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GAGING  STATION  -  SACRAMENTO  RIVER  AT  ORD  PERRY 


This  stream  gaging  station,  located  about  13  miles  south-west  of  Chlco,  Is  an  Important 
part  of  the  Sacramento  River  flood  control  system.   The  station  contains  a  recorder  which  makes 
a  continuous  record  of  the  water  surface  elevation  (gage  height).   The  gage  height  Is  related 
to  the  flow  by  means  of  flow  measurements.   At  times  of  high  water,  observations  of  the  gage 
height  at  this  station  along  with  similar  observations  at  other  stations  are  used  to  determine 
flood  warnings,  reservoir  releases,  and  weir  settings.   Early  Iri  1958  the  Ord  Ferry  station 
was  Included  In  a  new  Improved  radio  telemetering  system  which  permits  automatic  Interrogation 
from  the  Sacramento  Flood  Control  Center  to  obtain  the  gage  height  at  any  time. 

The  Sacramento  River  at  Ord  Ferry  Gaging  Station  has  been  operated  by  the  State  of  Calif- 
ornia continuously  since  19'+4.   The  station  was  also  operated  continuously  from  1921  to  1927 
and  during  the  flood  seasons  only  from  1937  to  ISkii.      The  maximum  recorded  gage  height  was 
121.7  feet  on  February  28,  19^0  with  an  estimated  flow  of  370,000  cubic  feet  per  second. 

The  photograph  was  taken  on  February  20,  1958  with  a  gage  height  of  120  feet  and  a  flow 
of  approximately  250,000  cubic  feet  per  second.   The  radio  antenna  mast  Is  visible  In  the 
center  of  the  photograph. 
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STATE  OF  CALIFORNIA 
SACRAMENTO 

J-une  16,  1959 


Honorable  Edmund  G.  Brown,  Governor, 
and  Members  of  the  Legislature 
of  the  State  of  California 

Gentlemen: 

I  have  the  honor  to  transmit  herewith  the 
"Report  of  Surface  Water  Plow"  for  1956.   This  report 
contains  the  thirty-second  annual  compilation  of  basic 
data  gathered  under  the  historic  Sacramento -San  Joaquin 
Water  Supervision  program  and  additional  Information 
obtained  under  newer  programs.   The  name  of  the  report 
has  been  changed  from  "Report  of  Sacramento -San  Joaquin 
Water  Supervision"  to  reflect  the  more  comprehensive 
coverage. 

The  report  contains  basic  data  on  water  flow, 
diversions,  utilization,  and  salinity.   Although  the 
majority  of  the  material  pertains  to  the  Sacramento  and 
San  Joaquin  Rivers  and  their  tributaries,  the  data  is 
presented  on  a  regional  basis  in  accordance  with  the 
subdivision  of  the  State  into  hydrographic  areas. 

Very  truly  yours. 


^.  ^^f 


Harvey  0. 
Director 


Banks 
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FOREWORD 

This  report  gathers  Into  one  volume  hydrographlc  data  involving 
many  measurements  and  observations  with  the  primary  purpose  of  making 
this  basic  data  available  to  those  who  have  need  for  It.   The  report 
contains  only  a  limited  amount  of  Interpretation  and  conclusion. 

The  beginning  and  end  of  the  reporting  periods  shown  In  prior 
reports  have  var-'ed,  thoiigh  limited  to  twelve  months  duration.   Calendar, 
water,  diversion,  and  Irrigation  periods  are  some  of  the  more  widely  used 
variations.   This  new  form  of  report,  within  Imposed  limits,  references 
all  data  to  the  1956  water  year  (October  1,  1955,  through  September  30, 
1956).   The  major  exception  to  this  rule  is  water  diversion  data, 
reported  for  the  year  ending  October  31,  I956.   To  p  '0\^lde  continuity 
with  previous  reports,  stream  flow  data  for  October  through  December, 
1955j  and  diversions  for  November  and  December,  1955,  are  repeated  In 
this  volume. 
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INTRODUCTION 

General 

This  report  of  Surface  Water  Flows,  because  of  Its  greater  area  of  coverage,  enhances 
and  extends  the  prior  reports  of  Sacramento-San  Joaquin  Water  Supervision,  published  annually 
for  the  period  1924  to  1955.   The  current  data  for  the  area  covered  In  that  series  of  reports 
are  Included  In  the  section  of  this  report  entitled  Central  Valley  Area. 

Records  are  presented  in  this  volume  for  three  of  the  seven  major  hydrographio 
areas  of  the  State.   These  are: 

North  Coastal  Area 
Central  Valley  Area 
Lahontan  Area 
It  is  anticipated  that  as  the  area  of  stream  gaging  activity  is  expanded,  records 
for  other  hydrographic  areas  will  be  Included. 

The  tabular  data  presented  herein  are  shown  under  four  general  categories  as  follow: 

1.  Tables  of  daily  mean  stream  flow. 

2.  Tables  of  diversions  and  acreages  irrigated. 

3.  Summary  tables  of  items  1  and  2. 

4.  Tables  of  supplemental  information  Including  precipitation,  unimpaired  runoff, 
salinity,  and  water  analyses. 

The  five  plates  included  in  this  report  show  the  following  Information; 
Plate  1  shows  the  seven  major  hydrographic  areas  of  the  State,  the  location  of 
stream  gaging  stations  and  areas  of  measurement  of  diversions. 

Plate  2  shows  the  location  of  stream  gaging  stations  in  Sacramento  and  northern 
San  Joaquin  Valleys. 

Plate  3  shows  the  location  of  stream  gaging  stations  in  the  San  Joaquin  Valley. 
Plate  4  shows  lines  of  maximum  annual  salinity  encroachment  In  the  Sacramento- 
San  Joaquin  Delta  and  Upper  Bays. 

Plate  5  shows  hydrographs  of  reservoir  operation  for  Shasta  Lake,  Polsom  Reservoir, 
and  Millerton  Lake. 

Programs 

The  information  on  stream  flow,  diversion  and  use  of  water,  and  salinity  observa- 
tions, as  given  in  this  report,  is  obtained  in  accordance  with  several  programs  of  the 
Department  of  Water  Resources  and  with  cooperative  agreements  with  other  agencies. 

Sacramento-San  Joaquin  Water  Supervision  Program.   This  program.  Initiated  in  1924, 
is  carried  on  to  gather  basic  data  relating  to  water  supply  and  water  utilization  in  the 
Sacramento  and  San  Joaquin  Valleys  for  the  purpose  of  developing  coordination  between  the 
supply  and  the  several  and  varied  uses  of  the  water.   Authorization  for  this  program  is  pro- 
vided by  Sections  225  and  226  of  the  California  Water  Code. 

Sacramento  River  Trial  Distribution  Program.   This  program,  initiated  In  igS't,  Is 
aimed  toward  reaching  a  negotiated  settlement  between  the  local  water  users  along  the  Sacramento 
River  and  in  the  Delta  and  the  Bureau  of  Reclamation  regarding  their  respective  entitlements 
to  the  use  of  water  and  regarding  provisions  for  a  supplemental  water  supply. 

Feather  River  Trial  Distribution  Program.   The  objective  of  this  program,  which  has 
been  in  progress  since  1956.  is  to  reach  an  agreement  between  local  water  users  along  the 
Feather  River  and  the  State  of  California  regarding  their  respective  entitlements  to  the  use 


of  water  of  this  river  and  regarding  provisions  for  supplemental  water  supplies  from  the 
Feather  River  Project. 

Inventory  of  Water  Resources  and  Requirements  Program.   This  Is  an  investlga  ,:,on 
authorized  by  Chapter  6l,  Statutes  of  1955,  California  Legislature,  to  determine  the  available 
quantity,  present  usage,  and  ultimate  requirements  of  water  In  each  watershed  of  the  State. 

Cooperative  Agreements  with  other  Agencies.   Cooperative  agreements  to  provide  for 
the  collection  of  data  for  certain  stream  flow  stations,  points  of  diversion,  and  salinity 
sampling  In  the  Delta  were  entered  Into  with  the  U.  S.  Bureau  of  Reclamation,  the  U.  S.  Geolo- 
gical Survey,  the  U.  S.  Corps  of  Engineers,  and  Stockton  and  East  San  Joaquin  Water  Conserva- 
tion District. 

Objectives 

The  primary  objective  of  the  Department  of  Water  Resources  In  publishing  this  report 
Is  to  bring  together  in  a  permanent  and  useable  form  all  of  the  hydrographic  data  gathered 
under  the  provisions  of  the  several  programs  and  cooperative  agreements  previously  listed. 

The  need  for  hydrographic  data  is  basic  to  (1)  the  formulation  of  any  water  develop- 
ment plan,  or  to  (2)  the  determination  of  an  agreement  where  water  rights  are  concerned.   The 
first  named  Is  primarily  the  reason  for  gathering  hydrographic  data  in  the  North  Coastal  and 
Lahontan  Areas.   In  the  Central  Valley  Area  data  has  been  gathered  primarily  for  the  second 
reason,  looking  toward  the  development  of  a  definite  schedule  of  relative  water  rights. 

Scope 

The  work  of  the  Surface  Water  Program  is  concerned  with  gathering  basic  data  relating 
to  water  supply  and  utilization. 

The  field  activities  include  (1)  construction  and  maintenance  of  stream  gaging  sta- 
tions, (2)  measurements  of  flows  in  streams,  and  return  flows  to  natural  channels  either  through 
drainage  pumps  or  by  gravity  drains,  and  (3)  determination  of  amounts  of  water  diverted,  and 
use  of  water  by  individual  user. 

The  office  work  is  concerned  with  computation  and  assembly  of  data  for  presentation 
in  report  form.   The  computation  of  stream  flow,  drainage,  and  accretions  Involves  the  conver- 
sion of  the  dally  gage  records  to  quantities  of  dally  flows  in  second-feet  and  monthly  runoffs 
in  acre-feet.   The  amounts  of  water  diverted  by  the  users  are  determined  by  calibrating  suit- 
able measuring  devices  at  all  points  of  gravity  diversion,  and  by  rating  each  diversion  pumping 
plant. 

Definition  of  Terms 

A  list  of  definitions  of  hydrologlc  terms  as  used  herein  follows: 
Second-foot,  or  cubic  foot  per  second  is  the  unit  rate  of  flow  of  water  which  will  pass 
through  a  cross-sectional  area  of  one  square  foot  with  an  average  velocity  of  one  foot 
per  second. 

Ac re -foot  is  the  quantity  of  water  required  to  cover  one  acre  to  a  depth  of  one  foot 
and  Is  equivalent  to  '•3,560  cubic  feet  or  325,851  gallons. 

Drainage  area  for  a  given  stream  above  a  given  point  (e.g.  a  gaging  station)  Is  the 
map  area  enclosed  by  a  topographic  divide  In  which  all  surface  runoff  will  drain  by 
gravity  into  the  stream  above  the  specified  point. 

Unimpaired  flow  Is  the  flow  at  a  point  that  would  occur  naturally  In  a  stream  if  there 
were:  (1)  no  upstream  controls  due  to  dams  and  reservoirs;  (2)  no  artificial  diversions 


or  accretions;  and  (3)  no  artificial  changes  In  ground  water  aspects.   Unimpaired  flow 
Is  computed  from  measured  runoff  by  allowing  for  man-made  changes  In  the  natural 
conditions. 

Water-year  Is  the  period  from  October  1  of  any  year  to  September  30  of  the  subsequent 
year. 

Consumptive  use  refers  to  the  water  transpired,  evaporated  and  used  In  promoting  vege- 
tative growth  and  to  the  water  evaporated  from  soil  and  water  surfaces  adjacent  to  the 
place  of  use. 

EXPLANATION  OF  TABULAR  DATA 

The  tabular  data  presented  herein  Is  divided  into  the  general  categories  of  daily 

mean  stream  flow^  monthly  diversions,  acreages  irrigated,  svuranaries  of  the  foregoing,  and 
supplemental  information. 

Stream  Flow  Tables 

General.   Stream  flow  station  names  are  determined  from  the  name  of  the  nearest  post 
office  (Feather  River  at  Yuba  City),  or  a  well  known  landmark  (San  Joaquin  River  at  Fremont 
Ford  Bridge).   In  order  to  more  closely  locate  the  station  a  brief  narrative  description  Is 
given  In  the  footnote  for  each  station.   The  mile  point  number  represents  distance  above  the 
mouth  of  the  stream  for  all  streams  except  the  Sacramento  River.   For  that  stream  the  zero 
point  Is  at  the  Tower  Bridge  in  Sacramento.   The  letters  L  and  R  in  conjunction  with  the  mile- 
age number  represent  left  bank  and  right  bank  respectively,  facing  downstream.   Additional 
information  given  in  the  footnotes  Includes  the  size  of  the  drainage  area,  period  of  record, 
cooperative  station  operation,  or  other  significant  items  pertaining  to  the  station. 

The  stream  flow  tables  are  arranged  in  downstream  order  to  facilitate  the  determina- 
tion of  the  coverage  of  a  given  drainage  area.   Also,  all  stations  on  a  tributary  entering 
above  a  main  stem  station  are  listed  before  that  station.   Stations  on  a  tributary  entering 
between  two  main  stem  stations  are  listed  between  those  stations.   In  order  to  locate  a  speci- 
fic station,  reference  should  be  made  to  the  Alphabetical  Index  of  Stations  or  to  Plates  1, 
2,  &  3,  showing  the  location  of  gaging  stations.   Included  with  the  tables  of  stream  flow 
are  tables  showing  reservoir  contents  In  acre-feet. 

Content.  The  stream  flow  tables  show  daily  mean  flow  in  second-feet  and  monthly  mean 
flow  in  second-feet  and  acre-feet.   At  the  bottom  of  the  table  are  given  the  peak  Instantaneous 
discharges  in  second-feet  with  dates  of  occurrence  for  the  year  and  of  record,  and  the  total 
runoff  in  acre-feet  for  the  water  year  and  calendar  year  ending  December  31,  1955. 

Diversion  and  Acreages  Irrigated  Tables 

General.   These  tables  primarily  show  the  water  diverted  for  agricultural  purposes 
and  the  acreage  irrigated  thereby.   The  small  amounts  diverted  in  some  reaches  for  municipal 
and  Industrial  use  are  also  reported.   Because  the  major  use  of  water  is  for  agriculture  the 
tables  are  set  up  to  show  the  diversions  during  the  main  growing  season  of  March  through  October. 
Any  use  of  water  outside  this  period  is  shown  by  a  footnote  to  the  table.   The  tables  for 
the  San  Joaquin  and  Tule  Rivers  are  an  exception  to  the  foregoing.   These  tables  are  arranged 
to  cover  a  twelve  month  period. 

Content.   The  information  in  the  diversion  tables  Includes  the  name  of  each  diverter, 
the  location  of  the  point  of  diversion  indicated  in  miles  from  the  mouth  of  the  stream  (except 
Sacramento  River,  measured  from  Tower  Bridge)  and  the  amount  of  water  diverted  monthly  and 


for  the  year.   The  method  of  diversion,  whether  by  gravity  or  pump  Is  Indicated.   The  size  of 
the  pump,  given  In  Inches,  refers  to  the  Inside  diameter  of  the  discharge  flange. 

The  many  types  of  crops  grown  have  varied  rates  of  water  application.   However, 
because  rice  usually  requires  about  twice  as  much  water  as  the  average  applied  to  the  other 
crops,  the  irrigated  acreage  is  divided  into  two  categories  of  crops,  general  and  rice. 

Each  table  shows,  for  a  stream,  the  total  water  diverted  monthly,  and  for  the  year. 
For  the  larger  streams  total  diversions  are  shown  by  reaches.  The  monthly  use  in  per  cent  of 
seasonal  is  the  relation  of  the  total  for  any  month  to  the  total  for  the  months  tabulated. 

Correlative  and  Summary  Tables 

General.   The  tabular  comparisons  showing  the  occurrences  and  uses  of  water  result 
In  the  production  of  distinctive  types  of  information.   The  uses  of  this  data  are  many.   In 
California  where  water  rights,  various  uses,  navigation  and  conservation  development  vie  for 
priority  and  are  interrelated,  certain  summary  and  correlative  tables  are  in  order.   These 
tables  are  essential  in  order  to  provide  ready  reference. 

Supply  and  Utilization.   Inherent  In  the  consideration  of  water  conditions  is  the 
relationship  between  supply  and  utilization.   This  is  particularly  true  during  years  of  sub- 
normal runoff  when  the  demand  equals  or  exceeds  the  supply.   For  this  reason  correlative  tables 
(10,  11,  and  12)  bringing  together  supply  and  demand  are  presented  for  the  Sacramento  and 
San  Joaquin  Rivers  and  tributaries  and  Tule  River.   Along  with  the  quantity  of  stream  flow, 
flow  from  drains,  and  diversions,  quantities  of  unmeasured  accretions  resulting  from  such 
factors  as  release  from  or  retention  in  bank  storage,  evaporation,  return  flow,  unmeasured 
minor  tributaries,  and  other  related  factors  are  shown. 

These  tables  show  quantities  which  vary  greatly  in  magnitude.   Therefore,  for  ease 
of  use,  all  quantities  are  shown  to  the  nearest  five  hundred  acre-feet.   If  a  closer  analysis 
of  a  stream  or  reach  is  needed  reference  should  be  made  to  the  individual  parent  tables,  num- 
bers for  which  are  shown  in  the  column  .preceding  the  monthly  figures. 

Delta  Service  Area.   The  complexity  of  waterways,  tidal  action,  seepage,  and  methods 
of  agricultural  use  (a  combination  of  sublrrlgatlon  and  surface  flbws),  results  in  hydrologlc 
problems  which  preclude  normal  methods  of  measuring  supply  and  demand.   This  area  is  divided 
into  uplands  and  lowlands  (boundaries  shown  on  Plate  4). 

The  correlation  of  water  supply  and  demand  for  the  Delta  Service  Area  is  shown  in 
Table  9.   The  water  supply  available  to  the  area  is  determined  from  thirteen  gaging  stations, 
listed  under  "Water  Supply"  In  the  table,  and  from  rainfall  on  the  area.   "Water  Utilization" 
in  the  same   table  includes  agricultural  use  within  the  area,  exportatlons  through  the  Delta- 
Mendota  and  Contra  Costa  Canals,  and  diversions  by  the  City  of  Vallejo.   The  agricultural  use 
in  the  uplands  is  determined  by  measurement;  however,  in  the  lowlands,  because  it  cannot  be 
measured  directly,  agricultural  use  is  determined  by  unit  consumptive  crop  usages  multiplied 
by  crop  acreages.   Unit  consumptive  use  factors  were  derived  from  early  experimental  work  In 
the  Delta  and  modified  by  recent  experimental  work  at  Davis  by  the  University  of  California 
and  California  Extension  Service.   Crop  acreages  su?e  determined  by  periodic  land  use  surveys, 
the  most  recent  of  which  was  made  in  1955. 

Utilization  summations.   Summaries  of  diversions  by  streams  for  the  last  10-year 
period  are  given  in  Tables  I83  through  I93.   The  data  are  given  for  each  month  in  acre-feet, 
cubic  feet  per  second  and  the  monthly  percentage  in  relation  to  the  seasonal  total.   Table  182 
correlates  the  data  In  the  foregoing  eleven  tables  by  showing  the  comparison  of  the  average 


monthly  percentage  use  for  each  stream  for  the  10-year  period.   Table  194  summarizes,  for  the 
Sacramento  River  above  Sacramento,  the  acreages  irrigated  as  well  as  diversions  for  the  last 
10  years. 

Supplemental  Tables 

General.   The  supplemental  tables  include  Information  directly  related  to  the  surface 
water  program  of  the  Department  and  are  presented  for  general  Information  purposes.   The  types 
of  information  given  are  precipitation,  runoff  comparisons,  tide  gage  locations,  salinity 
observations,  and  water  quality. 

Precipitation.   Table  6  presents  the  monthly  precipitation  for  the  water  year  for 
several  stations  in  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Valleys  from  Shasta  Dam  to  Fresno.   The 
stations  are  not  necessarily  representative  of  the  rainfall  in  any  definite  watershed  or  area, 
but  give  a  general  indication  of  the  rainfall  on  the  Central  Valley  floor. 

Runoff  Comparisons.   The  relative  magnitude  of  runoff  occurring  on  any  one  stream 
for  a  given  year  is  determined  by  comparing  the  natural  or  unimpaired  runoff  of  that  year  with 
the  mean  runoff  of  the  stream  over  a  long  period  of  years.   For  this  report,  runoff  comparisons 
are  based  on  percentages  of  average  determined  for  the  50-year  period  October  1905  through 
September  1955-   Table  8  shows  the  unimpaired  average  annual  flows  for  major  streams  of  the 
Central  Valley  Area,  and  the  annual  runoff  in  percentage  of  the  50-year  average  for  each  year 
from  1920  to  1956.   Table  7  gives  the  monthly  flow  as  a  percentage  of  the  50-year  average  for 
the  same  streams. 

Tide  Gages.   Table  231  lists  the  locations  of  ^k   recording  tide  gages  in  the  Delta 
Channels.   Locations  are  also  shown  on  Plate  4. 

Salinity  Observations.   The  ebb  and  flow  of  saline  waters  in  the  Delta  Area  has  been 
of  concern  for  many  years.   Table  232  lists  the  salinity  sampling  stations.   The  stations  are 
listed  commencing  with  the  Golden  Gate  at  zero  miles  and  proceeding  through  the  Bay  system  to 
the  Delta  Area.   The  samples,  where  possible,  are  taken  one  and  a  half  hours  after  high  tide  at 
four-day  intervals.   The  observed  concentrations  of  salinity  are  given  in  Table  234.   The  geo- 
graphical location  of  these  stations  is  given  on  Plate  4,  together  with  the  maximum  line  of 
salinity  encroachment  (the  line  of  1000  parts  of  chloride  per  1,000,000  parts  of  water)  for 
the  current  water  year  and  including  other  years  of  historical  interest. 

Water  Quality.   To  augment  the  published  information  on  quality  of  water.  Table  235, 
which  gives  partial  analyses,  is  included.   Bulletin  No.  65,  prepared  by  this  Department, 
published  information  of  water  quality  throughout  the  State  for  the  year  1956.   That  bulletin 
did  not  include  analyses  of  water  in  and  adjacent  to  the  Delta  Service  Area  furnished  by  the 
U.  S.  Bureau  of  Reclamation  and  this  data  is  therefore  included  in  this  report. 

Tabular  Information 

Tables  of  stream  flow,  diversions  and  acreages  irrigated,  summaries  of  the  detailed 
data,  and  supplemental  information  for  the  1956  water  year  will  be  found  in  the  applicable 
hydrographic  areas  in  this  report. 
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NORTH  COASTAL  AREA 
Introduction 

Reporting  of  stream  flow  data  for  the  North  Coastal  Area  Is  Initiated  with  the  current 
edition  of  this  bulletin  series.   Numerically  the  Information  relating  to  the  North  Coastal 
Area  Is  meager,  however,  the  volumne  and  Importance  of  the  data  will  Increase  with  the  expand- 
ing search  for  knowledge  as  to  the  occurrence  and  use  of  water  In  an  area  of  the  State  having 
a  high  water  development  potential. 

The  North  Coastal  Area  extends  for  about  270  miles  along  the  coast  from  the  California- 
Oregon  line  south  to  the  northern  boundary  of  the  Lagunltas  Creek  basin  In  Marin  County.   It 
ranges  In  width  from  180  miles  at  the  Oregon  boundary  to  30  miles  In  the  southern  portion. 
The  topography  of  the  area  is  predominantly  mountainous,  with  many  peaks  above  6,000  feet. 
Mount  Shasta,  at  elevation  l4,l6l  feet.  Is  the  highest  peak  In  the  region.   Stream  flow  Is 
sustained  through  the  summer  and  early  fall  by  ground  water  seepage  from  a  thick,  absorptive 
soil  mantle. 

Tabular  Information 

On  the  following  pages  are  the  data  for  five  gaging  stations,  which  represents  the 
information  available  for  the  1956  water  year  In  the  North  Coastal  Area. 


TABLE  1 
SOUTH  PORK  SCOTT  RIVER  NEAR  CALLAHAN 


Dolt 

Doily 

Moon  Flew  in 

Second  - 

Feel-    Woter 

Yeor  October 

,  1955  To  September,  1956 

Ocl. 

Nov 

Otc. 

Jon. 

Feb 

Morch 

April 

Moy                  June                July 

Aug. 

Sept. 

1 

5.4 

12 

41 

91 

NR 

409                521                169 

24 

5.5 

2 

5.9 

11 

35 

82 

NR 

436                462                156 

22 

5.0 

3 

6.1 

11 

31 

74 

NR 

499                487                144 

24 

4.6 

4 

6.4 

14 

27 

78 

NR 

578                474                137 

26 

4.6 

5 

7.5 

13 

31 

86 

NR 

526                360                130 

26 

4.6 

6 

7.5 

11 

56 

101 

NR 

449                320                123 

26 

4.2 

7 

6.4 

11 

44 

103 

NR 

405                314                118 

25 

3.8 

a 

5.9 

9.1 

40 

93 

NR 

394                331                116 

23 

3.8 

9 

6.9 

9.1 

40 

89 

NR 

363               367               116 

22 

4.S 

10 

22 

10 

41 

89 

NR 

371               398               112 

20 

5.d 

II 

13 

11 

78 

89 

371 

331               360               105 

19 

5.0 

12 

11 

10 

75 

NH 

N 

N 

320 

310               360                 99 

18 

5.0 

13 

10 

10 

63 

NR 

0 

0 

314 

292               356                 91 

17 

5.0 

14 

9.6 

13 

56 

NR 

352 

303              352                86 

14 

4.6 

IS 

9.6 

11 

53 

NR 

382 

328               331                 80 

14 

4.6 

16 

9.1 

13 

54 

NR 

R 

R 

379 

436               300                 74 

13 

4.6 

17 

14 

53 

NR 

E 

E 

379 

564               289                 73 

11 

3.8 

18 

8.6 

23 

99 

HR 

C 

C 

394 

639               286                 68 

11 

4.2 

19 

8.6 

127 

230 

NR 

0 

0 

466 

686               320                 64 

11 

5.0 

20 

9.1 

143 

411 

NR 

R 

R 

521 

667               286                 66 

11 

5.0 

21 

9  1 

66 

1070 

NR 

D 

D 

582 

625               260                 59 

19 

4.5 

22 

8.6 

40 

2900 

NR 

606 

625               251                 55 

19 

4.1 

23 

8.6 

33 

1140 

NR 

634 

681               251                 50 

12 

3.9 

24 

8.6 

30 

512 

NR 

620 

615               239                 46 

9.2 

3.8 

Zi 

8.0 

28 

331 

NR 

545 

559               223                 43 

7.9 

3.7 

26 

14 

35 

279 

NR 

462 

536                215                  40 

7.2 

3.6 

27 

9.6 

44 

215 

NR 

413 

504                  220                    42 
432                  223                    34 

6.6 

3-f 

26 

9.1 

36 

169 

NR 

398 

5.9 

3.6 

29 

8.6 

33 

140 

NR 

409 

449                  206                    29 

5.9 

3.5 

30 

9.1 

32 

116 

NR 

413 

504                  188                    27 

5.9 

3.5 

31 

11 

97 

NR 



540                 25 

5.9 

Mean 

9.1 

28.8 

275 

486                318                  83.1 

15.5 

4.3 

ic-FI 

559 

1712 

16910 

29860            18940              5111 

955 

258 

11  Totol  Runoff 

1955-  Colendor 

Yeor 

52280 

Oischorgt 

Of   Rtcord 

{{   in  Acre  -  Feet 

1955-56  Woter 

Yeor 

Department  of  Water  Resources  station  located  2   miles  west  of  Callahan.   Flows  are  based  on  poor  gage  height  records 
and  InaiJfflclent  measurements  for  good  rating  curves  and  should  not  be  conald  ered  to  have  the  same  degree  of  accuracy 
as  other  gaging  station  records.   Period  of  record  October  1952  to  date. 


TABLE  2 
EAST  FORK  SCOTT  RIVER  NEAR  CALLAHAN 


Do 

ly  Meon  Flow  in 

Second  - 

Feet.    Woter 

Yeor  October 

,  1955  To  September,  1956 

Oct 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Feb 

Morcb 

April 

Moy                  June                July 

Aug 

Sept 

1.7 
1.7 
1.6 

4.4 

22 

120 

NR 

303               395                 61 

18 

l-J 

2 

4.1 

19 

101 

NR 

344               363                 58 

18 

8.6 

4.4 

16 

101 

NR 

434               386                 56 

18 

8.6 

4 

5 

1.7 
1.7 

4.6 

13 

216 

NR 

519               331                 54 

16 

9.3 

6.0 

16 

146 

NR 

444               245                 52 

16 

11 

6 

1.7 

8.4 

24 

242 

NR 

363               203                 50 

18 

11 

7 

1.9 

7.7 

21 

418 

NR 

306               197                 50 

18 

12 

8 

2.0 

7.0 

19 

200 

NR 

268               226                 50 

17 

11 

1.9 

3.4 

7.0 

24 

157 

NR 

256               260                 50 

15 

9.3 

10 

6.3 

21 

203 

NR 

268               260                 47 

14 

9.3 

t  1 

3.2 

6.3 

27 

194 

306 

232               222                 46 

13 

11 

3.2 

5.5 

30 

190 

229 

190               216                 44 

13 

11 

13 

3.2 

6.0 

28 

238 

N 

N 

206 

162                  203                    43 

11 

10 

14 

3.4 

6.0 

27 

471 

0 

0 

222 

170                  203                    41 
216               184                 39 

10 

9.3 

15 

3.4 

6.0 

27 

2010 

268 

9.3 

7.7 

3.4 

6.6 

27 

1180 

291 

335              152                38 

9.3 

4.3 

3.4 

u 

29 

705 

R 

R 

279 

471              138                37 
644              138                35 

6.6 

4.3 

3.2 

303 

492 

E 

E 

268 

10 

4.3 

19 
20 

2.6 

31 

950 

434 

482 

C 

C 

314 

821              197                33 
726              144                33 

12 

11 

2.8 

106 

9I6 

0 

0 

418 

12 

10 

3.4 

56 

3550 
4900 

310 

R 

R 

542 

678              120                31 

12 

10 

3.4 

30 

354 

D 

D 

608 

813              109                30 

14 

9.0 

3.6 

25 

2310 

377 

644 

746              109                29 

12 

24 

25 

3.6 

21 

993 

303 

685 

626              103                29 

11 

8.0 

3.8 

19 

928 

279 

542 

536                 88                 29 

10 

8.0 

4.4 

18 

813 

NR 

409 

498                 84                 28 

11 

7.0 

4.1 

21 

450 

NR 

326 

413                  86                  28 

10 

7.0 

4.1 

21 

295 

NR 

295 

354                  92                  25 

9.3 

6.0 

4.1 

19 

206 

NR 

279 

372                  84                  24 

6.9 

6.0 

4.4 

18 

165 

NR 

279 

423                  68                  22 

6.9 

5.0 

31 

4.4 

133 

NR 





460                20 

7.7 

Meon 

3.0 

16.6 

560 

432                187                   39.1 

12.5 

8.5 

Ac-FI 

187 

9B6 

34420 

2656O             11120               2404 

768 

507 

Moiimum 

Woter    Yeor 

11  Totol  Runoff 

1955-  Colendor   Yeor 

67230 

Ditctiorge 

Of  Record 

II  in  Acre  -  Feel 

1955-  56  Woter  Yeor 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  old  bridge  crosaljig  north  of  Callahan.   Flows  are  baaed  on  poor  gage 
height  records  and  insufficient  measurements  for  good  rating  curves  and  should  not  be  considered  to  have  the  same  degree 
of  accuracy  as  other  gaging  station  records.   Period  of  record  October  1952  to  date. 
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TABLE   3 
ETNA   CREEK  NEAR   ETNA 


Do<l 

r    Mton    Flow 

in    Socond 

Fttt        WolOr 

Ytor    Oclobir 

1955    To  Soplombtf.  1956 

Dot* 

Ocl 

Nov 

Oic 

Jon 

Foti 

Morcn 

aor.i 

Moy                    Junt                  July 

Aug. 

Sapl 

1 

HR                         19 

9.9 

16 

2 

NR                         18 

13 

16 

5 

NR                       18 

14 

16 

4 

NR                       17 

12 

16 

5 

NR                       17 

13 

16 

6 

NH                       17 

12 

16 

NR                       17 

9.5 

15 

8 

HH                       17 

8.3 

16 

NR                       17 

7.2 

17 

10 

HR                       19 

5.5 

16 

II 

NR                       20 

5.5 

12 

12 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N                       NH                       21 

4.6 

IS 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0                       NR                       21 

3.3 

12 

14 

24                       20 

11 

11 

15 

23                       19 

16 

10 

16 

R 

B 

R 

R 

R 

H 

R 

R                     22                     18 

16 

11 

17 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E                       21                       18 

16 

9.9 

la 

C 

C 

C 

C 

C 

c 

C 

C                     21                     17 

16 

10 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0                     23                     17 

17 

16 

20 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R                       21                       16 

19 

18 

21 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D                       20                       15 

16 

14 

22 

21                       14 

15 

14 

23 

21                     14 

13 

14 

24 

20                     13 

13 

13 

25 

20                    8.3 

13 

13 

26 

21                    7.6 

13 

12 

27 

22                    8.7 

13 

12 

28 

22                     10 

14 

12 

29 

22                       9.5 
20                       8.0 

17 

12 

30 

17 

12 

31 



:= 

6.4 

16 

Heon 

15.'' 

i2.r 

»C-FI 

947 

771 

313 

Moiimum 

*ot«r    Ytor 

Totol  Runoff 

1955-Coltndor   Toor 

Drtcharg* 

Of    Record 

in  Acr«  -  Fttt 

1955-  56  Wotir  Toor 

Department   of  Water  Resources   station  located  2  miles   southwest  of  Etna.  Station  was  washed  out   by  high  water  ir. 

December  1955,    and  was   reinstalled  on  June   Ih,    1956.      Flows   are  baaed  on  poor  gage  height   records   and  Inaufficlent 

measurements   for  good   rating  curves   and  should  not  be  considered  to  have  the   same  degree  of  accuracy  as  other  gaging 
station  records.      Period  of  T-ecord  September  1950  to  date. 


TABLE   k 
SHACKLEPORD  CREEK   NEAR  MUGOINSVILLE 


Oo 

ly   Moon    Flow 

in   Socond  - 

F..I       WoUf 

Ytor   Octobtr 

,  1955    To  SoplomPar,  1956 

Dol« 

Ocl 

Nov 

Doc. 

Jon. 

Ftb. 

Motcb 

April 

Moy                  Juno                July 

Aug 

Sapl 

1 

2 
3 
4 
S 

NR                       64 

24 

8.7 

HR                     78 

24 

8-7 

8.4 

NR                     75 

23 

NR                     73 

22 

8.4 

NR                       70 

24 

8.1 

6 

NR                       70 

23 

8.1 

NR                     70 

20 

7.9 

NR                       73 

20 

7.9 

10 

NR                       71 

19 

7.9 

NR                       b7 

iS 

7.9 

II 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N                       NR                       64 

11 

8.1 

1] 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0                       NR                       62 

8.1 

HR                       60 

15 

7.9 

15 

HR                       58 

\l 

7.6 

118                56 

7.4 

16 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R                       111                     54 

14 

7.4 

E 

E 

E 

E 

E 

E                     110                   52 

13 

7.1 

19 
20 

0 

0 

C 
0 

C 
0 

C 
0 

C 
0 

C 
0 

C                     116                   50 
0                     132                   47 

13 
12 

7.1 
10 

R 

R 

R 

R 

R 

R                  117                45 

12 

10 

21 
22 
23 
24 
23 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D                     109                   44 

14 

6.4 

110  42 
117                   40 

111  38 

14 
13 
12 

7.4 

104                36 

11 

6.8 

26 
27 
28 
29 

30 

106                35 

10 

6.6 

116                33 

10 

6.6 

112                31 

9.6 

6.6 

105                29 

9.3 

6.3 









Uaon 

Ac  -  f  1 

Uoiimum 

Wot.r     Y.or 

Tolol   Runoff 

Oiicnorg* 

Of    Rocord 

.n    Acrt  -  F.at 

1955  -  56  Wour   Y.o 

S^S?J^i^ri~I  y;  ?fi   '"'»'»"^''»/""°n   located   3  mllo  north«dt  of  MugglnovlUe  and  7  naie.  «.t  of  Fort   Jon... 
?rj^;  ?f     ?nj       =}     equar.  nil...     Station  «ao  .aahed  out   by  high  water  In  Deceaior  1955,    and  was  relnatalled  on 
;)S  .i-'oi''^;   J       '  f!^     1!°!'^  t"  '^''  *•*•  '"lK''t   r*cord»  and  Inaurriclent  nwaaurenents  for  good  rating  curvea 
Stobir  195S  I,  Saw"'  "~  "'*""  °''  """■•'"=1'  "  o'"*'-  8«8l"8  atatlon  recorda.      Period  of  pecoiM 


TABLE  5 
CANYON  CREEK  NEAR  KELSEY  CREEK  GUARD  STATION 


n 


OoK 

Do 

1   Meon    Flow 

in   Second 

Feel       Water 

Yeor  Oclober. 

1955   To  Seplember,  1956 

Ocl 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb 

March 

April 

Moy                   June                July                  Aug 

Sept. 

1 

2 
3 
4 

5 

NR                lU                 37 
NR                 128                 35 
NR                 118                 32 
NR                 115                 31 
NR                 112                 31 

11 
11 
10 
10 
10 

6 
7 
S 
9 
10 

NR                110                31 
NR                 117                 29 

NR                 124                 28 
NR                 118                 27 
NR                 107                 26 

9.6 
9.2 

9.2 
9.2 
9.2 

1  1 

12 
13 
14 
15 

N 

0 

N 
0 

N 
0 

N 
0 

N 
0 

N 

0 

N 
0 

NR                 99               25 

N                        NR                   91                 22 

0                        NR                   94                 21 

NR                   87                 21 

NR                   80                 20 

8.8 
8.8 
8.8 
8.3 
7.9 

16 
17 

le 

19 
20 

R 

E 
C 
0 
R 

R 
E 
C 
0 
R 

R 
E 
C 
0 
R 

R 

E 
C 
0 
R 

R 
E 
C 

0 
R 

R 
£ 
C 
0 
R 

R 
E 
C 
0 
R 

R                        194                 78                 19 
E                        192                 78                 19 
C                      198                77               18 
0                        236                 74                 18 
R                      206               69               17 

7.6 
7.6 
7.6 
13 

11 

21 
22 
23 
24 

25 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D                      189               64               17 
192               61               16 
201              59              15 
192               58              15 
174               55               14 

9.6 
8.8 
8.3 
7.9 
7.6 

26 
27 
2S 
29 

30 
31 

182               55               14 
208              48              U 
203               45               13 
185              41              12 
159              38               12 
35               12 

7.3 
7.3 
7.0 
7.0 
7.0 

Mean 

83.1           21.3 

8.8 

Ac-FI 

5109           1311 

527 

Maiimum 
Dischargt 

Water     Yeor 
Of    Record 

Totol  Runoff 
m   Acre  -  Feet 

1955-  Colendor    Yeor 
1955-  56  Water   Year 

Department  of  Water  Resources  station  located  15  miles  west  of  Fort  Jones  and  1.5  miles  south  of  Kelaey  Creek 
Guard  Station.   Drainage  area  Is  23  squar-e  miles.   Station  was  washed  out  by  high  water  In  December,  1955,  .and 
was  reinstalled  on  June  l6,  1956.   Flows  are  based  on  poor  gstge  height  records  and  Insufficient  measurements  for 
good  rating  curves  and  should  not  be  considered  to  have  the  same  degree  of  accuracy  as  other  gaging  station  records. 
Period  of  record  October  1950  to  date. 
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CENTRAL  VALLEY  AREA 
Introduction 


The  Central  Valley  Area  Is  the  locale  of  five  Important  hydrologlc  features  that 
focused  early  attention  on  the  need  for  gathering  basic  data  of  water  occurrence  and  utiliza- 
tion.  These  features  are: 

1.  The  existence  of  the  two  largest  river  systems  In  the  State,  namely  the  Sacramento 
and  San  Joaquin  Rivers. 

2.  The  occurrence  and  development  of  the  extensive  agricultural  lands  contiguous  to 
these  river  systems. 

3.  The  complexities  of  the  delta  channels  at  the  confluence  of  these  two  river  systems. 

4.  The  climatic  conditions  which  result  In  low  flows  during  much  of  the  agricultural 
season  and,  In  dry  years,  critical  water  shortages. 

5.  The  Intrusion  of  saline  waters  Into  the  delta  area  during  periods  of  low  stream 
flows . 

The  gathering  of  basic  data  necessary  for  determining  the  best  use  of  water  resources 
has  continued  through  several  programs.   The  three  major  programs  under  which  data  In  this 
report  have  been  gathered  are  Sacramento-San  Joaquin  Water  Supervision,  Trial  Distribution, 
and  California  Water  Development.   The  development  of  the  Central  Valley  Project  and  the  accel- 
erated participation  of  the  State  In  water  development  construction  have  increased  and  broadened 
the  need  for,  and  the  value  of,  data  on  surface  water  flow. 

Sacramento-San  Joaquin  Water  Supervision  Program 

General.   This  Is  the  oldest  of  the  basic  data  gathering  programs  and,  although 
primarily  concerned  with  water  utilization  (diversions),  information  on  stream  flow  and  irri- 
gated acreages  is  also  obtained. 

History.   The  exceptionally  dry  year  of  1924  emphasized  the  necessity  of  knowing  how 
much  water  was  available  and  how  it  was  being  used  along  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Rivers. 
In  that  year  the  State  was  asked  by  the  water  users,  through  "The  Permanent  Committee  of  the 
Sacramento-San  Joaquin  River  Problems  Conference",  to  gather  data  on  water  supply  and  demand. 
A  parallel  task  was  that  the  State  would  make  recommendations  for  action,  to  the  committee, 
when  acute  water  shortages  were  anticipated. 

Financially,  this  program  was  supported  to  a  large  extent  during  the  early  years  by 
contributions  from  the  water  users.   Since  about  ig^U  State  funds  have  been  made  available  through 
budgetary  channels  of  the  Legislature  and  through  cooperative  arrangements  with  federal  and 
local  agencies. 

The  geographical  area  of  activity,  during  the  early  years  of  this  program,  was  con- 
fined to  the  main  stems  of  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Rivers.   As  the  data  usage  was  expanded 
the  program  likewise  increased  through  the  years.   Most  of  the  tributary  streams  throughout 
the  entire  Sacramento-San  Joaquin  Valley,  Including  much  of  the  foothill  area,  are  now  reported 
upon.   This  coverage  encompasses  both  measurements  of  stream  flow  and  measurements  of  diversions. 

Trial  Distribution  Programs 

General.   The  Central  Valley  Project,  constructed  and  operated  by  the  U.  S.  Bureau 
of  Reclamation,  has  changed  the  picture  of  water  supply  and  utilization  In  the  Sacramento  and 
San  Joaquin  Valleys.   Through  storage  and  regulation  more  water  has  been  made  available  during 
the  period  of  normally  low  runoff  which  coincides  with  the  period  of  high  agricultural  demand. 
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This  change  has  ameliorated  some  problems,  created  others,  and  realigned  consideration  of 
still  others. 

Sacramento  River  Trial  Distribution  Program.   The  completion  In  1943  of  Shasta  Dam 
on  the  upper  Sacramento  River  has  markedly  changed  the  flows  of  that  stream  during  flood  seasons 
and  low  flow  periods.   In  addition  to  other  benefits,  the  regulation  of  the  flow  has  provided 
water  to:  (1)  aid  navigation;  (2)  reduce  the  encroachment  of  saline  waters  Into  the  Delta  Area; 
and  (3)  Improve  diversions  during  the  agricultural  season. 

This  Improved  water  supply  has  not  been  accomplished  without  concomitant  problems. 
In  order  to  arrive  at  a  solution  to  the  difficult  water  rights  problems  of  users  along  the 
Sacramento  River  below  Keswick  and  along  the  Delta  channels,  an  agreement  entered  into  In  July 
1952,  between  the  Bureau  of  Reclamation,  the  State  of  California  and  the  Sacramento  Valley 
Water  Users  Committee,  provided  for  the  accumulation  and  study  of  data  of  water  supply  and  use. 
The  Information  gathered  under  this  agreement  was  used  as  a  basis  In  1954  for  entering  Into 
the  "Sacramento  River  and  Delta  Trial  Distribution  Agreement  for  1955".   The  parties  to  this 
agreement  were  the  Bureau  of  Reclamation,  the  State,  and  the  Sacramento  River  and  Delta  Water 
Association  (formed  as  successor  to  the  Sacramento  Valley  Water  Users  Committee  In  order  to 
Include  water  users  In  the  Delta).   This  agreement  provided  for  testing  of  trial  diversion 
schedules  In  order  to  develop  a  comprehensive  schedule  satisfactory  to  all  Interests.   Studies 
under  this  program  are  being  continued. 

American  River  Trial  Distribution  Program.   Operation  of  Folsom  Reservoir  on  the 
American  River  was  started  In  1955.   In  order  to  gather  data  needed  for  a  solution  of  antici- 
pated water  rights  problems,  a  trial  distribution  program  for  this  stream  below  Nimbus  Dam 
was  initiated  in  1956. 

Feather  River  Trial  Distribution  Program.   In  anticipation  of  the  upstream  develop- 
ment of  this  stream  system  by  the  State  of  California,  a  trial  water  distribution  program 
covering  the  valley  floor  areas  of  the  Feather  and  Yuba  Rivers  has  been  initiated  in  order 
to  accumulate  data  on  water  supply  and  utilization  for  use  in  operating  the  Feather  River 
Project. 

California  Water  Development  Program 

In  connection  with  the  activities  of  the  Department's  California  Water  Development 
Program,  surface  water  measurements  Include  the  collection  of  stream  flow  data  at  specified 
locations  for  studies  of  water  development  planning. 

Tabular  Information 

On  the  following  pages  are  tables  of  stream  flow,  diversions  and  acreages  Irrigated, 
summaries  of  the  foregoing,  and  supplemental  information  for  the  1956  water  year. 
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TABLE  6 

MONTHLY  PRECIPITATION 
OCTOBER  1955  THROUGH  SEPTEMBER  1956 

In   Inches 


r 


S'-iitlon 

Oct. 

Nov. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Jj-y 

A'jg. 

Sept. 

Tctal 

Shasta  Dam 

1955-56 
Average 

.73 

3.87 

11.38 
5.92 

33.98 
9.93 

18.40 
10.42 

16.12 
10.69 

.16 
6.38 

1.60 

4.22 

3.77 
2.15 

1.14 
1.38 

.17 
.19 

.00 

.16 

.19 
.59 

87.64 
55.90 

Redding  Plre 
Station  2 

1955-56 
Average 

.40 
1.96 

9.17 
4.07 

14.96 
6.73 

14.00 
7.41 

8.05 
6.30 

.05 
4.79 

1.82 
2.76 

1.66 
1.63 

1.09 
1.01 

.04 
.11 

.00 
.10 

.13 
.58 

51.37 
37.45 

/.Red  Bluff 
Airport 

1955-56 

Average 

.38 

1.04 

3.63 
2.11 

7.71 
3.74 

8.63 
3.78 

1.09 
2.98 

.01 
2.56 

1.27 

1.37 

4.04 
.87 

.58 

T 

.00 
.06 

.29 

.44 

27.63 

19.41 

Orland 

1955-56 
Average 

.32 
.86 

2.67 
1.81 

7.71 
3.60 

6.98 
3.57 

1.49 
3.02 

.00 
2.40 

1.28 

'■M 

.50 
.35 

T 
.02 

.CO 

.47 
.32 

23.36 

17.83 

Chioo  Experiment 
Station 

1955-56 
Average 

1.02 
1.20 

3.08 
2.62 

11.71 
4.96 

10.23 
5.02 

3.23 
4.38 

.00 
3.29 

1.77 
1.91 

1.87 
1.03 

.31 

.44 

.  C'O 
.C2 

.00 

.05 

.30 

.40 

33.52 
25.32 

Colusa 

1955-56 
Average 

:i 

1.92 
1.64 

7.19 
3.14 

4.52 
3.06 

2.01 
2.73 

.09 
2.13 

1.49 
1.02 

.74 
.50 

.33 
.21 

.00 
.01 

.00 
.02 

.21 
.23 

19.05 
15.37 

Marysville 

1955-56 
Average 

.77 
.94 

2.41 
2.16 

11.30 
3.99 

9.20 
4.05 

2.88 
3.63 

.04 
2.88 

l.T^; 
1.42 

1.35 
.76 

.03 
.24 

.00 
.00 

.00 
.02 

.69 
.23 

30.39 
20.32 

Woodland 

1955-56 
Average 

.46 
.67 

1.30 
1.56 

11.71 
3.24 

6.19 
3.54 

2.54 
2.96 

.06 
2.21 

1.70 
1.11 

.36 

.49 

.00 

.17 

.00 
.00 

.00 

.01 

.56 

.20 

24.88 
16.16 

Folsom  Dam 

1955-56 
•Average 

'.69 
1.02 

1.78 
2.30 

12.23 

4.24 

8.11 
5.04 

2.68 
4.34 

.08 
3.57 

1.70 
1.76 

3.CB 

.84 

T 
.25 

.  C 1 

!ci 

.61 
.25 

'30.96 
23.63 

Sacramento  City 

1955-56 
Average 

.57 

.-:o 

1.16 

1.67 

12.20 

3.48 

7.58 
3.87 

2.43 
3.31 

.03 

2.59 

1.86 
1.32 

.96 
.59 

T 
.19 

.00 
.  CO 

.00 
.02 

.84 
.22 

27.63 
18.05 

Davis 

1955-56 
Average 

.4<* 
.65 

1.16 
1.50 

11.87 
3.29 

6.19 
3.67 

2.67 
3.00 

.08 
2.28 

1.50 

1.14 

.5t 
.49 

.00 
.16 

.00 
.00 

.00 
.01 

•5g 
.18 

24.95 

16.37 

Benson ' s  Ferry 

1955-56 
Average 

.33 
.68 

1.22 
1.41 

8.77 
2.83 

5.15 
3.20 

1.68 
2.63 

.15 
2.28 

1.70 
1.12 

.74 
.58 

.00 
.15 

.00 
.00 

.00 
.00 

.80 
.20 

20.54 
15.08 

Lodi 

1955-56 
Average 

.13 

.79 

1.21 
1.50 

9.45 
3.14 

5.62 
3.39 

1.38 

2.74 

.05 

2.43 

2.00 
1.20 

1.08 
.58 

T 
.13 

.00 

.00 

.00 
.00 

.75 
.19 

21.67 
16.09 

Antloch 

1955-56 
Average 

.51 

1^15 

,-.55 
2.62 

5.17 
2.79 

1.08 
2.23 

■29 

1.81 

1 .  "^ 

.  -c 

T 

.00 
.01 

.68 
.21 

17.88 
12.59 

Stockton  Fire 
Station  U 

1955-56 
Average 

.12 
.60 

1.30 
1.31 

8.42 
2.68 

4.99 
3.03 

.94 
2.33 

.04 

2.11 

1.75 

.QQ 

.98 

T 

.1? 

.00 

.01 

.00 

.00 

.40 
.20 

18.94 

n.Ql 

Tracy  Carbons 

1955-56 
Average 

.03 
.39 

.78 

'*.99 
1.65 

3.62 
1.81 

.40 
1.46 

.01 

1.37 

1 .  jy 
.66 

l.L'l 

.41 

.10 

.00 

.uu 
.00 

.52 
.13 

8.76 

Modesto 

1955-56 
Average 

.02 

.50 

1.09 
1.02 

6.3^1 

4.36 
2.29 

.79 
1.99 

T 

1.97 

1.95 
.93 

.81 

.45 

T 

.1: 

.00 

.28 

.16 

15.64 

U.76 

Merced  Fire 
Station   2 

1955-56 
Average 

.02 
.47 

.57 
1.15 

7.71 
2.03 

2.96 
2.46 

1.03 
2.12 

T 
1.99 

2.61 
1.03 

.52 

.44 

.00 
.08 

.00 
.01 

.00 
.01 

.18 
.12 

15.60 
11.91 

Los  Banos 

1955-56 
Average 

:% 

.76 

.83 

5.47 
1.56 

?:i? 

.25 

1.43 

.00 

1.4i. 

1.37 

.54 

.00 

.00 

.01 

.16 

.10 

11.57 

Fresno 
Airport 

1955-56 
Average 

T 
.51 

':& 

6.73 
1.63 

2.41 

1.90 

1.61 

.06 
1.68 

'■M 

.01 
.32 

.00 

.11 

T 
.01 

.00 
.01 

T 
.08 

13.40 

9.53 

T   -    Traci- 

•   -   U.    S.   Weather  Bureau  Station   transferred  from  Folsom  to  Folsom  Dam  November  1,    I955. 

1955-1956   records   from  U.S.    Weather  Bureau.       Averages   are   based  on  the  50-year  period   1905-1955. 
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TABLE  7 

MONTHLY  RUNOFF  IN  PER  CENT  OF  AVERAGE  (a) 
SACRAMENTO -SAN  JOAQUIN  RIVER  SYSTEM 

1955.56  Water  Year 


Month 

(a) 

Sacra- 
mento 
and  San 
Joaquin 
Rivers 
to  Delta 
Cb) 

Sacra- 
mento 
River 
near 
Red 
Bluff 

Sacra- 
mento 
River 
at 

Sacra- 
mento 
(b) 

Feather 
River 
near 
Orovllle 

Yuba 
River 
at 

Smart - 
vllle 

Ameri- 
can 
River 
at 

Fair 
Oaks 

Mokelumne 

River 

at 

Mokelumne 

Hill 

Stanis- 
laus 
River 
below 
Melones 
P.  H. 

Tuolumne 

River 

near 

La 

Grange 

Merced 
River 
at 

Exche- 
quer 

San 

Joaquin 

River 

below 

Frlant 

San 

Joaquin 
River 
near 
Vemalis 
(b) 

October 

1955 

70 

94 

84 

78 

61 

59 

25 

50 

40 

30 

28 

35 

Average 

467 

274 

412 

87 

28 

22 

4 

8 

15 

7 

21. 

51 

November 

1955 

75 

101 

82 

68 

50 

39 

24 

41 

28 

29 

46 

36 

Average 

850 

408 

727 

164 

80 

75 

17 

22 

39 

17 

28 

107 

December 

1955 

616 

420 

562 

658 

785 

848 

825 

890 

1015 

1095 

935 

980 

Average 

1532 

715 

1312 

298 

152 

147 

29 

41 

66 

34 

50 

191 

January 

1956 

327 

296 

312 

311 

362 

352 

433 

403 

414 

374 

454 

413 

Average 

2392 

1091 

2042 

443 

238 

270 

43 

68 

105 

60 

74 

307 

February- 

1956 

134 

167 

133 

134 

109 

99 

133 

128 

124 

103 

150 

130 

Average 

2871 

1280 

2418 

535 

282 

321 

57 

87 

136 

80 

93 

397 

March 

1956 

97 

100 

97 

108 

87 

76 

100 

88 

101 

80 

106 

96 

Average 

3285 

1209 

2609 

665 

332 

404 

85 

137 

196 

110 

147 

590 

April 

1956 

97 

92 

94 

110 

80 

83 

102 

95 

101 

100 

111 

102 

Average 

3813 

1034 

2760 

816 

417 

492 

136 

215 

295 

155 

251 

917 

May 

1956 

137 

140 

140 

150 

130 

138 

128 

132 

133 

128 

131 

130 

Average 

4070 

720 

2427 

717 

444 

546 

201 

300 

454 

250 

438 

1442 

June 

1956 

140 

114 

128 

142 

128 

135 

150 

142 

162 

151 

153 

154 

Average 

2702 

474 

1390 

358 

240 

319 

138 

199 

382 

190 

404 

1174 

July 

1956 

137 

111 

126 

143 

139 

150 

148 

150 

187 

185 

173 

175 

Average 

1093 

326 

625 

153 

62 

83 

31 

62 

133 

59 

184 

438 

August 

1956 

135 

117 

125 

142 

117 

117 

135 

142 

160 

200 

165 

167 

Average 

514 

266 

410 

99 

24 

20 

4 

14 

23 

12 

52 

100 

September 

1956 

127 

115 

123 

143 

110 

150 

154 

166 

170 

180 

162 

153 

Average 

411 

252 

367 

80 

21 

14 

2 

6 

10 

5 

21 

41 

Seasonal 

1955-1956 

171 

164 

171 

180 

171 

172 

167 

162 

178 

172 

173 

171 

Average 

24000 

8049 

17499 

4415 

2320 

2713 

747 

1159 

1854 

979 

1763 

5755 

(a)  Averages  considered  as  mean  values  in  thousands  of  acre-feet  for  50-year  period  October  I9O5  through 
September  1955. 

(b)  Figures  computed  from  summations  of  unimpaired  flow  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only  and 
do  not  Include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  valley  floor. 
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TABLE  8 

SEASONAL  RUNOFF  IN  PER  CENT  OF  AVERAGE  (a) 
SACRAMENTO-SAN  JOAQUIN  RIVER  SYSTEM 


Water 
Year 
Ending 
Sept- 
ember 
30 

Sacra- 
mento 
and  San 
Joaquin 
Rivers 
to  Delta 

Sacra- 
mento 
River 
near 
Red 
Bluff 

Sacra- 
mento 
River 
at 

Sacra- 
mento 

Feather 
River 
Near 
Orovllle 

Yuba 
River 
at 

Smart - 
vllle 

Ameri- 
can 
River 
at 

Fair 
Oaks 

Mokelumne 

River 

at 

Mokelumne 

Hill 

Stanis- 
laus 
River 
below 
Melones 
P.  H. 

Tuolumne 

River 

near 

La 

Grange 

Merced 
River 
at 

Exche- 
quer 

San 

Joaquin 

River 

below 

Frlant 

Sar. 

Joaquin 

River 

near 

Vemalls 

Mean 
Annual 
Runoff  (a) 
Thous . 

(b) 
21000 

8049 

(b) 
17499 

4415 

2320 

2713 

747 

1159 

1854 

979 

1763 

5755 

Ac. -Ft. 

1920 

57 

5; 

52 

50 

56 

54 

63 

64 

73 

7b 

(  D 

71 

1921 

128 

143 

136 

137 

137 

118 

117 

109 

109 

103 

91 

102 

1922 

111 

83 

103 

115 

128 

121 

124 

123 

134 

146 

134 

134 

1923 

81 

66 

76 

70 

89 

101 

95 

97 

96 

96 

94 

96 

192'* 

31 

41 

33 

29 

26 

20 

25 

22 

29 

26 

25 

26 

1925 

93 

100 

92 

71 

91 

100 

112 

106 

104 

93 

82 

96 

1926 

65 

70 

68 

72 

69 

51 

50 

52 

60 

62 

66 

61 

1927 

131 

136 

137 

132 

153 

135 

120 

118 

111 

111 

114 

113 

1928 

91 

95 

96 

96 

105 

93 

86 

82 

82 

75 

66 

76 

1929 

48 

55 

48 

42 

43 

42 

46 

44 

53 

50 

50 

50 

1930 

72 

76 

77 

88 

78 

61 

62 

63 

62 

52 

50 

57 

1931 

33 

41 

35 

33 

28 

26 

28 

27 

32 

27 

28 

29 

1932 

'   85 

63 

75 

74 

91 

9fe 

100 

117 

114 

114 

117 

115 

1933 

53 

57 

51 

43 

46 

47 

57 

52 

60 

53 

63 

58 

193'* 

47 

56 

49 

46 

43 

41 

40 

37 

44 

37 

40 

40 

1935 

99 

93 

95 

96 

97 

95 

94 

105 

114 

120 

110 

112 

1936 

103 

88 

99 

97 

115 

J-  '^'^' 

120 

114 

117 

lis 

10c 

11? 

1937 

86 

74 

76 

71 

80 

8b 

93 

96 

106 

124 

125 

113 

1938 

184 

182 

181 

193 

174 

166 

166 

176 

185 

212 

209 

195 

1939 

48 

54 

47 

42 

39 

39 

45 

45 

53 

49 

53 

51 

19'»0 

124 

130 

128 

127 

123 

126 

115 

121 

120 

112 

107 

115 

19'tl 

150 

178 

155 

147 

138 

lib 

113 

115 

135 

148 

150 

138 

19'*2 

140 

140 

144 

150 

147 

144 

132 

128 

128 

131 

128 

128 

19t3 

122 

106 

121 

127 

135 

143 

134 

135 

128 

132 

lie 

126 

19'*'» 

61 

58 

59 

63 

60 

54 

60 

58 

71 

7C 

68 

67 

1945 

93 

82 

86 

85 

91 

93 

104 

110 

113 

112 

121 

115 

19'*6 

100 

100 

100 

94 

103 

106 

100 

102 

102 

96 

98 

100 

19'*7 

59 

63 

59 

57 

59 

52 

53 

55 

59 

58 

64 

59 

19'*8 

86 

95 

90 

87 

87 

83 

85 

77 

76 

70 

69 

73 

19'*9 

68 

75 

68 

59 

64 

68 

69 

64 

68 

65 

66 

66 

1950 

83 

71 

82 

87 

'-,)' 

:  1 

-. 

?: 

1951 

131 

113 

131 

128 

153 

171 

155 

146 

134 

124 

105 

126 

1952 

164 

143 

163 

179 

178 

183 

177 

165 

165 

160 

173 

167 

1953 

104 

120 

115 

117 

110 

98 

91 

83 

83 

63 

67 

75 

195'» 

92 

U5 

100 

95 

83 

74 

71 

77 

78 

68 

72 

74 

1955 

62 

70 

63 

56 

C|C, 

56 

59 

59 

61 

54 

66 

61 

1956 

171 

164 

'.71 

180 

171 

172 

107 

162 

178 

172 

173 

1  "  i 

(a)  50-year  average  taken  as  50-year  (1905-1955)  mean  seasonal  unimpaired  flow  (Oct. -Sept.,  Incl.). 

(b)  Summation  of  unimpaired  flow  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only,  and  does  not  Include  runoff 
from  minor  tributaries  and  from  valley  floor. 
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SUMMARY  OP  MOBTHLY  WATER  SUPPLY  AND  UTILIZATION 
SACRAMENTO-SAN   JOAl^UIN   DELTA 
1956  WATER  YEjIR 


Item 

Record 

in 

Table 

No. 

Wuantities    in   Thousands 

of   Acre 

-Feet 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Water 

Year 

Total 

1956 
Oct. 

WATER   SUPPLY 

Measured  Inflow 

Sacramento   River   at   Sacramento 

10l( 

U86.5 

599.0 

21*37.0 

1*555.0 

3081.0 

2911.0 

1911.0 

2611.0 

1517.0 

762.5 

72l*.5 

618.0 

22la3.S 

801.0 

Sacramento  Weir 

97 

0.0 

0.0 

589.5 

57.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

61*7.0 

0.0 

Yolo  Bypass   near  Woodland 

108 

0.5 

0.5 

3000.0 

1*290.0 

1365.0 

1*70.0 

23.5 

81.0 

10.5 

0.5 

2.0 

l*.o 

921*7.5 

0.5 

Futah  Creek  near  Davis 

110 

0.0 

0.0 

301.0 

231.5 

228.5 

1*9.0 

15-5 

9.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

836.0 

0.0 

Cosumnes  River  at  McConnell 

158 

0.0 

1.0 

253.0 

231*.  5 

72,5 

55.5 

1*9.0 

77.0 

19.5 

3.5 

0.0 

o.o 

765,5 

1.5 

Dry   Creek   near   Gait 

166 

0.0 

0.0 

87.0 

101.0 

17.5 

8.5 

l*.o 

l*.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

222.5 

0.0 

Mokelumne    River  at  Woodbridgo 

165 

9.5 

10.5 

126.5 

211.0 

101,. 5 

81*.  0 

76.5 

150.0 

127.5 

25.0 

5.5 

12.5 

91*9.0 

23.0 

Bear   Creek   near  Lockeford 

161 

0.0 

0.0 

8.0 

9.5 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18,0 

0.0 

Calaveras    River  near  Stockton 

158 

0.0 

0.0 

6.0 

9.5 

2.5 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

1.5 

1.0 

1.0 

22.5 

0.0 

Stockton  Diverting  Canal   at  Stockton 

160 

0.0 

0.0 

115.0 

125.0 

15.0 

9.5 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.0 

266.0 

0.0 

Duck  Creek  near  Stockton 

155 

0.0 

0.0 

2.5 

3.5 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.O 

6.0 

0,0 

French   Cajnp   Slough  near   French   Camp 

153 

0.0 

0.5 

29.5 

72.0 

5.5 

3.0 

5.5 

2.5 

1.5 

0.5 

0.0 

0.5 

121.0 

0.5 

San   Joaquin   River   near  Vemalis 

lUe 

1*9.0 

61*.  0 

670.5 

1663.0 

991*.  0 

1*60.5 

372.5 

859.5 

729.0 

2ll*,0 

117.0 

112.0 

6305.0 

123.0 

Total  Measured  Inflow 

51*5.5 

681.5 

7625.5 

11563.0 

5886.5 

1*051.0 

21*57.5 

3795.5 

21*07.0 

1008.0 

850.5 

91*8.0 

1*1819.5 

91*9.5 

Precipitation    (a) 

5.5 

55.0 

U68.5 

269.5 

67.0 

37.0 

92.5 

1*2.0 

0.0 

0.0 

0,0 

3l*.o 

1071.0 

1*8.0 

WATER  UTILIZATION 

Consumptive   Use    in  Delta   Lowlands   Area 

92.5 

1*3.5 

33.5 

22.5 

26.5 

36.0 

80.0 

121*.  0 

ll*0.0 

195.5 

211*.  5 

159.5 

1171*.  5 

92.5 

Exportations 

Delta-Mendota  Canal 

162 

69.0 

21.0 

8.5 

0.5 

':K0 

25.5 

38.5 

22.0 

61*. 5 

195.0 

179.0 

93.5 

726.0 

1*0.5 

Contra  Costa  Canal 

169 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

2.0 

2.5 

3.5 

k.o 

5.5 

5.0 

5.5 

5.5 

W*.5 

1*.5 

City   of   Vallejo 

227 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1.0 

1.0 

1.5 

1.5 

1.0 

10.0 

0.5 

Total 

73.5 

21*.  5 

11.5 

3.0 

11.5 

28.5 

1*2.5 

27.0 

71.0 

201.5 

186,0 

100.0 

780.5 

1*5.5 

Delta  Uplands  Diversions 

Old  San  Joaquin  River 

211* 

6.0 

0.5 

0,0 

0.0 

0.0 

6.0 

10.5 

16.0 

23.5 

21*.  5 

22.0 

12.0 

121.0 

l*.o 

Tom  Paine   Slough 

2lit 

1.0 

0.5 

0.5 

0.0 

0.0 

2.0 

1.5 

2.0 

3.5 

3.5 

l*.0 

3.0 

21.5 

1.5 

San  Joaquin  River   (Stockton  to  Vemalis) 

215 

3.5 

1.0 

1.0 

0.0 

0.0 

5.0 

9.5 

7.5 

13.0 

16.5 

13.0 

7.5 

77.5 

2.5 

French  Camp  Slough  below  French  Camp 

211* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2.5 

0.0 

nalaveras   River   below   Stockton 

216 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

I.O 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

Mokelumne  River  below  Woodbridge 

216 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1,0 

1.5 

2.0 

l.t 

0.  ^, 

6.5 

0.5 

Cosumnes   River  below  McConnell 

216 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2.5 

0,0 

;;acramento  River  below  Sacramento 

216 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

0.5 

U.O 

1.5 

0.0 

Yolo    Bypass    (West   Cut) 

216 

2.0 

3.0 

0.5 

0,0 

0.0 

0.0 

0.5 

1.5 

3.5 

6.0 

5.0 

2.0 

21*.  0 

2.5 

Miscellaneous 

217 

8.5 

3.0 

0.5 

0.0 

0,0 

2.5 

9.0 

12.0 

18.0 

22.0 

19.5 

11*.  5 

109.5 

10,0 

Total  Water  Utilization 

187.0 

76.0 

U7.5 

25.5 

3&.0 

80.0 

159. 5 

ly2.5 

275.5 

1*71*. 0 

1*67.0 

300.0 

2322.5 

159.0 

Totals  aro  rounded  off   to   the  neareat  500 
(a)     Water   supply   from  precipitation  hta 


acre-feet, 
beon   computed  using    a   weighted   mean    ralrLl'all    and    the   acreage    of    the    Delta   Service   Area 
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sunumr  op  iwvthly  strbah  pioh,  diversiois  aitd  accrbtiois 

SACRAHEirTD   RIVER   AMD  TRIB0TARI8S 
1956  HATIR   YEAR 


Ilea 

nileage 

Hecort 

In 
T«bl« 

No. 

Quantities    in  Thousands    of  Acre-Peet                                                                                                | 

Oct. 

■OT.  . 

D«e. 

Ju. 

F.b. 

nap. 

Apr. 

Ml 

Jun. 

Jul, 

Aug. 

5.pt. 

1    VhtTl 
YMr 

Tot«l 

1956 

Oct. 

Conputttd  Inflow  to  Sbast*  Lmkt> 

13 

205.5 

293.5 

1869.5 

1756.0 

i2oe,s 

SACRAnEHTO  RIVER 

363.5 

276.5 

247.5 

233.0 

6631.0 

268.5 

686.5 

735.0 

730.0 

DniB««aur«d  Accretions 
Chango  In  Stoi«g» 

u. 

*S.O 

123.0 

•3.5 
.25.0 

•  7U.0 
+1059.0 

•63.0 

-5I..0 

ASi'.s 

.3;k:S 

♦5-oJ:l 

•4.5 
•109.0 

-6.0 
-76.5 

.il:l 

-12.5 

-300.5 

-2-5^:1 

♦166.0 
.1113.0 

-1.5 
.155.0 

At   Ksswlck 

250.S 

15 

333.5 

272.0 

661.. 5 

1675.0 

1076.0 

557.0 

223.0 

625.5 

456.0 

562.0 

535.5 

482.0 

7664.0 

442.0 

■•«■  Redding* 

2U0.7 

16 

310.0 

2S2.O 

931.0 

ID 

n 

S72.5 

209.5 

629.0 

443.5 

545.0 

525.5 

479.5 

430.0 

Clear  Creek  ne»r  Igo 
Cow  Creek  new  tUllville 

237. IR 
226. 8L 

\l 

kl 

7.0 
35.0 

143.5 
196.S 

m 

101.. 5 
73.0 

44.5 
40.5 

26.0 
31.5 

22.0 
69.0 

6.0 
18.5 

4.0 
5.5 

2.0 
J.o 

1.5 

3.5 

510.0 
749.0 

3.5 
10.0 

At  Balls  Perry* 

22li.5 

19 

317.0 

337.0 

1272.0 

2366.0 

1252.0 

682.5 

280.0 

720.5 

471.5 

564.0 

529.5 

471.0 

9263.0 

447.0 

Cottonwood   Creek  near  Cottonwood 
Settle   Creek   near   Cottonwood 
Paynea    Creek   near   Red   Bluff 

222. 2R 

221.51. 
201. SL 

20 
21 
22 

5.0 
10.5 
0.0 

16.5 
17.0 
1.5 

291..  5 

11:1 

37.0 

165. 0 

106.0 

M 

70.5 
56.0 
4.0 

26.0 
37.0 
O.S 

10.5 
20.5 
0.0 

if:l 
0.0 

5.5 
13.0 

0.0 

1136.0 
491.5 
92.5 

9.0 
15.0 
0.0 

Onineaaured  Accretions 
Cttveralona 

•^:? 

*1.6.0 
10.0 

•165.5 
0.0 

.1.63.0 
0.0 

•11.2.5 
0.0 

•64.0 
2.5 

♦30.5 
26.0 

•  24.0 
27.5 

•25.5 
29.5 

•23.5 

31.0 

.25.0 
30.5 

•  26.0 
26.0 

•1066.5 
209.5 

•37.5 
26.0 

Near   Red   Bluff 

198.6 

23 

3U1.5 

385.0 

1616.0 

3236.0 

1652.0 

853.0 

409.5 

643.5 

Sl.2.0 

a>5.o 

555.0 

503.5 

11732.0 

491.0 

Redbank  Creek  at  Poothilla 

Antelope  Creek  near  Red  BluTfe 

Antelope   Creek  near  Mouth 

North  Fork   Ull   Creek   near  Houth 

mil   Creek   near   Loa   Hollnoa* 

mil   Croak   near  Houth 

Elder  Creek   near  Oerber 

ThoBioa    Creek   at   Paakenta 

Deer   Creek   near  Vlnae 

Deer  Creek   at   Highway   99B 

191. 2R 
180. 3L 
162. 6L 
179.31. 
179. OL 
179. OL 
178.5R 
173. 2R 
166. 5L 
168. 5L 

2i* 
25 
26 

29 
30 
31 
32 
33 

0.0 
2.0 
1,0 
0.0 
6.0 
1.0 
O.C 
0.0 

0.5 
3.0 
2.0 

0.5 
e.o 
7.0 
1.0 
I4.5 
7.0 
5.0 

12.0 
U.S 
39.5 
m 

76.5 
87.0 
U.S 
I2I1.O 
112.0 
90.0 

17. s 

1.7.0 
36.0 
■R 

fd 
^1:! 

96.5 
92.0 

11.5 
31.0 
21. S 

3.0 
1.0.5 
1.6.5 
26.5 

53^5 

3.0 

10.5 

3.0 

.1:1 

16.5 
10.5 
40.5 
32.5 
30.0 

f:l 

16.0 

4I:? 
34.0 
10.0 
44.  S 
44.5 
33.0 

6.0 
1.0 
0.5 
30.5 
24.0 
2.0 

14.0 

20.0 
12.0 

J:? 

0.5 
15.5 
6.5 
0.0 
3.0 
10.5 
2.0 

2.5 

0.5 
0.0 
9.5 
0.5 
0.0 
0.5 

1:1 

2.5 
1.5 
0.0 
6.0 
O.S 
0.0 
0.5 
7.0 
0.5 

172.5 
112.5 

357.5 
320.0 
li.0.0 
434.0 

as 

2.5 

1.5 
0.0 

?:l 

0.0 
2.0 
8.5 
1.5 

Umeasured  Accretions 
Dl  vera lone 

*8.5 
0.0 

»3.5 
0.0 

'"U 

.1.05.5 
0.0 

*"^:l 

♦85.0 
0.0 

♦40.5 
0.0 

'^o:t 

♦29.0 
0.5 

.31.0 
O.S 

♦20.0 
0.5 

♦9.0 
0.0 

.1057.0 

•11.5 
0.0 

At  Vina  Bridge 

166.5 

3J. 

353.0 

1.09.0 

2363.0 

3999.0 

2062.0 

1043.0 

S63.0 

1027.0 

624.0 

636.0 

576.5 

515.5 

14193.0 

510.0 

Dnaeaaured  Accretions 
Diversions 

*6.0 
1*7.0 

-1.0 
18.5 

-172.0 
0.0 

-3999.0 
0.0 

-2062.0 
0.0 

-103^.5 

-495.5 
67.5 

-917.5 
109.5 

-491.5 
132.5 

ul:° 

-7.5 
137.5 

♦1.0 
72.5 

■9182.5 
736.0 

-2.0 
45.0 

At  Haallton  City 

iii9.5 

35 

312.0 

369.5 

2211.0 

KB 

HR 

HR 

KR 

MB 

MR 

484.5 

431.5 

UJ..0 

463.0 

Big  Chlco   Creek   near   Chlcoe 

Big   CUco   Creek   at   Chlco 

Llndo   Channal    at   Chlco 

Big  Chlco   Creek   near  Houth 

Stony   Creek   at   Black   Sutte   Das   Sltee 

atony   Cpeek  near  Raaliton   City 

iia.SL 

lia.SL 

13fl.0R 

136. OR 

36 

il 

ta 

1.5 

0.0 
2.0 
0.0 

2.5 

0.5 

1.0 
0.0 

62.0 

1.9.5 

ilEio 

57.0 

167.0 
218.0 

1.2.0 
12.0 
25.5 

130.S 
171.5 

15.0 

3.0 

12.5 

62.0 
60.0 

7.0 
4.0 
2.5 

42.5 
30.0 

7.5 
3.0 
2.0 

^:S 

3.0 
1.0 
0.0 

24.5 

1.5 

2.0 

1.5 
0.0 

24.S 

0.0 

2.0 
1.0 
0.0 

21.0 
0.0 

1.5 

0.5 
0.0 

1S.5 

0.0 

203.0 

679.5 
651.0 

2.0 
1.0 
0.0 

4.0 
0.0 

OtBuaaured  Accretions 
Diversions    (a) 

*fcl 

•17.5 
0.0 

•^S:5 

•3721.0 
0.0 

.J6SU.0 
0.0 

♦1070.0 
7.5 

♦529.0 
31.0 

♦911.5 
27.0 

♦520.0 
3.5 

.16.5 

4.0 

•i:l 

♦12.0 
1.5 

•8744.0 
'9.5 

•0.5 
0.0 

At  Ord  P»rry 

130.8 

1,2 

316.0 

1.07.5 

21.85.0 

3939.0 

2063.0 

1138.0 

534.5 

915.5 

519.0 

1.96.5 

435.5 

455.0 

13706.5 

464.5 

Onaeaaured  Accretions 
Diversions 

-0.5 
1.0 

-23.5 
O.S 

-75.5 
1.5 

♦161.0 
0.0 

.1.2.0 
0.0 

.18.0 
0.0 

1:1 

-10.0 
17.0 

-6.0 
15.5 

-19.0 
16.0 

-2.5 
16.0 

-12.5 
7.0 

.61.0 
64.0 

-6.0 
2.0 

At    Butte   City 

115.8 

li3 

314.S 

383.5 

21.06.  u 

I.IOO.O 

2105.0 

1156.0 

516.5 

686.5 

495.5 

463.5 

417.0 

435.5 

13663.5 

456.5 

Opposite   Roulton  Welre 

103.3 

w 

320.0 

1309.0 

541.5 

896.0 

475.5 

4U1.0 

396.5 

433.5 

456.5 

Dnaeaaured  Accretions 

♦10.5 

-1.5 

-97.0 

•252.0 

•n.5 

♦65.5 

•35.5 

•39.5 

♦2.5 

.0.5 

♦6.5 

•3.0 

.416.5 

•3.5 

noulton  Weir 
Coluaa  Weir 

lOU.OL 
92.14. 

IS 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

I6I1.O 
660.5 

211..  0 
1669.0 

90.5 

653.0 

0.0 
106.5 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

466.5 
3511.0 

0.0 
0.0 

Diversions 

O.S 

O.S 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

6.5 

20.5 

24.0 

27.5 

24.0 

8.0 

112.0 

0.5 

At  Colusa 

69.1* 

l<7 

321..5 

361.5 

1286.0 

22U9.0 

1439.0 

1133.0 

545.5 

907.5 

474.0 

436.5 

401.5 

430.5 

10006.5 

4S9.S 

Butte  Creek  near  CUcoe 

Butte  Slougb  to  Sacramento  River 

8tl.0L 
6U.0L 

U8 
1.9 

7.0 
U.S 

9.0 
10.0 

126.5 
16.0 

113.5 
2.5 

80.0 
3.5 

42. S 

U.S 

37.0 
31.0 

41.5 
11.0 

20.0 

13.5 

11.5 
3.5 

9.5 

9.5 

22:? 

507.0 
141.0 

U.S 

0.0 

At  nerldian* 

79.85 

50 

323.0 

1166.0 

581.0 

867.5 

490.0 

436.0 

406.5 

U.9.0 

1462.0 

R.   D.    70  Drain 

66. 8L 

SI 

0.5 

O.S 

3.0 

6.0 

3.5 

1.5 

0.5 

4.5 

2.5 

2.5 

3.5 

3.0 

33.5 

1.0 

Urveaaurod  Accretions 

Tladale  Weir 
Diversions 

61i.2L 

52 

-6.5 
0.0 
I..0 

-ll.O 
0.0 
0.0 

-70.5 

U19.S 

0.0 

♦132.5 

699.0 
0.0 

•7.5 

300.5 

0.0 

♦21.0 

106.0 

0.0 

•8.0 
0.0 
26.0 

-19.5 

0.0 
73.5 

♦13.0 

0.0 
74.0 

♦6.5 
0.0 
84.0 

.0.5 
0.0 
76.0 

.3.0 

0.0 
24.0 

.232.S 
1725.0 
363.5 

0.0 
0.0 
3.0 

Bslow  Ullklns  Slough 

62.9 

53 

317.0 

366.0 

956.0 

11.93.0 

1153.0 

1061.0 

sr7.o 

830.0 

429.0 

367.0 

339.0 

437.0 

6387.0 

460.0 

Above   n.    D.    lOd   Drain   Plant* 

i*6.u 

su 

315.5 

1072.0 

567.5 

623.0 

424.0 

360.0 

339.5 

440.0 

454.0 

n.    D.    106   Drain 
R.    D.    787   Drain 
Colusa  Basin  Drain 
Syeaaore  Slough 

Ui.OR 
37.OR 

3U.ISR 
3l*.l5B 

60 
61 

1.0 
0.0 
26.5 
0.0 

0.5 
0.0 
26.0 
0.0 

9.0 
3.0 
9.S 

1.5 

16.5 
6.0 
0.0 
2.5 

7.0 
3.5 
0.0 
0.5 

1:? 

0.0 

0.5 

3.0 
1.0 
30.5 
0.0 

19.5 

i:l 

1.0 

16.5 
2.0 

53.0 
0.5 

17.0 
2.5 

40.5 
0.5 

20.0 

d:l 
0.5 

17.0 
2.0 

73.0 
0.5 

132.0 

27.0 

326.0 

6.0 

1.0 
0.5 
29.0 
0.0 

DraMBaured   Accretions 
Dlverslorui 

•  12.5 

0.0 

"J:S 

-U.S 

0.0 

-3.0 
0.0 

♦  16.0 
0.0 

•32.0 
0.0 

•  1.0 
6.0 

-U2.0 
29.0 

♦  7.0 
30.5 

♦26.0 
36.0 

•  17.0 
32.0 

-0.5 
13.5 

149:0 

•6.0 
0.5 

At  Knights  Landing 

3U.C 

62 

357.0 

1.27.5 

97I..S 

ISlS.o 

1180.0 

1098.0 

584.5 

791.0 

479.5 

417.5 

405.5 

515.5 

6745-5 

496.0 

Sacraaento  Slough 
Feather  River   at   ■Icolaus 
Coon  Creek  at  mgtony  991b 
Auburn  Ravine  at  Llricoln* 
■atoWB   Cross   Canal    at    Head 
N.    D.    1001  Drain 

20. 9L 
19. 6L 
19. 6L 
19. 6L 
19. 6L 

67 
89 
90 
91 
92 
93 

li..5 

'hi 
O.S 
1.0 
0.0 

20.0 
130.5 
1.5 
1.0 
2.0 
0.0 

IR 

2372.0 
36.0 

n 

m 

2369.0 
32.5 

2I..0 
60.5 

n 
s.s 

iS.o 

MR 

>R 

1184.0 
4.0 
2.5 

il:l 

44. S 

1054.0 

2.5 

1.5 

100.9 

4.0 
i:l 

6^:0 
0.5 
4.0 
0.5 

e.s 

136:0 
0.0 
4.5 
0.0 
1.5 

42.0 
90.0 
0.0 
4.5 
0.0 
0.0 

n 

142.0 
1.0 
2.0 

i:l 

10605.0 
93.5 
67.0 
151.5 

ifel 

a.o 
1.0 

1:1 

Preaont   Heir 
Diversions    <b) 

2i.m 

63 

-19.0 
0.0 

O.S 

-26.5 
0.0 
0.0 

•U.S3.S 

2793.0 

0.0 

•316*5 

A29.O 
0.0 

♦1009.0 

626.0 

0.0 

*Ut0.o 

175.0 
0.0 

-36.5 
0.0 
3.5 

'"1:1 

12.0 

*2.0 
0.0 
12.0 

-31.0 
0.0 
15.0 

-U.S 

0.0 

15.0 

♦27.0 
0.0 
6.0 

•6011.0 

7223.0 
64.0 

■'S:S 
0.0 

At   Verona 

19.4 

»l4 

U28.S 

551.5 

2066.0 

3665.0 

2711.0 

2570,0 

1650.0 

2220.0 

1158.0 

543.5 

509.0 

660.0 

18772.5 

681.5 

R.    D.    lOOO   Drain    (Prltchard   Uk*) 
R.    D.    1000   Drain    ( Tnd    Bannon  Slough) 
Linda   Creek   near   Roaevllle 
Aaerlean   River   at   SscraaenU) 

19.01. 
:.1L 
1.31, 
l.ll 

u 

99 
103 

0.0 
0.0 
2.0 

1.7.0 

0.0 
0.0 
2.0 
32.0 

28!  0 

89U.S 

5.5 

22.0 

30.0 

loU.o 

0.0 
6.S 

g.o 

332.0 

33».5 

0,0 
1.0 

23l:l 

0.0 
1.0 

3.0 

367.0 

0.0 
O.S 
1.0 

Uoo.o 

0.0 
0.0 

2st:o 

0.0 

0.0 

1.0 

237.5 

0.0 

7.0 

2.0 

1J7.5 

S:o 

4339.5 

0.0 
0.5 
2.5 
76.5 

thwaasured  Accretions 

Saoraitento  Weir 
Mverslone    (e) 

U.SB 

97 

.13.0 
0.0 
U.o 

•17.0 
0.0 
3.5 

•26.0 

589.5 

5.0 

-169.0 

57.5 
2.0 

"1:1 

2.0 

i:S 
2.5 

•  26.0 
0.0 

7.0 

•17.5 
0.0 
17.5 

-13.5 

0.0 
29.0 

♦1.5 
0.0 
37.5 

•11.5 
0.0 
35.0 

♦7.0 
0.0 
15.5 

-40.5 
647.0 
160.5 

•45.0 
0.0 
5.0 

At  SaersMnto 

0.6 

101. 

U86.6 

599.0 

21O7.0 

1.555.0 

)Ofll.O 

2911.0 

1911.0 

2611.0 

1517.0 

762.5 

724.0 

618.0 

22413.0 

601.0 

Shasta  Lake  to  Saeruento 

Total    Unaeasured  Accretions 
Total    Diversions 

•U5.0 
92.5 

•1.9.0 
33.') 

♦  1711.. 0 
7.0 

•"'2';/ 

♦n6j.5 

3.0 

<78J.S 
21.0 

.126.5 

187.0 

•  lOli.O 
333.5 

♦80.0 
351.0 

•33.5 

396.0 

.54.0 

371.0 

.67.5 
176.0 

•6626.0 
1962.0 

•  75.0 
62.5 

All    figures   In  thta  table  are  rounded  off  to  the  nearest   *fiC  acre-feet. 

*  Not   Included   In  co>avutatlona  of  wiMsasured  accretion*. 

(a)      Includes  diversions  froa  Stony  Creak  by  Olenn-Colusa  Irrigation  Dlstrtet. 

lb]      Includes  diversions  fro*  FvaUMr  River  bslo«  Htcolaua. 

(aj      Include*  dtT«r«lon«  trem  Aasrloan  Uvcr  bslo*  "H'  3tre«t  Bridge. 
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SDHMARY  OP  HONTHLY  STRErtH  FLOW,    DIVERSIONS   AND  ACCRETIONS 
SACRAHEHTO    RIVER  aND  TRIBUTARIES    (Continued) 
1956   WATER   YEAR 


Item 

Mileage 

Record 

in 
Table 

No. 

Ouantitiea    In   Thousands    of 

Acre-Feet                                                                                                            1 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

tlar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Au).;. 

Sept. 

Water 

Ye;.r 

Total 

1956 
Oct. 

fehther  river 

Near   Orovllle 

71.0 

76 

96.0 

120.5 

17U7.0 

1232.0 

715.0 

763.0 

760.5 

876.5 

1*26.0 

198.0 

177.5 

168.5 

7302.5 

193.5 

Unmeasured   Accretions 
Diversions 

-1.5 
39.0 

-7.5 

12.0 

-8lt.O 
0.0 

♦57.0 
0.0 

♦7.5 
0.0 

♦2.5 
12.5 

♦16.5 

61*.  5 

-10.0 
120.0 

-20.5 
122.0 

-1.5 
130.5 

116  !o 

'(h'.o 

-60.0 
562.0 

-H.O 
40.5 

Near  Grldley 

1+9.7 

79 

55.5 

101.0 

1663.0 

1289.0 

722.5 

753.0 

732.5 

71*8.5 

283.5 

66.0 

51*. 0 

91.5 

6560.0 

145.0 

South  Honcut   Creek  near   Bangor 

i|3.7L 

80 

0.0 

0.0 

18.0 

IB.O 

9.0 

2.0 

1.0 

1.0 

O.n 

0.0 

0,0 

0.0 

1*9.0 

0.0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

+15.0 

0 .  'J 

*io.5 

0.0 

-16aL0 
0.0 

+56.0 

0.0 

♦37.5 
0.0 

+16.0 
0.0 

-18.0 

0.0 

+77.0 
0.0 

+1*8.0 
1.5 

+  23.0 
2.0 

♦19.5 
1.5 

+25.0 
1.0 

-1371.5 
6.0 

+20.0 
0.0 

At    Yuba   City 

28.0 

81 

70.5 

111.5 

m 

1363.0 

769.0 

771.0 

715.5 

826.5 

330.0 

87.0 

72.0 

115.5 

165.0 

Yuba   River   near  Marysvllle 

27.3 

85 

5.5 

19.0 

1061*.0 

809.0 

337.0 

251*.  0 

21*3.0 

1*95.0 

253.0 

35.5 

21.0 

22.5 

3558.5 

24.0 

Unmeasured  Accretiona 

tk-O 

+5.5 

-105U.0 

-1.0 

0.0 

0.0 

+1*0.0 

-2.5 

+  26.0 

+16.0 

+5.5 

+13.0 

-955.5 

+29.0 

Diversions    (a) 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.S 

0.5 

0.5 

0.0 

1.5 

0.0 

Below  Shanghai    Bend 

23.0 

86 

80.0 

136.0 

m 

2171.0 

1106.0 

1025.0 

996.5 

1319.0 

608.5 

11*0.0 

98.0 

151.0 

218.0 

Bear  River  near  Wheatland 
Dry  Creek  near  Wheatland 

12.  OL 

12,  OL 

67 
88 

2.0 

0.5 

2.5 
0.5 

215. 5 
38.0 

161*.  5 
31*.  5 

71*. 5 
7.0 

1*0.5 
2.0 

27.0 

1.0 

32.0 

1.5 

3.0 

0.0 

0.5 
u.o 

0.5 

0.0 

0.5 

0.0 

563.0 
65.0 

4.5 
0.0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions    (b) 

-6.5 
0.5 

-8.5 
0.0 

■C118.5 
0.0 

-21.0 
0.0 

♦145.5 
0.0 

+116.5 
0.0 

+28. 5 
1.0 

-52.5 
5.0 

+18.0 
5.5 

♦1.5 
6.0 

-3.0 
5.5 

-7.0 
2.5 

+2330.0 
26.0 

-35.5 

0.5 

At   Nlcolaus 

9.3 

69 

75-5 

130. 5 

2372.0 

2369.0 

1333.0 

1181*.  0 

1051*. 0 

1295.0 

t2h.o 

136.0 

90.0 

11*2.0 

1060?. 0 

1-0. '■^ 

Oroville    to   Nlcolaus 

Total    Unmeasured   Accretions 
Total   Diversions 

+  11.0 

3'^.S 

0.0 
12.0 

-710.5 
0.0 

♦91.0 
0.0 

♦190. 5 
0.0 

1 1 

+135.0 
12.5 

♦67.0 
65.0 

+  12.0 
125.0 

+  71.5 
129.5 

♦1*1.0 
139.0 

♦  1(^.5 
125.S 

+  18.0 
67.5 

;i_..o 

1*1  '.'0 

aherican  river 

Computed  Inflow   to   Polsom  Reservoir 

100 

jc.o 

U9.0 

1261.0 

977.5 

31*0.5 

33U.S 

U19.5 

771.0 

1*20.0 

111*.  5 

29.0 

28.5 

1*781.0 

53.5 

Unmeasured  Accretions 

Diversions 

Change   in  Storage 

101 

-18.0 

-1.0 

3.0 

*12.5 

-9.0 

1.5 

♦3li7.5 

-11*. 0 

0.5 

-1*3.0 

-1.5 

1.5 
♦  17.5 

-13.5 

2.5 

-13.5 

-6.5 
3.0 

+173.0 

-20.5 

+35^:1 

-3.5 
5.0 

+9.0 

0.0 

5.5 

-153.5 

1:°5 

■211*. 5 

-2.0 

l*.o 
-117.0 

-67.0 

36.5 

+35U.5 

♦  1.5 

;.5 

-31.0 

.-^t;    Fair   Oaks 

X9.2 

102 

U9.5 

32.5 

90J.0 

1006.0 

320.0 

332.0 

237.0 

392.5 

1*02.5 

262.5 

2l*J,.0 

139.5 

1*321.0 

82.5 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

-2.0 
0.5 

-0.5 
0.0 

-U.5 

0.0 

♦35.0 

0.0 

♦  12.0 
0.0 

+0.5 

0.0 

♦1.5 
0.0 

-5.0 
0.5 

-1.0 

1.5 

-7.0 
1.5 

-5.0 
1.5 

-1.0 
1.0 

+  25.0 
6.5 

-5.5 
0.5 

At   Sacranento 

0.1 

103 

U7.0 

32.0 

89li.5 

101*1.0 

332.0 

338.5 

238.5 

387.0 

1*00.0 

25U.0 

237.5 

137.5 

1*339.5 

76.5 

Polsom  Reservoir  to  Sacramer.to 

Total   Urjneasured   Accretions 
To'.al   Diversions 

Ll.'S 

-1.^ 
3-0 

-17.^ 
1.5 

0.5 

lis 

2.'S 

u.o 

6!s 

I'.o 

b'.O 

-3.0 
5.0 

-LI- '. 

i*-'' 

i                 ' 

SUTTER    BYPASS 

butte  Slough    to   Sutter   Bypass 

29. u 

61* 

} .  0 

6.5 

1156.0 

21*20.0 

632.0 

281.5 

15. S 

1*8.5 

13.0 

11.0 

11.0 

7.5 

1*809.5 

3.0 

Wadsworth  Canal 
R.    D.    1500   Dr.iin 
Tlsdale   Weir 

25. 7L 

O.OR 

18. 9R 

65 
66 
52 

0.0 

3.0 

2.0 
0.0 

23.5 

20.0 

1*19.5 

^:°5 
899.0 

12.5 

16.0 
300.5 

7.5 

10.0 
106.0 

8.0 
'0.5 
0.0 

12.5 
23.5 

0.0 

10.0 

16.5 

0.0 

7.0 

1*7.0 

0.0 

0.0 

10.0 

21.5 

0.0 

141.5 

205.0 

1725.0 

0.0 

4.0 
0.0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

*  1.5 
2.0 

+  7.5 
1.0 

-1620.5 

0.5 

•3393.5 
0.0 

•1161.0 

0.0 

-1*05.0 

0.0 

+18.0 
3.5 

♦31.5 
16.0 

+32.5 
16.5 

-8.0 
22.5 

-7.5 

21*.  5 

-31.5 
7.5 

.6531*.  0 
yo.O 

+  5.0 
2.0 

Sacrsimento   Slouch 

-1.0 

67 

1U.5 

20.0 

NR 

■ 

NR 

NR 

NR 

1*1*. 5 

100. 0 

55.5 

3l*.5 

1*2.0 

NR 

10.  n 

At    Highway    20 

37.0 

57 

22.0 

22.0 

83.5 

11*6.5 

COL 

1 

USA    BASIN  DRIIN 

76.0 

1*1*. 5 

1*5.5 

5B.0 

59.5 

673.0 

24.5 

60.0 

18.5 

37.0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

Hi. 5 

1.5 

-0.5 

1.0 

+U.0 
0.5 

-1*.5 
0.0 

-0.5 

0.0 

+l*.o 

0.0 

+  6.0 
1.0 

+0.5 
3.0 

♦9.0 
U.o 

♦  10,0 
6.0 

+  11*. 0 
6.5 

+12.0 
3.5 

+61.5 
27.0 

+4.S 
1.5 

Neap  College   City 

22.7 

56 

23.0 

20.5 

67.0 

11*2.0 

59.5 

22.5 

1*1.0 

79.5 

1*9.5 

1*9.5 

65.5 

66.0 

707.5 

27.5 

Unmeasured  Accretions 

Ridge  Cut  at  Knights  Landing 
Diversions 

O.kR 

59 

*U.o 

0.0 

♦6.0 
0.0 

0.5 

-5.0 

72.0 
0.5 

-ll*2.0 

m 

0.0 

-59.5 

MR 

0.0 

-22.5 
NH 

0.0 

+1..0 
13.5 
1.0 

-1.0 

69.5 

5.5 

♦  19.0 
9.0 
6.5 

♦  2.0 

l*.5 
6.5 

+l*.o 
l*.5 
6.5 

+6,0 
1.0 

2.0 

-183.0 
2[^ .  b 

+2.0 

0.0 

0,5 

At   Knlj^hts    Landing 

0.0 

00 

26.5 

26.0 

9.5 

•  '.'' 

0.0 

30.5 

6.5 

53.0 

■,8.5 

73.0 

32-j.O 

29.0 

Highway   20   to   Outfall   Gates 

Total    Unmeasured   Accretions 
Total  Diversions 

t6.5 
2.0 

♦5.5 
1.5 

-1.0 
1.0 

-U*6.5 
0.0 

-60.0 
0.0 

-16.5 
0.0 

+9.0 
2.0 

+5.5 
6.5 

+  26.0 

10.5 

+12.0 
12.5 

+18.0 
13.0 

+20,0 
5.5 

-121.5 

60.  5 

+6.5 
2.0 

YUBA    RIVER 

At    Englebrlght    Dam 

22. □ 

02 

J3.5 

23.0 

933. S 

61*9.5 

25!*.5 

220.0 

233.0 

512.0 

270,0 

56.5 

1*3.0 

3I+.5 

321+5.0 

33.5 

Deer   Creek   near  Smartville 
Dry   Creek   near   Virginia   Ranch 

21.6 
11.0 

83 

0.5 

0.0 

1.0 

0.0 

E:5 

61.5 
l»9.0 

27.0 
27.5 

16.0 
9.0 

6.0 

l*.o 

i:l 

0.5 
1.0 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

176.5 
151.0 

2.0 

0.5 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

-0.5 
6.0 

♦  1.0 
6.0 

♦  20.0 
3.0 

♦1*9.0 
0.0 

+  28.0 
0.0 

+10.0 
1.0 

+  18.0 
16.0 

♦  1.5 
26.5 

+7.5 

26.0 

26.5 

+1+.5 
27.5 

+5.0 
18.0 

+148.5 
162.5 

+2.0 

ll(.0 

Necr  Marysville 

5.2 

85 

5.5 

19.0 

IO6I4.O 

809.0 

337.0 

251*. 0 

21*3.0 

1*95.0 

253.0 

35.5 

21.0 

22.5 

3558.5 

24.0 

NOTE;      The  unmeasured  accretions  between  gaging  stations  were   computed  by 
diversions  and  measured  outflows   from  that   reach.      Unmeasured  stream  flow 

All    figures  In  this  table  are   rounded  off  to  the  nearest   300  acre-feet. 

ia)      Includes  diversions  from  Yuba  River  below  Mile   5.2. 
b)      Includes  diversions  from  Bear  River  below  Wheatland. 


subtracting  the  measured   inflows   to  a  reach   from  the  sum  of  the  measured 
for  periods  of  no   record  are   Included  in  the  unmeasured  accretiona. 
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SmmUlY  OF  nONTHLY  STREAK  FLOW,    DIVERS  lOIIS  ADD  ACCREIIOIIS 

SAN  J0A4UIH   RIVBFt  AND  TRIBUTARIES 

1956  WATER  YEAR 


Item 

Mileage 

Record 

Table 
No. 

Quant    ties   In 

Thouaanda  af _Acr9 -Feet 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan, 

Feb. 

nar. 

Apr. 

Itey 

June 

Julj 

Aug. 

Sept. 

W^ter 
Year 

T^tai 

Oct. 

SAK 

JOAQUIN 

RIVER 

Computed  Inflow  to  Mlllerton  Lake 

Ill 

36.0 

35.0 

Uoi.o 

308.0 

201*. 5 

187,5 

265.5 

1*1*2,5 

U33.5 

298.0 

124.0 

99.0 

263U.5 

91.5 

Oruneaaured   Accretions 
Change   In  Storage 

112 

-1.0 
0.0 

-0.5 
+19.5 

♦U.o 
•309.0 

+9.5 

-13.0 

•1*.5 
-165.0 

-0,5 
-8U,5 

-1.0 
•52.0 

•3,0 
♦137,5 

•0.5 
♦1*7.5 

-5.5 
♦21.0 

-5.0 
-171.5 

-2.5 

-96.5 

♦=!i,o 

-1.5 
-5.5 

nadepft  Canal 
Priant-Kepn  Canal 

269. 63 R 

269. tiL 

0.0 
28.0 

0.0 
10.5 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

2.5 
150.5 

10,5 
156,5 

15.5 
120,5 

15.5 
108.0 

45,0 

182,0 

59.5 
200.5 

57.0 
222,5 

li2!s 

239.0 
1321.5 

0.0 

50.0 

Diversions 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Below  Prlant 

26b. 13 

113 

7.0 

U.5 

96.0 

330.5 

221.0 

101*. 5 

76.5 

181*.  5 

159.5 

11.5 

11.0 

19,0 

1225.5 

1*5.5 

Little   Dry   Creek   near   Frlant 

26U.OL 

III+ 

0,0 

0.0 

8.0 

6.5 

3.0 

1.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

19.0 

0,0 

Unmeasured   Accretions 
Diversions 

-1.0 
1.0 

-0.5 

0.0 

♦1.5 
0.0 

-12.0 
0.0 

0.0 
0.0 

-6.5 
0.5 

+  2,5 
1,0 

-15.5 
1.0 

-1.5 

2.5 

+2.0 
3.0 

♦0.5 
2,5 

-2,0 
1.5 

-32.5 
13.0 

-0,5 
0,5 

Near   Blola 

236.il 

115 

5.0 

k.o 

105.5 

325.0 

221*. 0 

98,5 

76,5 

168.0 

155,5 

10.5 

9.0 

15.5 

1199.0 

l*u,5 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

-U.o 

0.0 

-3.0 
0.0 

-32.5 

0.0 

-U6.0 
0,0 

-26.0 
0.0 

-3.5 

0.0 

-6,0 
0.0 

-10.0 
0.0 

-0,5 
0,0 

-2.0 
0.0 

-3.0 
0.0 

-5.5 
0.0 

-11*2.0 
0.0 

-1*.5 
0,0 

At  Whitehouse 

219.83 

116 

1.0 

1.0 

73.0 

279.0 

198.0 

95.0 

72.5 

158.0 

155,0 

8.5 

6.0 

10.0 

1057.0 

1*0,0 

Delta-nendota   Canal    (a) 

58.0 

18.5 

9.5 

0.0 

0.0 

1*.5 

13.5 

1*.5 

33,5 

152.0 

11*5.0 

80.5 

519.5 

32,0 

Unmeasured  Accretions 
Dlveralona    (b) 

-2.0 

1*9.5 

-1.5 

13.5 

-10.0 
11.0 

+13,0 

0,0 

•61*.0 
3.0 

♦25.0 
80.0 

-2.0 
72.0 

-6.5 
100.0 

i2e.'o 

-8.0 
126.0 

-12.0 
116.0 

ti 

♦1.6,0 
763,5 

-18.5 
1*8,0 

Near  Hendota 

206.2 

117 

7.5 

l*.5 

61.5 

292.0 

259.0 

W..5 

12,0 

56.0 

56,0 

26.5 

23.0 

16.5 

859.0 

5.5 

Unmeasured   Accretions 
Diversions 

■M.O 
8.5 

0.0 
1..5 

-16.0 

3.0 

-9.5 
0.0 

+16.0 
0.0 

♦16.0 
16.5 

•it.o 

15.5 

-1..0 
17.5 

♦8.5 

26.0 

+3.0 
29.0 

♦  2.0 
25.0 

♦1.5 
18.0 

+22.5 

163,5 

•2.0 
7.5 

Near  Dos    Palos 

186-0 

118 

0.0 

0.0 

1.2.5 

282.5 

275.0 

IJi.O 

0.5 

3l*.5 

38.5 

0.5 

0.0 

0.0 

716,0 

0.0 

Fresno  River   near  Daultona 
ChoHChiaia   R.    at   Buchanan   Dam  Sltofc 
Mariposa   Cr.    below  Mariposa   Ros.c 
Owens    Cr.    below  Owens    Reservoir* 
Burns    Cr.    below   Bums   Reservoir* 
Bear  Creek   belcw   Bear   Reservoir* 
Salt   Slough  near   Los   Banoa 

18U.OR 
151. OR 

119 
120 
122 

Hi 
125 

121 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

o.n 

0.0 

3.0 

0.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 

60.0 
79.5 

28.0 

U.o 

22.5 

27.5 

7.5 

Uh.o 
39.0 

12,0 
15.0 
32,0 

20.0 
16.0 

5.0 

0.5 

2.0 

m 

27,5 

9.5 

7.0 
2.0 
0.0 
0.5 
1.5 

10.5 

10.0 
8.0 
1.5 

0.0 
0,0 
1.0 

7.5 

12.0 
7.0 
1.0 
0.0 
0.0 

0.5 
7.0 

5.0 
1.5 
NR 
0,0 
0.0 
0.0 
10,0 

1.5 

0.5 

HR 

0.0 

0.0 

0.0 

6.5 

0.0 

0.0 

«R 

0.0 

0.0 

0.0 

6.5 

0.0 
0.0 

NR 

0.0 
0.0 
0.0 
5.5 

162,5 
158,5 

9,0 
37,0 

125.5 

0,5 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 

Unmeasurod  Accretions 
Diversions 

0.0 
0.0 

•  1.0 
0,0 

+9.0 
0.0 

-60,5 
0,0 

-77,5 
0,0 

♦33.0 
0.5 

♦32,0 

0.5 

•13.5 

0.0 

♦16.0 

0,5 

♦8.0 
0.5 

.6.0 

0.5 

♦9.0 
0.0 

-10,5 
2.5 

•6.5 
0.0 

At  Fronont  Pord  Bridge 

129.5 

126 

3.0 

3,0 

59.0 

25U.0 

225,0 

87.0 

39,5 

55.0 

61*. 0 

U..5 

12.0 

11..5 

830.5 

9.5 

Merced   River   near  Stevlnson 

123.75 

130 

7.0 

6,0 

139.0 

281.0 

120,5 

68.0 

¥*.5 

236.5 

191*.  0 

33.0 

13.5 

li*,5 

1157.5 

13.0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions    (c) 

.0.5 

0.5 

♦0.5 

0,0 

0.0 
0.0 

♦176.5 
0.0 

♦163,0 
0,0 

♦31.0 
0.0 

-u.s 

0.5 

-6.5 
0,5 

♦U.o 

1.0 

-0.5 
0.5 

♦1.5 

0.5 

.2,0 
0,5 

♦367.5 
U.O 

♦3.5 

0.0 

Near  Hewman 

123.7 

131 

10.0 

9.5 

198.0 

711.5 

508,5 

186.0 

79.0 

261*,  5 

261.0 

1.6.5 

26.5 

30,5 

2351.5 

26.0 

Merc-»d   River  Slou^ 
Oreatlraba   Creek   near  Newnan 

122.2 

132 

133 

0.0 
0.0 

0,0 
0,0 

38.5 
11.0 

"l-.l 

12.5 
2.0 

0.5 
1.0 

0.0 
0.0 

11,5 

0.0 

8.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0,0 
0.0 

125.0 
22.0 

0.0 
0.0 

Unmeasured   Accretions 
Diversions 

♦9.0 

1.5 

♦6.5 

0.0 

-108.5 

0.0 

-1*5.0 

0.0 

-37,0 
0,0 

-1.0 
6.0 

♦26.5 
7.0 

-37.0 
8.0 

-7.5 
u.o 

♦31..  0 

12.5 

♦  22.5 

11.5 

♦16.5 
6.5 

-119.0 
6ii.O 

♦15,5 

1,0 

Hear  Oriyaon 

96.05 

13l4 

17.5 

16.0 

139,0 

728.5 

1*86,0 

180.5 

98.5 

251.0 

250.5 

68.0 

37.5 

1.2.5 

2315,5 

1.0,5 

Tuolunme  River  at  Tuolumne  City 

91.  OR 

lUi 

22.0 

35,0 

295.0 

507.0 

236,0 

11*5.0 

109.0 

201.. 5 

191.0 

69.5 

59.5 

52.5 

1926,0 

51,5 

Unmeasured  Accretions 
Diversions    (d) 

•  1.0 
2.5 

-3.0 

0.5 

-39.5 
0.0 

♦67.5 
0.0 

♦1*6.5 
0.0 

•25.0 
7.5 

♦1*8.5 
12.0 

♦163.5 
10.0 

♦130.0 
16.5 

•  28.0 
17.0 

•  19.0 
12.5 

♦8,0 
6,0 

♦l*9l*,S 
84,5 

♦U,5 
1,5 

At  Hatch  Hetohy  Crossing 

82.65 

iW 

38.0 

U7.5 

39U.S 

1303.0 

768.5 

31*3.0 

2l*l*,0 

609.0 

555,0 

11.6.5 

103.  S 

97,0 

1*651.5 

95.0 

Stanislaus  River  near  Mouth 

79. 7R 

li»7 

7.5 

10,5 

283.5 

271.0 

118,0 

80.0 

151.0 

29U.5 

175.0 

SU.5 

11.5 

12.5 

11.69.5 

25. 5 

Unmeasured  Accretions 
Diversions   (e) 

♦  5.0 
1.5 

♦6.0 

0,5 

-7,5 
0,0 

+89.0 

0.0 

''%:t 

♦1*0.0 
2.5 

-20.0 
2.5 

■'\:l 

'tl 

•  16.5 
5.5 

♦7.0 
5.0 

Vo 

♦211.0 
27.5 

♦3.0 
0.5 

Hear   Vernalls 

76,7 

lUe 

U9.0 

63.5 

670,5 

1663,0 

99U.0 

U60.5 

372.5 

859.5 

729,0 

211*.  0 

117.0 

112.0 

6301..  5 

123.0 

fUllerton   Lake    to   Varnalls 

Total   Dnraeasurod  Aocr«tloni 
Total    Diversions 

♦6.5 
93.0 

♦5,5 
29,5 

-199.5 
li.o 

♦182.5 
0.0 

♦261.0 
156,0 

•158.5 
280.5 

♦80.0 

21*7.0 

♦59.0 
263.0 

♦  11.8.5 
1.17,0 

;E:o' 

•38.5 
U53.0 

♦  25.0 
276.0 

♦843.0 
2683,0 

♦  10.0 

109.0 

At   Rxchequer 

127 

3.0 

2.5 

135.5 

238.0 

85,0 

HER 

CED  RIV 

R 

276,5 

121.0 

97.5 

72.5 

1536.0 

.10.5 

81*. S 

98.5 

321.5 

Unneaaured   Accrationa 

-2.5 

-2.5 

•  20,5 

•  26.5 

•  9.5 

-5.0 

-9.5 

♦  1.0 

-2,0 

-6.5 

-1*.5 

-6.0 

+  iy.o 

-I..0 

Hercad   Irrigation  Diatrlot   Canaln 

ht.O 

0.5 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

37.5 

69.0 

a:.o 

10I..S 

106.0 

92.0 

66.0 

559.5 

.'6.0 

Below  Snelling 

u.'.l 

126 

0.0 

0.0 

156,0 

261*.  5 

91., 5 

1*2.0 

20.0 

21.0.5 

170.0 

6.5 

1.0 

0.5 

995.5 

0.5 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

•  3.0 
0.0 

•3.5 
0.0 

•13.0 

0,0 

•11.5 

0.0 

•  5.0 
0,0 

♦  U.5 
0.0 

.8.5 
0,0 

•1..0 
0.0 

•  16.0 
1.5 

♦13.5 
2.0 

♦5.0 

1.5 

•6.5 
1.0 

•101.0 

P,0 

•6.0 
0.0 

At   Cresney 

129 

i.O 

3.5 

16'j.n 

276.0 

99,5 

53.5 

28,5 

2lJl.5 

18U.5 

18.0 

l*.5 

0.0 

lOVO.'i 

6.5 

Unaeasurad   Ao-rellons 
Diversion* 

.■;.o 

1.0 

•  3.0 
0.5 

-29.5 
0,5 

•5.0 
0.0 

♦  21.0 
0,0 

•15.5 

1.0 

♦  17.0 
1.0 

-6.5 
1.5 

•  12.0 

2.5 

•17.5 
2.5 

.11.5 
2.5 

•  10.0 
1.5 

•  61.5 
11.. 5 

•  7.0 
0.5 

Maar  Stevlnson 

h.6 

1)0 

7.0 

6.0 

1  x^.o 

291. 0 

120. ■, 

/^.O 

l*J*.5 

216.5 

191*.  0 

33.0 

n.5 

lll.s 

1157.5 

13.0 

Exchequer  to  Stevlnson 

Total  tlnmsBsured  Aocretlona 
Total    Divers  tons 

1.5 

•U.U 
0.5 

ois 

•1*1.0 
0.0 

•)'.,5 
0,0 

•  22. U 

38.5 

•10.0 
70.0 

-1.5 
81.5 

•  26.0 
106.5 

•21*.  5 
112,5 

•  1^.0 

96.0 

•  10.5 
68.5 

♦201.5 
580.0 

•V.O 
26.5 

NOTE:      Ttie  unneasurvd  accretions  between  gaslng  atatlona  Mere  coaputed  by  aubtractlnf  th«  Meaaurvd  Inflowa  to  a  reach  fro*  the  sua  of  tne  aeaaurvd 
diversions  and  aoaaured  outriowa  froa  that   raach.      Unasasured  atrvan  flow  for  parloda  of  no  record  arc  Included  in  tha  unaaasured  accretion*. 

All   rigurea  In  this  table  are  rounded  ofT  to  the  nearest  ^00  acre-feet. 

*  Not   included   in  coaputations  of  unaeaaured  accretions 

(a)      Diversions   from  Delta-Mendota  Canal   to  Hendota  Pool   as  cooputad  by  U.    S.    Bureau  of  Reolanatlon 

lb)      Xncludeo  diveralons   from  Presno  Slough  and  Janes  Bypaaa 

(c)      Includes  diveralons  from  Herced  River  below  Stevlnaon 

(dj      Includes  diversions  from  Tuoltaaie  River  below  Tuolvaaie  City 

(e)      Includes  diveralons  froa  Stanislaus  River  below  Kile  I.9 
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23 


Item 

Mileage 

Record 

in 
Table 

No. 

Ou 

antltie 

s    in  Thousands    of   Acr 

e-Peet 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Mater 
Year 

Total 

1956 
Oct. 

1 

TUOLUMNE  BIVER 

Above  La   Grange  Dam 

135 

27.0 

Uo.5 

310.5 

1*79.0 

188.5 

203.5 

211*. 5 

388.5 

381,0 

223.0 

171.5 

126.0 

2755.5 

56.6 

Unraeaaured  Accretions 
Hodeato   Irrigation  District  Canal 
Turlock   Irrigation  District   Canal 

53. 5R 
53.51. 

0.0 
9.0 
11.0 

+0,5 
5.5 
15.0 

-21,0 

8.5 
lll.S 

-29.0 
0.0 
0.0 

-15.0 
0.0 
0.0 

-5,0 
30,5 
63,0 

+0.5 
57.5 
63.5 

83.0 

♦ll*,5 
71,0 
101*. 5 

♦6.0 
73.5 
116.5 

+5.5 

0,0 
36.0 
61.5 

-26.5 
U06,5 

017.0 

III 
13.5 

At   La  Grange   Bridge 

50.5 

136 

7.0 

20.5 

266,5 

1*50.0 

173.5 

105.0 

9l*.5 

263.5 

220.0 

39.0 

35.5 

28.5 

1703.5 

27.0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

-.3.0 
0.0 

+3.0 
0.0 

+6,0 
0,0 

+17.5 
0.0 

♦lll.o 
0.0 

+1.5 
0.0 

-5.5 
0.0 

-1.5 
0.0 

♦  ll*,0 
0,0 

♦9.5 
0.0 

+3.0 
0.0 

+U.5 
0.0 

+69.0 
0.0 

+3.0 
0,0 

At   Roberts  Perry  Bridge 

39.9 

137 

10.0 

23.5 

272,5 

1*67.5 

187.5 

106.5 

69.0 

262.0 

23l*.0 

U8.5 

38.5 

33.0 

1772.5 

30.0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

♦2.5 
0.0 

+2.0 
0.0 

+3.5 
0,0 

-18.5 
0.0 

+16.0 
0.0 

+9.0 
0.0 

♦13.5 
0.0 

+l*.o 

0.0 

+0,5 
0,0 

♦1.5 
0.0 

+1.0 
0.0 

+3.0 
0.0 

+  38.0 
0.0 

+5.0 
0.0 

At  Hickman  Bridge 

31.7 

138 

12. S 

25.5 

276,0 

1*1*9.0 

203.5 

115.5 

102.5 

266.0 

23l*.5 

50.0 

39.5 

36.0 

1810.5 

35.0 

Dry  Creek  near  Hodeato 

lt..5fi 

139 

1.5 

1.5 

39.0 

1*0.0 

5.5 

l*.o 

6.0 

5.0 

u.s 

U.5 

U.5 

3.5 

119.5 

3.5 

Dnmeaaured  Accretions 
Dlveraiona    (a) 

t5.5 
0.0 

+6.0 
0.0 

-9.5 
0.0 

♦6.0 
0.0 

+1.5 
0.0 

+7.5 
0.0 

+11.5 

0.0 

+7.0 
0.0 

+7.5 
0.5 

+10.5 
0.5 

+10.5 
0.5 

+  7.0 
0.5 

+71.0 
2.0 

+7.0 
0.0 

At  Modesto 

16.1 

lUO 

19.5 

33.0 

305.5 

1*95.0 

210.5 

127.0 

120.0 

278.0 

21*6.0 

6U.5 

5U.0 

U6.n 

1999.0 

U5.S 

Dnmeasured  Accretions 
Diversions 

+3.0 
0.5 

+2.0 
0.0 

-10.5 
0.0 

+12.0 
0.0 

+25.5 
0.0 

+18.0 
0.0 

-11.0 
0.0 

-73.0 
0.5 

-5U.5 
0.5 

♦5.5 
0.5 

+6.0 
0.5 

+7.0 
0.5 

-70.0 
3.0 

+6.0 
0.0 

At   Tuolumne   City 

3.35 

lU 

22.0 

35.0 

295.0 

507.0 

236.0 

11*5.0 

109.0 

201*.  5 

191.0 

09.5 

59.5 

52.5 

1926.0 

51.5 

Above   La  Grange   to  Tuolumne   City 

Total   Dnmeasured  Accretions 
Total   Diversions 

+lli.O 
20.5 

♦13.5 
20.5 

-31.5 
23.0 

-12.0 
0.0 

+U2.0 
0.0 

►  31.0 
93.5 

♦  9.0 
120.5 

-1*9.0 
1J*0,0 

-16.0 
176.5 

.13.0 
191.0 

+  26.0 
1U2.5 

+  21.5 
100.5 

•79.5 
1026.5 

+19.5 
28.0 

STANISLAUS    RIVER 

Below  Helones   Power   Houae 

ll*3 

8.5 

7.5 

25U.5 

263.0 

103.0 

115.0 

199.0 

385.5 

259.5 

92.5 

6U.5 

56.5 

1829.0 

29.0 

Unmeasured  Accretions 

Oakdale    Canal    (b) 

South   San    Joaquin   Canal    (b) 
Diversions 

56. 6L 
58. 6R 

«3.0 
0.0 

7.5 

0.0 

+3.5 
0.5 
2.5 
0.0 

♦15.5 
0,0 
3.5 
0.0 

+32.5 
0.0 
0.0 
0,0 

♦11.5 
0.0 
12.0 
0.0 

+6.0 
lU.5 
31*. 5 
0.0 

♦  12.0 
16.5 
51.5 
0.0 

•  1.0 
28.0 

55.5 
0.0 

♦  13.5 

30.5 

68.0 

0.0 

♦  7.0 
30.5 
21.5 

0.0 

58.5 
0.0 

+0.5 

16.0 

39.5 

0.0 

+111.0 

165. 0 

35U.5 

0.0 

-0.5 
5.0 

10.0 
0,0 

At  Orange   Blossom   Bridge 

U7.0 

iWt 

U.o 

8.0 

266,5 

295.5 

102.5 

72.0 

11*3.0 

303.0 

171*.  5 

U7.5 

2.5 

1.5 

1U20.5 

13.5 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

+0.5 

0.0 

-2.0 
0.0 

+32.0 
0.0 

-3.5 
0.0 

+5.0 
0.0 

'Vo 

+2.5 
0,0 

V. 

+3.5 
0.5 

♦6.5 
0.5 

♦  3.5 
0.5 

+3.( 
0.0 

+69.5 
1.5 

+U.0 

0.0 

At  Rlverbank 

33.6 

11*5 

u.s 

6.0 

298,5 

292.0 

107.5 

86.5 

11*5,5 

307.0 

177.5 

53.5 

5.5 

U.5 

iUee.5 

17.5 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

+U.5 
0.5 

+1+.0 
0.0 

-23,0 
0.0 

+25.5 
0.0 

+10.0 
0.0 

-6.0 
0.0 

'ifs 

+6.0 
0.5 

♦  11.0 
0.5 

+9.0 
0.5 

♦7.5 
1.0 

+6.5 
0.5 

+56.0 

U.o 

+7.0 
0.5 

At   Rlpon 

15.7 

1U6 

8.5 

10.0 

275.5 

317.5 

117,5 

80.5 

ll*6.0 

312.5 

168. 0 

62.0 

12.0 

10.5 

15U2.S 

2U.0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

♦  2.0 
3.0 

♦1.0 

0.5 

+8.0 
0.0 

-1*6.5 
0.0 

+0,5 

0.0 

+2.0 
2.5 

♦5.5 
2.5 

-'tl 

-6.0 

7.0 

-0.5 
7.0 

+6.0 
6.5 

+6.5 
U.5 

-35.0 
38.0 

+3.5 

2.0 

Near  Mouth 

1.9 

lli7 

7.5 

10,5 

283.5 

271.0 

118.0 

80.0 

151.0 

291*.  5 

175.0 

SU.5 

11.5 

12.5 

1U69.5 

25.5 

Melones   Power  House   to  Mouth 

Total   Unmeasured  Accretions 
Total   Diversions 

+10.0 
11.0 

+6.5 
3.5 

♦32.5 
3.5 

+8.0 
0.0 

+27.0 
12.0 

+16.5 
51.5 

+23,0 
71.0 

el'.s 

♦22.0 

106.5 

+  22.0 
60,0 

+22.0 
95.0 

+16.5 
60.5 

+203.5 
563.0 

+11*. 0 
2.5 

MORMON   SLOUGH 

At   Bellota 

0.05 

159 

0.0 

O.u 

NR 

NR 

15.5 

10.5 

0.0 

2.0 

U.o 

U.O 

3.5 

1.5 

0,0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

0.0 
0.0 

0.0 
O.Q 

'"?:°o 

H25.0 
0.0 

0.0 
0,0 

-1.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-1.5 
0.5 

-2.5 
1.0 

-2.5 
1.0 

-2.0 
1.0 

-1.0 
0.5 

^''U 

0.0 
0,0 

Stockton    Divorting   Canal    at  Stockton 

17. c. 

160 

0.0 

0,0 

115.0 

125.0 

15,5 

9.5 

0,0 

0.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.0 

266.5 

0.0 

CALAVERAS   RIVER 

At   Jenny   Llnd 

36.9 

156 

0.0 

0.0 

132,0 

lll*.0 

18,0 

8.0 

0.5 

5.0 

9.5 

11.5 

10.5 

5.0 

31U.O 

0.5 

Unmeasured  Accretions 

Mormon  Slough  at   Bellota 
Diversions 

159 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0,0 
0.0 

-132.0 
NR 

0,0 

-103.5 
m 

0.0 

0,0 
15.5 
0.0 

♦2.5 
10.5 
0.0 

-0.5 

0.0 
0.0 

-0.5 

2.0 
0.0 

0,0 

U,o 

1,0 

♦0,5 
U.o 

1.0 

♦  10.0 
3.5 
1.0 

0.0 
1.5 
0.5 

-223.5 

3.5 

-0.5 

0.0 
0.0 

At   Bellota 

;":.2? 

157 

0.0 

0.0 

NR 

10.5 

2.5 

0.0 

0,0 

2.5 

U.5 

7.0 

7.0 

3.0 

0,0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

0,0 
0.0 

0.0 
0.0 

+6.0 
0.0 

-1.0 
0.0 

0.0 
0,0 

0,0 
0.0 

0.0 
0.0 

-J:f 

-1,0 
3.0 

-2,0 
3,5 

-3.0 
3.0 

-0,5 
1.5 

-3.0 
11.5 

0,0 
0.0 

Near  Stockton 

8.5 

158 

0.0 

0.0 

6.0 

9.5 

2.5 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

1.5 

1.0 

1.0 

22.5 

0,0 

Jenny   Llnd   to  Stockton 

Total  Unraeaaured  Accretions 
Total  Diversions 

0,0 
0.0 

0.0 
0.0 

-126,0 
0.0 

-iou.5 

0.0 

0,0 
0,0 

+2.5 

0.0 

-0.5 

0.0 

-2.0 

0.5 

-1.0 

u.o 

t.l 

+7.0 
l*.o 

-0,5 

2.0 

-226.5 
15.0 

-0,5 
0,0 

MOKELUMNE   RIVER 

At  Lanoha  Plana 

163 

23.0 

19.5 

152.0 

208.5 

91*,  0 

86.5 

89.0 

181.5 

15U.0 

50.5 

33.5 

33.5 

1125.5 

36,5 

Near  Clements 

35.35 

16U 

23.0 

20.5 

160.f 

217.0 

93.0 

82.0 

85.0 

179.5 

1U7.5 

U8,0 

29.5 

29.5 

1115.0 

3U.5 

Unmoaaured  Accretions 
Diversions 

-3,0 
10.0 

-0,5 
3.5 

-3U.0 
0.0 

-6.0 
0.0 

+11.5 

0.0 

+6.0 
1*.0 

+3.5 

12.0 

-13.5 
16.0 

♦U.o 

2U.0 

+l*.o 
27,0 

0.0 
2U.0 

-1.0 
16.0 

-29.0 
136.5 

-2,5 

9,0 

At  Woodbrldge 

19.2 

165 

10,0 

16.5 

126.5 

211.0 

iou.5 

81*.  0 

76.5 

150.0 

127.5 

25,0 

5.5 

12.5 

9U9.5 

23,0 

COSUMNES    RIVER 

At   Michigan   Bar 

111.  1 

16  7 

0.5 

2.0 

196.0 

195.5 

66.5 

53.0 

1*8.0 

76.0 

20.5 

5,0 

2.0 

1.5 

666.5 

3.0 

Unmeasured  Accretions 
Diversions 

0.0 
0.5 

-1.0 
0,0 

+57.0 
0.0 

♦39.5 
0.0 

+6,0 
0.0 

+2.5 
0.0 

+1.0 
0.0 

♦  1,0 
0,0 

♦  1.0 
2.0 

+0.5 
2,0 

0.0 
2.0 

0,0 
1,5 

+107.5 
6.0 

-1,0 

0.5 

At  HcConnell 

10.7 

16P 

0.0 

1.0 

253.0 

235.0 

72,5 

55.5 

1*9.0 

77.0 

19.5 

3,5 

0.0 

0,0 

766.0 

1.5 

NOTE:      The  unmeasured   accretions  between  gaging  atatlonB  were   computed  by  subtracting   the  measured   Inflows   to   a  reach  from  the   sum  of   the  measured 
diversions   and  measured  outflows   from  that    peach.      Unmeasured  stream  flow  for  periods  of  no   record   are     Included  in  the  unmeasured  accretions. 

All   figures   In  this  table   are   rounded  off  to   the  nearest   5OO  acre-feet. 

ial      Includes   dlveraions   from  Dry  Creek  below  Modesto, 
b)      Records  from  U.    S.    Geological   Survey. 
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SUniUnf  OP  nOHTHLY  STREMI  plow,    DIVERSIOXS  and  nCCRETIOKS 
TULE   RIVH)  kXB  TULARE  LAKE  SASIM 
ly56   WATER   YEAR 


Item 

rUloage 

Record 

In 
Table 

Quantities    in   Thousands 

of  Acre-Peet 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

nav 

Jiie 

J.lJ 

Au5. 

Sejit. 

Water 
Year 

Total 

Oc-. 

Near  Portervlllo 

-1.0 

175 

0.0 

1.0 

1.0.5 

33.0 

17.0 

12.0 

TtJLE 

RIVB) 

B.5 

2.0 

0.5 

0.5 

156.5      1.5 

17.5 

21i.O 

Unjaoasuped  Accretions 

0.0 

0.0 

♦  lo.5 

-12.5 

•li.O 

44.0 

-5.5 

*e.o 

♦3.5 

0.0 

*0.5 

-0.5 

♦54.0 

•0.5 

Diversions 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.0 

5.5 

0.5 

At  Worth  Bridge 

2.2 

17U 

0.0 

1.0 

56.5 

1.5.5 

21.0 

15.5 

22.0 

31.0 

10.5 

1.0 

0.5 

0.0 

204.5 

1.5 

Pplant-Kern  Canal    to  Tule   River 

11.3 

176 

0.0 

0.0 

1.5 

0.0 

0.5 

7.5 

1.5 

5.0 

25.5 

28.5 

3U.0 

10.0 

122.0 

e.o 

Prlont-Kern  Canal   to  Porter  Slough* 

177 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

2.5 

0.0 

0.5 

1.0 

0.0 

0.5 

0.5 

6.0 

0.5 

Unneasured  Accretions 

0.0 

-0.5 

-3l».0 

-19.0 

-8.5 

-16.5 

-16.0 

-19.5 

-20.  S 

-28.5 

-3U.5 

-18.0 

-215.5 

-8.5 

Diversions 

0.0 

0.5 

2.5 

6.5 

5.0 

6.5 

7.0 

U.5 

10.0 

1.0 

0,0 

0.0 

53.5 

1.0 

At  Tumbull  Station 

39.0 

178 

0.0 

0.0 

21.5 

20.0 

8.0 

0.0 

0.5 

2.0 

5.5 

0.0 

0.0 

0.0 

57.5 

0.0 

INFLOW  rt  r/u-r-E  l 

k..s:k 

South  Fork  Kings    River  below  Etaplre  Weir  #2 

171 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

U.5 

10.5 

15.0 

1.5 

31.5 

0.0 

Cross  Creek  below  Lakeland  Canal  #2 

172 

0.0 

0.0 

9.0 

11..5 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24.5 

0.0 

Tule  River  at  Turnbull  Station 

178 

0.0 

0.0 

21.5 

20.0 

8.0 

0.0 

0.5 

2.0 

5.5 

0.0 

0.0 

0.0 

57.5 

0.0 

Total   Keasured   Inflow  to  Tulare  Lake   Bed 

0.0 

0.0 

30.5 

34.5 

d.O 

0.0 

0.5 

3.0 

10.0 

10.5 

15.0 

1.5 

■-1  ■.= 

All   flgiires    In    this    table   are   pounded   off  to    the   nearest   500  acre-feet 
«   Not   Includei  In  coraputatlona   of  unnieaaured  accretions 
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TABLE  13 
INFLOW  TO  SHASTA   LAKE 


Dolt 

Oal 

y   Moon   Flow 

in   Socond 

-Fool,     WolOf 

Yoor  Oclob 

or,  1955   To 

Soplombor,l956 

Oct. 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

Morch 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug. 

Sopt. 

1 

3230 

3530 

5040 

20430 

13530 

16810 

14020 

io8qn 

Ri-SO 

3220 

5400 

4090 

2 

3050 

3700 

4690 

17650 

12370 

15600 

13850 

11130 

b220 

5680 

4080 

2910 

3 

3370 

3740 

4810 

14930 

11830 

15900 

12820 

11590 

7600 

6010 

4400 

3170 

4 

3400 

3690 

4060 

19410 

10690 

16990 

12330 

14510 

8300 

5850 

2350 

4150 

5 

3570 

3790 

6830 

24230 

10780 

17140 

11930 

15070 

7450 

5410 

2680 

4390 

6 

3800 

3730 

7660 

27480 

10610 

16100 

12300 

16060 

7660 

5570 

4070 

4480 

7 

2720 

3450 

5660 

50540 

10750 

15060 

12360 

14950 

7480 

3550 

5000 

4300 

8 

1900 

3770 

7020 
8350 

40020 

9750 

14280 

11030 

13350 

7510 

3050 

4680 

3660 

9 

1600 

3800 

27450 

9860 

13850 

12320 

12850 

7150 

4610 

4630 

2180 

10 

4010 

3650 

6220 

26540 

9410 

14000 

13530 

15440 

7230 

5410 

4540 

390c 

1  t 

3560 

3650 

5520 

26340 

9430 

12990 

12960 

15200 

6930 

4860 

3250 

4380 

12 

3650 

3600 

5800 

23630 

9380 

12900 

12570 

12760 

6660 

4480 

2230 

4840 

13 

4060 

4740 

5490 

25120 

9240 

12240 

12090 

12320 

6470 

4800 

4440 

4460 

14 

3200 

3190 

5170 

39970 

8800 

11910 

11900 

11990 

6490 

3930 

4540 

4300 

15 

2430 

2970 

5410 

67700 

8860 

11490 

11970 

11570 

6060 

3320 

5190 

2380 

16 

3730 

4150 

7050 

49460 

8630 

11660 

11640 

12040 

3850 

4870 

4900 

2960 

17 

3470 

3500 

9200 

35470 

8760 

11490 

12000 

11920 

4250 

4590 

4710 

4120 

18 

3800 

4830 

34240 

28230 

8400 

11920 

11820 

12120 

6120 

5140 

2540 

4620 

19 

3840 

8000 

75240 

26030 

12710 

12680 

12160 

12130 

6980 

5560 

2120 

49BO 

20 

3760 

17980 

92250 

26760 

29760 

12830 

12560 

12100 

bb30 

5580 

4370 

4490 

21 

3760 

9200 

119820 

26I5O 

90260 

13400 

12290 

11640 

6610 

BSi^O 

4720 

4180 

22 

3670 

5290 

140880 

29890 

87880 

14130 

12780 

11410 

6290 

2470 

4740 

2340 

23 

3530 

6690 

100560 

32330 

55780 

14810 

14090 

11380 

5140 

4400 

4890 

2660 

24 

3860 

5170 

51500 

28070 

36370 

15780 

13210 

9900 

3640 

5190 

3920 

5020 

23 

3980 

5240 

45370 

25510 

32210 

16460 

12700 

9850 

5370 

5300 

2220 

4330 

26 

3670 

4550 

47710 

25430 

24910 

16480 

12110 

9830 

6170 

5100 

1900 

3970 

27 

3610 

4480 

39790 

26560 

20540 

17230 

11500 

B090 

6130 

4360 

4410 

4470 

28 

3340 

4760 

29780 

22550 

19490 

16560 

11420 

8990 

6070 

2890 

4330 

4650 

29 

2020 

4490 

24050 

20230 

18400 

15720 

a  11170 

8790 

5900 

2500 

4450 

4240 

30 

2180 

4620 

19460 

17110 

15150 

10960 

9420 

4370 

4050 

4540 

b  2630 

31 

3920 



17990 

15180 

=::^ 

14400 



8710 

5350 

4560 

Mton 

3345 

4932 

30407 

28594 

21013 

14450 

12366 

11871 

6446 

4530 

4026 

3908 

Ac-FI 

205670 

293450 

1869660 

I75BI5O 

1208710 

888520 

734920 

729920 

383560 

278560 

247540 

232780 

Masiinum 

Wof«r    Yeof 

Dally  mean   140,880 

c .f . s.    Dec 

ember  22, 

1955 

Tolol  Runoff 

1955 

Yoor           5387840 

Ditchorgt 

Of  Rtcord 

Dally  mean  140,880 

c.f.s.    Dec 

ember  22, 

1955 

in  Aero 

-  Fool 

1955 

-56  Wolor 

Yoor           8831440 

These  quantities   are  the  dally  mean   second-feet   Inflow   to  Shasta  Lake  as   computed  by  the  U.    S.    Bureau  of   Reclamation, 
taking   Into  account   change   In  atorage^    release,    spill,    precipitation,    and  evaporation  and  are   representative  of   the  natural 
flow  passing  the  dam  site   If  the  dam  had  not  been   constructed.      Drainage   area  la  6665  square  miles    (excluding  Goose   Lake 
Basin).      Period  of   record  igUM  to  date, 
(a^      23-hour  day 
(b)      25-hour  day 


TABLE   14 
DAILY  CONTENT  OP  SHASTA   LAKE 


Do  10 

Storage   at   end 

of  day  In 

thousands 

of"  acre-feet 

Ocl. 

Nov. 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

Morch 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug. 

Sopl. 

1 

2 
3 
4 
5 

2450.5 
2445.8 
2441.1 
2436.8 
2433.0 

2329.2 

2326.6 
2323.9 

2321.2 
2318.2 

2361.0 
2364.3 
2366.6 
2368.9 
2376.8 

3391.2 
3336.5 
3279.7 
3247 . 3 
3240.1 

3347.4 
3336.5 
3330.4 
3328.0 
3330.4 

3520.9 
3501.7 
3496.5 
3502.0 
3515.8 

3905.7 
3923.5 
3939.8 
3955.0 
39(0.2 

4406 . 5 
4420.8 
4435.4 
4455.9 
4475.1 

4502.2 
4501.3 
4500.4 
449 (.8 
4495.1 

4414.1 
4409.1 
4404.4 
4399.8 
4394.3 

4118.2 
4108.5 
4099.5 
4086.4 
4074.2 

3816.4 
3805.8 
3795.8 
3.87.8 
3780.1 

6 

7 
8 
9 
10 

2429.3 
2423.1 
2414.1 
2407.3 
2403.9 

2316.3 
2313.1 
2310.0 
230 1 .4 
2304.4 

2386.3 
2391.1 
2400.0 
2410.6 
2416.8 

3241.3 
3288.1 
3313.9 
3305.7 
3286.9 

3332.1 
3338.9 

3341.6 
3345.2 
334,. 9 

3528.7 
3541.3 
3553.2 
3564.7 
3576.6 

3984.2 
4000.3 
4014.3 
4030.0 
4048.5 

4491.9 
4500.7 
4499.6 
4498.4 
4503. I 

4493.0 
4491.9 
4490. 1 
4488.9 
4488.0 

4389.0 
4378.9 
436(.8 
43,9.7 
4352.5 

4064.5 
4056.5 
4048.2 
4039.3 
4030.5 

3772.5 
3.64.3 
3.55.3 
3,43.4 
3.35.0 

1  1 
12 
13 
14 
15 

2399.8 
2396.5 
2394.0 
2389.8 
2384.5 

2301.3 
2297.9 
2297.8 

2421.9 
2427.4 
2432.6 
2436.6 
2441.5 

326  1 . 7 
3244.9 
3238.0 
3294.2 
3409.1 

3351.6 
3359.6 
3359.1 
3358.4 
3360.3 

3587.4 
3596.6 
3604.8 
3612.4 
3619.6 

4067.3 
4084.8 
4099.5 
4116.3 
4133.1 

4506.7 
4506.1 
4507.0 
4506.7 
4133.1 

4487.4 
4486.8 
4485.1 
4483.9 
4481.5 

4343.8 
4332.2 
4322.1 
4310.6 
4298.2 

4019.0 
4005.5 
3997.0 
3987.7 
3980.3 

3(27.4 

3720.9 
3713.5 
3705.7 
3694.2 

16 
17 
18 
19 
20 

2381.8 
2378.3 
2375.8 
2373.1 
2370.4 

2289.8 
2288.3 
2289.1 
2297.4 

2326.7 

2449.0 
2461.6 
2525.4 
2668.5 
2845.3 

3455.7 
3435.1 
3431.9 
3427.7 
3424.7 

3362.8 
3368.2 
3373.1 
3387.0 

3433.4 

3629.7 
3639.5 
3651.9 
3664.0 

3677.8 

4147.9 
4163.7 
4179.2 
4195.9 
4214.6 

4505.8 
4505.8 
4505.8 
4505.8 
4502.2 

4475.1 
4469.5 
4466.8 
4466.5 

4465.0 

4288. 1 
4278.0 
4268.3 
4259.7 
4251.4 

3972.4 
3964.0 
3951.4 
393S.4 
3928.9 

3684.0 
3675.7 
3668.7 
3662.5 
3655.5 

21 
22 
23 
24 
25 

2367.7 
2364.8 
2361.4 
2359.2 
2356.8 

2336.8 
2339.9 
2344.7 
2347.7 
2350.2 

3077.0 
3342.6 
3512.0 
3557.8 
3592.0 

3427.2 
3430.9 
3439.1 
3439.1 
3433.9 

3589.9 
3715.1 
3732.9 
3707.3 
3701.2 

3692.1 
3708.3 
3725.8 
3745.0 
3766.1 

4232.5 
4251.7 
4273.4 
4293.8 
4312.6 

4499.0 
4498.1 
4496.6 
4495.7 
4497.5 

4463.9 
4461.5 
4457.4 
4450.1 
4446.3 

4238.3 
4224.0 
4212.6 
4203.5 
4194.2 

3920.8 
3912.5 
3904.6 
3894.7 
3881.3 

3647.5 
3635.6 
3624.8 
3618.4 
3610.6 

26 
27 
28 
29 

30 
31 

2353.7 
2350.8 
2346.8 
2340.7 
2334.9 
2332.3 

2351.6 
2352.7 

2354.3 

2355.8 
2357.1 

3617.1 
3603.5 
3569.8 
3525.4 
3472.4 
3416.1 

3428.4 
3425.2 
3414.3 
3398.3 
3379.2 
3362.0 

3652.7 

3601.2 

3574.9 

3548.7 

3786.5 
3808.5 
3829.4 
3848.1 
3866.2 
3884.5 

4330.2 
4347.0 
4363.2 
4380.3 
4393.1 

4496.3 
4496.6 
4498. 1 
4500.7 
4505.2 
4502.2 

4443.9 
4441.0 
4436.6 
4431.6 
4423.7 

4184.6 
4173.8 
4160.0 
4145.4 
4134.2 
4125.2 

3867.6 
3858.5 
3850.2 
3841.1 
3832.9 
3824.9 

3602.2 
3594.8 
3587.6 
3579.7 
3568.5 

Month 
Chang 

y 
;         -123.0 

■124.0 

+  1059.0 

-54.1 

+  186.7 

+  335.8 

+  508.6 

+109.1 

-76.5 

-298.5 

^300.3 

-256.4 

Annual    gain    or  loss   In 
Differences   In   storage 

storage;      Calendar  Year + 221,900;    Water  Year  + 1, 113,200  Acre-Peet 
1955  to    1956:      Maximums  +686,100;      Mlnlmums   -167,000  Acre-Feet 

Period  of  record   19^4   to  date.      Records   computed  by  U.    S.   Bureau  of  Reclamation 
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TABLE  15 
SACRAMENTO  RIVER  AT  KESWICK 


Dole 

Doi 

y   M*on   Flow  in    Second - 

Fttt       Wolor 

Ytor    Octobor 

,  1955  To 

Stptombtr,  1956 

Oct 

Nov. 

Dtc. 

Jon. 

Fob. 

Morch 

Aoril 

May 

Juno 

July 

Aug 

SopI 

1 

*''■  4C 

5210 

3580 

34600 

21300 

31000 

4420 

40 IL 

-.'  '-, 

-,   .,- 

„.. 

if  -0 

2 

56140 

4770 

3200 

46600 

18300 

25800 

4400 

4000 

8:90 

eoGo 

8680 

8090 

3 

5640 

5110 

3150 

45200 

15200 

19600 

4310 

4000 

8800 

8030 

8690 

8070 

5620 

5140 

3140 

36500 

12400 

14100 

4320 

4000 

8710 

7970 

8720 

8100 

5 

5620 

5140 

3210 

28900 

10100 

9910 

4340 

6070 

8790 

8020 

8710 

8100 

6 

5780 

5120 

3290 

28100 

9840 

9840 

4310 

8020 

8720 

8130 

8710 

8100 

7 

5820 

5140 

3180 

28600 

8300 

8990 

4240 

10500 

7970 

8460 

8720 

8100 

S 

5840 

5070 

3170 

28000 

8300 

8080 

4400 

14300 

7950 
8030 

8490 

8720 

8100 

9 

5780 

4970 

3150 

31400 

8300 

8080 

4280 

13500 

8510 

8760 

8100 

10 

5820 

5190 

3140 

37000 

8290 

8050 

4000 

12500 

7490 

8740 

8740 

8100 

II 

5840 

4980 

3130 

35800 

8240 

8020 

4000 

14000 

7110 

9570 
9600 

8740 

8110 

12 

5300 

4960 

3120 

8240 

8020 

4000 

13500 

7120 

8760 

8100 

13 

5240 

4940 

3110 

29600 

8190 

8020 

3990 

12100 

7140 

9590 

8760 

8100 

14 

5260 

5000 

3110 

14000 

8150 

7980 

4000 

12000 

7140 

9570 

8760 

8110 

15 

5240 

4980 

3120 

12300 

8160 

7890 

4010 

12100 

7140 

9540 

8770 

8110 

16 

5240 

4270 

3110 

26300 

7710 

7040 

4000 

12000 

7120 

9560 

8720 

8110 

17 

5240 

4280 

3140 

46800 

6260 

6150 

4010 

12000 

7120 

9560 

8740 

8100 

18 

5240 

4010 

3940 

31100 

6260 

6160 

4000 

12000 

7190 

9560 

8740 

8100 

5240 

4070 

8280 

28700 

6390 

6200 

3760 

12800 

7200 

9560 

8760 

8100 

20 

5260 

4160 

6680 

29100 

9890 

6180 

3000 

13900 

7190 

9570 

8740 

8100 

21 

5220 

4080 

9570 

25700 

16800 

6150 

3000 

13000 

7160 

9560 

8740 

8100 

22 

5240 

4110 

12200 

28600 

27700 
48600 

6100 

3000 

12000 

7180 

9560 

8740 

8100 

23 

5240 

4180 

17100 

29100 

6120 

3000 

12000 

7160 

9600 

8760 

8100 

24 

5280 

4170 

29800 

29000 

51200 

6110 

3000 

10000 

7160 

9590 

8770 

8130 

25 

5240 

4130 

29600 

29000 

36800 

6180 

3000 

10000 

7180 

9600 

8740 

8130 

26 

5260 

4100 

35900 

29000 

50300 

6000 

3000 

9530 

7180 

9600 

8720 

8130 

27 

5270 

4090 

48400 

29400 

48400 

6000 

3000 

7990 
8000 

7410 

9600 

8760 

8130 

28 

5260 

4150 

48300 

29000 

33800 

6000 

3000 

8040 

9600 

8790 

8110 

29 

5240 

4040 

48000 

28600 

32000 

6000 

3000 

8000 

8040 

9590 

8550 

8110 

30 

5210 

3690 

47200 

27500 

5930 

3750 

8540 

8030 

9600 

8490 

8110 

31 

5210 



46900 

24800 

^^ 

5120 

8980 



9480 

8300 

M«an 

Sai'O 

1575 

14380 

30490 

18740 

9059 

3751 

10170 

700  2 

9145 

^H"0~ 

5:c- 

Ac-  Ft 

;o3300 

272200 

884500 

1875000 

1078000 

557000 

223200 

625500 

45591:  . 

Mammum 

Wot«r    Yeor 

53,800   c 

.f.s.    February  24,    1956 

1]  Tolol  Runoff 

1955- Co 

ondor    Toor 

.  --  ■ 

Oischorg* 

Of  Record 

186,000 

c.f.s.   February  28, 

1940 

H  in  Acrt 

-  Foil 

1955  -  56 

Wotor  roar 

70C-... 

U.    S.    Geological   Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative   station  located  at  Mile   25c. 5R  above  Sacramento. 
These  flows   Include   releases   from  Shasta  Reservoir.      Drainage  area  is   approximately  5,710  square  miles    (excluding  Goose   Lake 
Basin).      Period  of  record  October  1938  to  date.      Records  computed  by  U.    S,    Geological   Survey. 


TABLE   16 
SACRAMENTO   RIVER  NEAR  REDDING 


Don 

Doily   Moon    Flov 

in   Second  -  Fttt       Wottr 

Ytor   Oct 

obtr,  1955  To 

Stpttmbtr.  1 

956 

Oct 

Nov 

Otc.                 Jan 

Fob.                   March 

April 

May 

Junt 

July 

Aug 

Stpl 

1 

5150 

4800 

3500 

•32300 
27800 

4130 

3S0C 

io40 

i:32C' 

iocc 

2 

5110 

5040 

3300 

4070 

3820 

8070 

7740 

8350 

8090 

3 

5110 

5040 

3280 

20900 

4210 

3840 

8700 

7720 

8410 

8060 

4 

5130 

5020 

3280 

15000 

4210 

3960 

8670 

7720 

8410 

8060 

5 

5130 

4970 

3610 

10400 

4250 

5640 

8700 

7720 

8410 

80cO 

6 

5150 

4970 

4940 

10200 

4250 

8120 

8700 

7770 

8440 

8060 

7 

5390 

5040 

3390 

9340 

4170 

10400 

7860 

8150 

8440 

8060 

e 

5440 

5110 

3470 

8180 

4130 

14S00 
13600 

7830 

8l8o 

8480 

8090 

9 

5350 
5440 

5060 

3510 

8180 

3940 

7830 

8150 

8480 

6090 

10 

5080 

3410 

8150 

3610 

12600 

7490 

8440 

8480 

6030 

11 

5490 

5080 

3380 

8060 

3740 

14300 

''Ra° 

9300 

8510 

6030 

12 

5250 

5060 

3360                  N 

N                        8060 

3760 

13700 

9370 

8510 

80bO 

13 

4880 

5130 

3340                  0 

0                 8060 

3760 

12900 

6880 

9370 

8540 

6090 

14 

.840 

5130 

3340 

8000 

3780 

12300 

6940 

9340 

8570 

8030 

15 

4820 

5200 

3340                  H 

R                       8030 

3760 

12300 

6910 

9300 

8570 

6030 

16 

4860 

4620 

3380                  E 

E                         7110 

3780 

12200 

6880 

9340 

8600 

80t0 

17 

4860 

t^& 

3550             C 

c                 6180 

3780 
3800 

12100 

6860 

9340 

8570 

8030 

18 

4860 

4560                  0 
9810                   R 

0                 6130 

12100 

6940 

9340 

8600 

8030 

19 

4860 

4380 

R                       6210 

3610 

12800 

6940 

9300 

6640 

8060 

20 

4880 

4930 

7430                   D 

D                       6180 

2630 

13900 

6910 

9300 

8040 

8030 

21 

4930 
4880 

4440 

•10200 

6210 

2690 

13200 

6680 

9300 

8070 

8030 

22 

4440 

•18000 

6160 

2690 
2740 

12100 

6910 

9300 

8640 

8030 
8O60 

23 

4860 

tm 

•24000 

6130 

12100 

9340 

8730 

24 

.900 

•31000 

6130 

2740 

10200 

6860 

9300 

8700 

8090 

25 

■900 

4400 

•31000 

6100 

2770 

10200 

6860 

9300 

8700 

8060 

26 

4950 

4380 

•ihcoo 

6030 
6180 

2770 

9620 

6880 

9300 

8700 

8120 

27 

4930 

4360 

2790 
2810 

7920 

7020 

9340 

8730 

6090 

26 

-000 

4380 

•48100 

6180 

7920 
7800 
8260 

7770 

9300 

8030 

29 

t.-OO 

4200 
3fifto 

•47700 

6030 

2770 

7770 

9270 

8060 

30 

■  ,o40 

•46500 

5870 

3390 

7740 

9300 

8460 

803c 

31 



...  p„^ 

=                5150 

8700 



9210 

8350 



Mton 

9311 

3518 

10230 

74vr 

8H6? 

8546 

(V- 

Ae-FI 

Moiimum 

Wotor    Yoor 

II  rotoi  Ri 

noff 

1955 

Ytor 

DItchorgo 

Of  Roeotd 

11  in  Acrt 

-  Fttt 

1955 

-  56  l»oltr 

Ytor 

I>-.p  irf.menl     >f  Wit-er  RcBoarcea  etatlon   locatod  at  Mile  240.7  at    .■        i    .  ^■••.^o,    icI.ik    "(.i-    iJ:..."li1   r,    J  ir   ^."^   A.ndi;r3_ 
Cottoni*ood   Irrigation  District.      It   l8  alBo  known  aa   "Sacramento  River  above  Chum  Creek   Puotpa".      Period  of 
record   1945  to   1952  and  March   1954   to  date. 
•     Eatltnated 
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TABLE  17 
CLEAR  CREEK  NEAR  100 


Oolt 

Dolly  Mean  Flow  in  Second 

Feet.  Woter 

Yeor  Octobe 

,  I9S5  To 

September,  1956 

Ocl. 

Nov 

Dec.       Jon.       Feb. 

Morch 

April 

Mo> 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

22 

32 

120      1440       949 

1130 

535 

378 

217 

85 

38 

24 

2 

21 

34 

125      1210       858 

1070 

510 

373 

202 

91 

36 

23 

3 

22 

34 

105     1000     794 

1040 

485 

378 

198 

93 

39 

23 

22 

34 

93      1250       752 

1030 

470 

410 

191 

91 

40 

22 

5 

22 

37 

232      1480       710 

970 

465 

415 

184 

87 

40 

22 

22 

39 

552      1900      666 

886 

465 

500 

180 

P 

40 

21 

7 

22 

37 

271     5410      638 

818 

465 

545 

173 

80 

40 

20 

0 

22 

]l 

223     3480      606 

782 

460 

495 

166 

78 

36 

21 

9 

22 

347       2220        580 

752 

465 

460 

162. 

76 

35 

.23 

10 

25 

32 

260     •eiBO      555 

734 

475 

480 

152 

74 

33 

25 

30 

32 

216      2410       540 

710 

550 

475 

146 

70 

30 

26 

12 

29 

33 

223     1980     525 

682 

530 

440 

142 

69 

29 

27 

27 

43 

220      1880       510 

666 

510 
485 

415 

136 

69 

31 

28 

14 

26 

51 

202      4200       495 

650 

391 

136 

76 

31 

28 

15 

26 

50 

190      7100       480 

633 

475 

373 

133 

72 

31 

27 

16 

26 

60 

206      5320       460 

622 

455 

364 

130 

67 

30 

27 

17 

25 

62 

287      3390       450 

622 

445 

350 

123 

62 

30 

26 

25 

103 

2950      2330       435 

644 

440 

350 

117 

56 

29 

26 

19 

26 

200 

8100     1890      537 

655 

440 

337 

133 

53 

28 

29 

20 

28 

799 

6860      1880      4120 

650 

450 

324 

130 

52 

28 

35 

30 

^M 

10200      1810     13300 

633 

465 

306 

115 

J? 

28 

35 

30 

14500      1830      7380 

644 

470 

296 

106 

27 

31 

23 

28 

190 

7310     2060     4830 

638 

470 

292 

101 

46 

26 

26 

24 

28 

165 

3740      i860      2970 

650 

470 

278 

96 

44 

26 

24 

25 

28 

133 

3660      1760      2460 

672 

465 

261 

93 

43 

26 

23 

30 

115 

3670      1780      1890 

655 

455 

253 
241 

§9 

42 

24 

22 

30 

117 

2420      i960      1530 

616 

435 

85 

43 

25 

23 

31 

125 

1740      1680      1380 

590 

415 

237 

§9 

40 

25 

22 

31 

125 

1350      1410      1270 

565 

396 

229 

§5 

40 

24 

22 

30 

112 

1110      1210 

560 

386 

233 

82 

39 

23 

22 

31 

31 



942      1070       z^ 

550 



229 



39 

24 

M«an 

211.  t 

lib 

2336      2335      1816 

726 

467 

358 

I3fe 

63.2 

30.7 

^25.1 

Ac-FI 

lt.20 

6910 

143700    143600    104500 

44670 

27770 

22030 

8120 

3890 

1-890 

1490 

Maximum 

Wotar  Yeor 

24,500  c 

f.3.  December  21,  1955 

II  Tolol  R 

jnoff 

1955 

Colendor 

Year 

254100 

DJtchorgt 

Of  Ricord 

24,500  c 

f.3.  December  21,  1955 

II  in  Acre 

-  Feel 

1955 

-  56  Water 

Yeor 

510200 

U.  S.  Geological  Survey  and  U.  3.  Corps  of  Engineers  cooperative  station  located  10.5  miles  above  mouth.   Drainage  area  is 
228  square  miles.   Clear  Creek  is  a  west-side  tributary  to  the  Sacramento  River  at  Mile  237. IR  above  Sacramento.   Period 
of  record  October  1940  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 

TABLE  18 
COW  CREEK  NEAR  MILLVILLE 


Dot* 

Doily  Mean  Flow  in 

Second 

Feet.  Woter 

Yeor  October 

1955  To 

September,  1956 

Oct 

Nov 

Dec.       Jon 

Feb. 

Morch 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept 

1 

28 

54 

3b4      24V"o 

1190 

95b 

514 

550 

53-^ 

l4j 

48 

4b 

2 

30 

54 

398     iqoo 

1080 

872 

482 

540 

500 

137 

51 

26 

58 

305      1440 

1000 

836 

464 

586 

482 

^30 

58 

28 

65 

291       2000 

938 

1430 

447 

1530 

478 

128 

60 

48 

5 

32 

72 

2580      2810 

884 

1260 

447 

2390 

442 

128 

60 

39 

6 

24 

77 

9210      2040 

818 

878 

451 

2820 

421 

120 

5g 

43 

26 

71 

1420      6320 

767 

784 

455 

2600 

401 

114 

58 

!*l 

8 

33 

67 

1160      3910 

718 

745 

464 

1640 

384 

114 

51 

46 

9 

36 

64 

3370      2340 

680 

706 

451 

1310 

376 

112 

53 

41 

10 

44 

61 

1060      3370 

655 

660 

486 

1840 

364 

99 

48 

46 

1  1 

55 

65 

701      2320 

635 

625 

532 

2880 

349 

88 

48 

39 

50 

71 

568      1510 

620 

586 

554 

1500 

326 

88 

48 

48 

13 

43 

93 

468      4150 

600 

576 

581 

1190 

307 

94 

5? 

52 

14 

41 

124 

401     15000 

576 

558 

563 

1020 

318 

108 

46 

5b 

15 

40 

126 

345     22600 

550 

536 

518 

908 

329 

108 

45 

56 

16 

40 

152 

800      5980 

509 

522 

491 

848 

296 

95 

46 

52 

17 

38 

168 

4000      3500 

522 

518 

491 

818 

269 

84 

44 

|9 

la 

37 

264 

6000      2770 

514 

518 

478 

794 

253 

71 

51 

62 

19 

43 

629 

9000      2740 

550 

518 

504 

842 

272 

71 

51 

85 

20 

53 

7230 

5400      6060 

758 

518 

532 

812 

293 

79 

52 

94 

49 

3350 

3500      4270 

2500 

518 

568 

800 

262 

76 

55 

85 

49 

635 

8880      7400 

8000 

518 

568 

772 

237 

JX 

55 

74 

11 

1030 

12400      5300 

3230 

518 

605 

767 

222 

68 

11 

68 

24 

1120 

4330      3360 

1920 

532 

645 

723 

205 

62 

65 

25 

48 

567 

2790      4430 

1640 

554 

635 

675 

194 

53 

49 

56 

67 

378 

8000      4890 

1430 

563 

650 

660 

180 

55 

45 

^c 

68 

312 

5000      3180 

1220 

536 

625 

625 

170 

60 

46 

58 

67 

268 

2570      2410 

1100 

514 

605 

581 

146 

62 

49 

60 

29 

64 

234 

1840     1890 

1160 

504 

581 

563 

143 

62 

46 

64 

30 

62 

212 

1520     1600 

514 

558 

600 

135 

64 

44 

56 

31 

61 

1360     1360 

= 

536 

572 

56 

48 

Mean 

44 . 1., 

589 

3227     4367 

J  208 

658 

532 

1121 

310 

90.5 

50.4 

.56.4 

Ac-Ft 

2',  40 

350f.O 

198400    208500 

,-2920 

40480 

31030 

i-894o 

1S420 

•ji\  0 

3100 

j3o0 

Maximum 

Woter  Yeor 

33,000  0 
45,200  c 

f.3.  January  15,  1956 

1  Totol  R 

jnotf 

1955-00 

endor  Yeor 

vHYSOO 

Ditchorge 

0(  Record 

f.3.  December  27,  1951 

1  m  Acre 

-  Feet 

1955-56 

Water  Yeor 

749100 

U.  S.  Qeologlcal  Survey  and  U,  S.  Bureau  of  Reclamation  cooperative  station  located  4.2  miles  southwest  oi"  Mlllvliie. 
Drainage  area  is  42?  square  rallea.  Cow  Creek  is  an  east-aide  tributary  to  the  Sacramento  River  at  Mile  228, 8l  above 
Sacramento.   Period  of  record  October  19U9  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  19 
SACRAMENTO  RIVER  AT  BALLS  PERRY 


Ooit 

Doi 

y   Mvon    f  lo«  ir 

Second  - 

FiOf       WoUr 

Yoof  Oclobof 

1935   To 

Soptombor,  1 

956 

Ocl- 

No< 

D«c 

Jan. 

Fob, 

Horch 

Ap.il 

Uoy 

Juno 

Jull 

Aug 

SopI 

1 

5180 

5300 

4350 

46000 

24500 

32700 

5590 

4830 

9300 

iC50 

79--'- 

2 

5270 

5080 

4020 

21500 

28500 

5300 

4710 
4850 

9360 

7990 
8020 

8590 

7960 

3 

5230 

5110 

3810 

44600 

18400 

23000 

5350 

9300 

8620 

7940 

4 

5250 

5110 

3760 

41100 

15600 

18900 

5300 

6010 

9270 

7990 
8020 

8590 

7940 

5 

5230 

5110 

7910 

36400 

12600 

14000 

5250 

9030 

9270 

8680 

7910 

6 

5250 

5110 

20700 

31600 

12600 

13000 

5270 
5180 

12200 

84io 

8020 

8650 

7910 

7 

5^170 

5110 

6310 

41000 

10300 

11900 

13500 

8440 

8650 

7910 

a 

51*90 

5200 

5370 
9480 

36900 

10100 

10600 

5150 

16600 

8330 

8440 

8650 

7940 

9 

5170 

5180 

35900 

9980 

10300 

4920 

15700 

8270 

8440 

8620 

7880 

10 

5510 

5150 

5590 

43900 

9830 

10200 

4710 

14900 

8020 

8470 

8620 

7880 

II 

5560 

5180 

4830 

41800 

9740 

10000 

4900 

18300 

7350 

9590 

8560 

7910 

12 

5640 

5150 

4500 

39500 

9770 

9920 

5110 

16100 

7330 

9620 

8650 

7910 

13 

5030 

5370 

4300 

37900 

9620 

9800 

5110 

14200 

7270 

9680 

S650 

7960 

14 

4960 

5390 

4170 

51200 

9500 

9740 

5080 
4940 

13800 

7440 

9680 

8650 

7910 

15 

1920 

5420 

4100 

55300 

9390 

9680 

13600 

7410 

9680 

8650 

7940 

16 

1960 

4920 
4800 

6180 

37600 
48700 

9240 

8800 

4900 
4870 

13200 

7350 

n^ 

§|50 

7940 

17 

4920 

12100 

7550 

7910 

13100 

7300 

8650 

l^ 

4940 

4800 

21100 

39300 

7460 

7720 

4800 

13100 

7350 

9680 

8650 

5010 

5200 

33200 

33200 

7850 

7690 

4760 

13500 
14800 

7410 

9650 

8680 

7940 

20 

5010 

13900 

26000 

38200 

17200 

7690 

3930 

7490 

9650 

8710 

7940 

21 

5030 

11800 

22700 

32900 

38800 
42600 

7660 

3930 

14200 

7350 

9680 

8680 

7940 

22 

5010 

5590 

46000 

38000 

7600 

3950 

13000 

7330 

9680 

8650 

7940 
7650 

23 

5010 

5960 

40300 

37700 

50400 

7600 

4000 

13000 

7300 

9650 

8650 

24 

5010 

6360 

32300 
34400 

34200 

50600 

7630 

4020 

11300 
10800 

7300 

9620 

8620 

|i^° 

25 

5010 

5250 

37200 

40600 

7630 

4040 

7270 

9620 

8650 

26 

501  0 

4920 

39800 

37400 

47400 

7490 

4120 

10700 

7220 

9620 

8620 

7940 
7850 

27 

5080 

4730 

49500 

33300 

47600 

7550 

4170 

8740 

7240 

9620 

8620 

28 

5080 

4760 

47800 

33800 

36700 

7490 

4100 

8620 

^sl 

9620 

8590 

7850 

29 

5080 

4710 

46900 

32000 

34000 

7350 

4020 

8470 

9650 

8530 

7880 

30 

5080 

4260 

45100 

30800 

7330 

4320 

8910 

8050 

9650 

8240 

7850 

31 



44800 

27700 

^ 

6730 



9500 

— 

9590 

8240 

Mion 

■«64 

20690 

38470 

21770 

11100 

4703 

11720 

7924 

9175 

8614 

7912 

Ac-FI 

J 17000 

337100 

1  i'7  200o 

23tjijOOO         1 

252000 

682500 

279800 

720500 

471500 

564200 

529'-  Ol 

--   ■    ■ 

Moiimum 

Wot«r    Y«or 

63,800  c 

r.3.    January   15,    1956 

Tolol  Rl 

noff 

1955 

-  Cottndor    Ycor 

Di«chOffl« 

Of    Record 

in    Acra 

-  F.«l 

1955 

-  56   Wotor   Vio 

Department  of  Water  Resources   station   located  at  Mile 
1954  to  date. 


224.5  above  Sacramento.      Period  of  record   1945  to   1952; 


TABLE  20 
COTTONWOOD  CREEK  NEAR  COTTONWOOD 


Dolt 

Ooily 

Moon    Flow 

in   Second  - 

Foil.     Wotor 

Ytor  October 

.  1955   To  Soplombor,  1 

956 

Ocl 

Nov 

Doc 

Jon 

Fob 

Morch 

April 

Moy                  J 

jn« 

Jul, 

Aug 

Sopt 

1 

.^ 

.-01. 

2.  1'- 

I25L 

il!> 

,  ^ 

0. 

2 

01 

92 

234 

1850 

1240 

2540 

1150 

1110            659 

244 

113 

76 

3 

74 

103 

226 

1260 

1100 

2500 

1070 

1150              629 

238 

",1 

72 

4 

64 

99 

209 

1480 

1030 

2470 

1020 

1700                623 

232 

72 

5 

88 

99 

719 

2640 

944 

2420 

1000 

1680                594 

220 

107 

74 

6 

96 

5880 

1910 

850 

2220 

1010 

1610                561 

212 

111 

86 

7 

92 

96 

1680 

4660 

792 
743 

I960 
1850 

1010 

1800                528 

207 

109 

83 

8 

e 

103 

1050 

4090 

1020 

1830                500 

107 

^3 

9 

'.^7 

92 

i860 

2720 

689 

1820 

1040 

1600                500 

103 

10 

00 

71 

1180 

3460 

653 

1760 

1160 

1590                490 

186 

101 

79 

II 

67 

60 

7^ 

36  50 

623 

1700 

1380 

1580              485 

182 

88 

88 

12 

67 

54 

2560 

600 

1620 

2290 

1320              465 

179 

88 

98 

13 

74 

60 

702 

3590 

605 

1570 

1780 

1190              455 

179 

88 

14 

85 

74 

620 

15700 

561 

1530 

1580 

1100            445 

182 

^ 

68 

15 

85 

78 

550 

22400 

517 

1500 

1540 

1030                436 

1B2 

83 

IS 

88 

92 

5|| 

12700 

470 

1470 
1480 

1520 

968                40? 
976              388 
984              372 

182 

11 

96 

17 

78 

114 

7300 

445 

1510 

179 

§1 

IS 

81 

148 

5260 

5490 

422 

1560 

1480 

170 

84 

19 

85 

226 

20300 

4440 

491 

1640 

1410 

1030              388 

170 
163 

84 

88 

20 

85 

1080 

14000 

6050 

6630 

1660 

1570 

1030              376 

84 

119 

21 

88 

2110 

9030 

4800 

21100 

1620 

1710 

984              364 

157 

86 

135 

22 

81 

542 

36900 

4380 

14900 

1610 

1660 

960              349 

157 

92 

125 

23 

520 

16900 
8470 

5360 

9070 

1580 

1650 
I680 

968              326 

l4o 

97 

122 

24 

I: 

620 

4070 

6530 

1600 

952              315 
678              311 

§? 

122 

25 

■'.- 

i64 

5040 

6640 

5(40 

1680 

1640 

130 

106 

26 

&; 

285 

4880 

7160 

4760 

1680 

1730 

830              2 
785            : 

■97 

121 

86 

102 

27 

0' 

257 

2970 

6760 

3920 

1540 
1400 
1310 

1590 

73 

115 

81 

99 

28 

29 

''' 

266 
266 

2230 

1730 

^2iS 

3310 
3150 

1390 
1260 

737              i 

119 
117 

u 

u 

50 

.'52 

1400 

2430 
i860 

1280 

1170 

■60 

115 

86 

93 

31 



:  190 

^ 

1280 



713 

— 

„„ 

Utnr. 

■,89 

5282 

^220 

1760 

i4oq 

lli*8               i*v 

Ac-  Fl 

u...8u 

2914400 

i^liSr 

Uoiifnum 

«ot.f    Taor 

49,000  c 

r.a.    D4comt 

er  22,    .  . 

Tolol   RunoM 

1935 

-  Colondor    Toor 

■.,'^^^' 

Diachgrgo 

01    Rocord 

52.300  c 

r.o.    March 

1,    1941 

I    in    Act  •   Ft«l 

1955 

-  56  WOUI    Yior 

1137000 

'J.    o.    «-•■,  iugl.j.»i   Survey  and  U.    S.    Corps  of   E^lneers  cooperative  station   locotcU   ^.  .  :r.liL-3   .itjcvt-   rooutfi.      Uralnage 
area   !•  9^^  squore  mllos.      Cottonwood  Creek   1b   a  west-side   tributary  to  the  Sacraaento   River  at  Mile 
222. 2R  above  Sacramento.      Period  of   record  October  19^*0  to  date.      Records  computed  by  U.   S.    Geological 
Survey. 
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TABLE  21 

BATTLE  CREEK  NEAR  COTTONWOOD 


Dott 

Doily  Moon  Flow 

n  Second  - 

Foal.  Wour 

Yoor  October 

.  1955  To 

Soptombor,  1956 

Oct. 

Nov. 

D«c.       Jon. 

Fob. 

Morch 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug. 

Sopl. 

162 

l84 

247       903 

867 

765 

552 

634 

BOl 

460 

2b4 

208 

155 
169 

167 

184 

262      735 

837 

735 

518 

651 

777 

184 

233      675 

813 

717 

508 

675 

807 

416 

254 

4 
5 

184 

218      789 

789 

729 

508 

1200 

807 

164 

189 

1440       915 

759 

771 

524 

1220 

711 

398 

S 

169 

186 

2410       765 

729 

663 

535 

1410 

687 

390 

247 

204 

197 

495      1410 

699 

645 

552 

1320 

669 

3^^ 

247 

208 

167 

184 

403      1470 

681 

623 

568 

g?° 

663 

3^^ 

208 

9 

157 
184 

184 

483     1210 

651 

618 

584 

867 

669 

367 

244 

211 

10 

186 

328     1640 

640 

601 

618 

849 

681 

362 

233 

1  1 
12 
IS 
14 

199 
189 
174 

284     1080 

628 

579 

606 

1020 

1/5 

358 

240 

211 

278      915 

618 

557 

606 

819 

640 

349 

237 

211 

262     1940 

606 

552 

562 

735 

f?3 

344 

237 

214 

It' 7 

221 

256      5730 

584 

546 

562 

699 

640 

340 

233 

214 

19 

167 

202 

247     5820 

562 

535 

535 

687 

687 

324 

233 

16 

17 

le 

19 
20 

IS 

224 
241 

298      2940 
1450      1890 

m 

540 

m 

763 

612 
574 

320 
308 

230 
230 

208 
214 

169 

233 

1970     ifioo 

535 

540 

552 

789 

568 

308 

227 

217 

167 

266 

4l80      1520 

552 

557 

590 

891 

623 

312 

220 

^?2 

182 

1280 

2390      2040 

646 

562 

628 

915 

657 

316 

227 

21 
22 
23 
24 
25 

172 

1160 

1980      1660 

1450 

562 

669 

958 

574 

304 

227 

244 

182 

335 

436O      1910 

3330 

557 

669 

997 

535 

304 

233 

176 

314 

4480      1810 

2260 

568 

723 

1080 

535 

296 

186 

266 

2170      1450 

1410 

584 

759 

997 

535 

296 

227 

217 

179 

250 

1370      2030 

1170 

601 

747 

958 

518 

293 

220 

26 

27 
28 
29 

30 
31 

189 

233 

3470      1970 

1020 

623 

789 

945 

"•gj 

289 

214 

220 

189 

224 

1990      1460 

915 

579 

747 

903 

486 

286 

184 

233 

1290      1230 

849 

557 

717 

855 

502 

278 

182 

221 

990      1090 

813 

535 

675 

855 

491 

278 

179 

216 

879      1010 

574 

634 

891 

475 

275 

211 

220 

184 

819       945 

:= 

568 



879 



268 

204 

M«on 

174 

285 

1353      1695 

914 

602 

fall 

910 

624 

336 

232 

217 

Ac-Ft 

10730 

16960 

83170    104200 

52550 

37040 

30330 

55950 

37120 

20650 

14280 

1291c 

Moximum 

*ol«r  Yeof 

8,540  c 

f.s.  January  14,  1955 

Totol  R 

unoff 

1955- 

Cotondor 

Yoor 

262200 

Diicharg* 

Of  Rtcord 

12,800 

:.f.3.  February  6,  1942 

in  Aero 

-  Fool 

1955 

56  Woto 

Yoor 

U.  S.  Geological  Survey  and  U.  S.  Corps  of  Engineers  cooperative  station  located  6.3  miles  above  mouth.   Drainage 
area'ls  362  square  miles.   Battle  Creek  Is  an  east-side  tributary  to  the  Sacramento  River  at  Mile  221. 5L  above 
Sacramento.   Period  of  record  October  19^0  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  GeoloRlcal  Survey. 


TABLE  22 

PAYNES  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 


Dolo 

Ooily  Moon  Flow  i 

r>  Second 

Feet   Woter 

Yeor  October 

,  1955  To 

September,  1956 

Oct 

Nov 

Dec.        Jon 

Feb. 

Morch 

April 

Uai 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

3.3 

12       259 

156 

180 

35 

24 

15 

4.5 

0.6 

0.2 

3.5 

12       176 

132 

151 

32 

24 

14 

4.5 

0.6 

0.3 

2.9 

3.5 

12       130 

117 

133 

30 

28 

12 

4.5 

0.9 

0.3 

4 
5 

2.9 

3.5 

12       194 

106 

122 

30 

50 

11 

4.9 

1.0 

0.3 

2.7 

3.7 

385      320 

100 

118 

29 

120 

11 

4.9 

1.0 

0.3 

3-7 

1110     235 

92 

103 

28 

297 

11 

4.5 

1.0 

0.4 

3.5 

209       862 

87 

92 

28 

242 

11 

4.5 

1.2 

0.4 

3.3 

121      1090 

79 

86 

28 

166 

11 

4.5 

1.0 

0.7 

3.1 

3.3 

166       586 

74 

81 

28 

97 

10 

4.2 

1.0 

0.7 

10 

3.3 

3.3 

81      1000 

70 

80 

28 

99 

8.6 

3.5 

0.2 

0.7 

3.3 

3.1 

57      470 

68 

76 

3° 

207 

6.6 

0.4 

0.1 

0.8 

12 

3.3 

3.1 

46       331 

65 

70 

38 

106 

6.2 

0.2 

0.1 

0.9 

13 

3.1 

4.0 

41       793 
36      2810 

61 

68 

36 

85 

6.2 

0.2 

0.1 

1.0 

14 

3.1 

5.2 

60 

64 

34 

70 

6.6 

0.2 

0.1 

1.2 

15 

3.1 

3.7 

33      2090 

58 

60 

32 

57 

7.6 

0.2 

C.l 

1.2 

3.1 

9.0 

57      786 
254      456 

57 

54 

30 

50 

8.1 

0.2 

0.1 

1.3 

3.1 

16 

55 

51 

29 

42 

6.6 

0.2 

0.1 

1.3 

3.1 

13 

1040       392 

55 

48 

28 

36 

6.2 

0.2 

0.1 

1.4 

3-1 

9.6 

2890       348 

60 

48 

28 

31 

J-J 

0.2 

0.1 

1.8 

20 

3.1 

140 

906       615 

151 

47 

26 

29 

6.6 

0.2 

0.2 

2.2 

3.1 

309 

475       434 

830 

48 

2C 

25 

6.2 

0.2 

0.2 

3.0 

22 

3.1 

41 

839       420 

2420 

48 

26 

20 

5.8 

0.2 

0.2 

2.7 

23 

3.1 

75 

906      388 

1280 

48 

26 

19 

5.8 

0.2 

0.2 

2.7 

24 

3.1 

54 

443      301 

577 

tl 

28 

17 

5.3 

0.2 

0.2 

2.4 

25 

3.1 

28 

272      781 

434 

28 

15 

5.3 

0.2 

0.2 

2.4 

26 

3.3 

22 

1450     851 

368 

45 

31 

15 

4.9 

0.2 

0.2 

2.2 

3.3 

18 

645      515 

277 

47 

30 

14 

4.9 

0.3 

0.2 

2.0 

3.3 

17 

345          366 

233 

45 

29 

14 

4.9 

0.4 

0.2 

2.0 

29 

3.3 

14 

229       286 

210 

47 

26 

14 

4.5 

0.4 

0.2 

2.0 

30 

13 

170       229 

M 

25 

15 

4.5 

0.5 

0.2 

31 

3.3 

146       190 
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.'.  ( 

0.2 

Moon 

3.1 

27.7 

432       603 

287 

72.5 

29.4 

66.0 

7.8 

1.6 

0.4 

1.4 

Ac-Fl 

189 

1650 

26580     37100 

16530 

4'INO 

1750 

4060 

465 

100 

23 

81 

Moximum 

Wotof  Yoor 

5130  c.f 

3.  December  19,  1955 

11  Totol  R 

unoff 

1955 

Colendor  YeOf 

44580 

Ditchorgo 

Of  Record 

5130  c.f 

3.  December  19,  1955 

{{  m  Acre 

-  Feet 

1955 

56  Woler  Yeor 

92990 

U  S  GeoloRlcal  Survey  and  U  S.  Bureau  of  Reclamation  cooperative  station  located  0.4  mile  above  mouth. 
Draliiage  area  is  92  5  square  miles.   Paynes  Creek  is  an  east-side  tributary  to  the  Sacramento  River  at  Mile  201. 5L 
above  Sacramento.   Period  of  record  October  1949  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  23 
SACRAMENTO  RIVER  NEAR  RED  BLUFF   (IRON  CANYON) 


D4t| 

Do. 

1   Mton  Flow  in 

S«cond  - 

Fool   Wotor 

Yoof  October 

.  1955  To 

Seplember,  1 

956 

Oct 

Nov 

D«c 

Jon 

Feb 

Korch 

April 

Uo, 

June 

Jul) 

Acs 

Sept 

1 

™_^  - 

2 

5520 

4660 

55000 

25700 

34700 

7110 

6640 

10900 

6610 

9070 

8320 

5 

55^0 

4350 

53900 

22200 

27700 

7030 

6720 

10900 
10800 

8730 

9090 

8290 

4 

m'i 

1250 

49100 

19100 

22400 

6980 

8180 

8760 

9090 

8290 

5 

7t50 

45300 

15600 

18100 

6900 

11800 

10700 

8700 

9120 

8320 

6 

=  -,-„- 

5570 

3t5O0 

38400 

15300 

15900 

6980 

15300 

10600 

8670 

9090 

8320 

7 

5826 

5570 

10400 

47800 

13400 

14700 

6880 

15800 

10000 

9010 

9040 

8320 

e 

5910 

5610 

1720 
11800 

55300 

12700 

13400 

6980 

19100 

9720 

9070 

9070 

8350 

9 

5890 

5610 

43400 

12500 

12800 

6750 

18200 

9600 

9120 

9040 

8370 

10 

5980 

5570 

7970 

56900 

12300 

12600 

6750 

16900 

9630 

9120 

8980 

8400 

II 

5980 

5500 

6240 

55100 

12200 

12400 

6980 

20400 

8620 

9980 

'.1^ 

8370 

12 

6050 

5520 

5680 

49600 

12100 

12100 

8080 

18300 

8590 

10200 

8400 

13 

5500 

5730 

5370 

50400 

11900 

12000 

7750 

16300 

8540 

10200 

8980 

3430 

14 

SS^O 

5820 

5100 

79300 

11700 

11900 

7510 

15400 

8560 

10200 

8980 

8480 

15 

5320 

5910 

4870 

107000 

11600 

11800 

7290 

15200 

8670 

10200 

8980 

6480 

16 

5320 

5860 

5820 

69300 

11400 

11100 

7240 

14900 

8540 

10200 

8980 

8510 

17 

5300 

5110 

11200 

66000 

9950 

10200 

7080 

14800 

8400 

10100 

9010 

8460 

IB 

5300 

5A80 

27800 

57800 

9490 

10000 

7060 

14800 

8400 

10100 

9010 

8480 

19 

5320 

5860 

54600 

44300 

9600 

10000 

6980 

15000 

8510 

10100 

9040 

20 

5370 

11600 

57100 

51400 

20400 

10100 

6420 

16500 

8590 

10000 

9070 

8620 

21 

5I150 

20600 

29300 

46300 

51200 

10000 

6320 

16300 

8430 

10000 

9070 

8590 

22 

5390 

7290 

88500 

47400 

80200 

9950 

6340 

14900 

8320 

10000 

9090 

8560 

23 

53T0 

6820 

74900 

52900 

71400 

9950 

6440 

14900 

8270 

10000 

9090 

8560 

24 

53«0 

8290 

54700 

45300 

68900 

9920 

6500 

13700 

8210 

10000 

9090 

8590 

25 

5390 

6240 

46000 

51500 

56700 

10000 

6500 

12800 

8180 

9980 

9070 

8560 

26 

5450 

5680 

52500 

U^ 

56900 

9950 

6640 

12700 
10600 

8100 

10000 

9010 
6980 

3560 

27 

5430 

5«io 

63900 

59200 

9750 

6640 

8080 

10000 

8560 

28 

5^50 

5310 

60800 

46900 

48000 

9660 

6340 

10300 

8700 

10000 

9110 

3540 

29 

5it80 

5300 

57200 

'41400 

41400 

9400 

6150 

10200 

8870 

10000 

8560 

30 

5500 

1890 

54900 

39300 

9400 

6150 

10400 

8840 

10000 

8730 

31 

--■" 



54000 

34500 

=^ 

8870 



11300 



10000 

6790 

Mean 

'^T2 

29530 

52620 

28720 

13870 

6884 

13720 

91:9 

o-'Sc 

?:::■ 

Ac-FI 

--:-:.- 

;r;:co 

loloCCC 

j;3to;c   : 

652000 

852800 

--'-  - 

Moi^mum 

Woter  Yeor 

115,000  c 

r.3.  January  15,  1956 

Totol  Ru 

no(f 

1955 

'^993c;: 

Diichargt 

0*  Record 

291,000  c 

f.s.  February  28,  1940 

in  Acre 

-  Feel 

1955 

-  56  Woier  Yeor 

.1730000 

U.    3.    Geuiogical   Survey  station  located  near  the   Iron  Canyon  dam  site, 
aresr  Is  approximately  9*300  square  miles   (excluding  Goose  Lake  Basin). 


Period  of  record  April   l895  to  date. 


TABLE   2U 
REDBANK   CREEK   AT  FOOTHILLS 


Date 

Doi 

y  M«an  Flow 

in  Second  - 

Feet   Woter 

Year  October 

1955  To  September,  1956 

Oct, 

No* 

Oec 

Jon 

Feb 

Morch 

April 

May        June       July        Aug 

Sept 

1 

0 

v.i> 

t>-. 

»^d^ 

•ivO 

2 

0 

0.8 

l^ 

•112 

•99 

3 

0 

0.8 

•99 

•95 

•26 

4 

0 

0.7 

03 

•88 

•90 

•26 

5 

0 

14 

57 

•81 

•77 

•25 

6 

0 

11 

41 

•71 

•64 

•24 

7 

0 

223 

•66 

•60 

•24 

e 

0 

25 

90 

•60 

•58 

•23 

0 

48 

5* 

•53 

•57 

•23 

10 

0 

18 

238 

•51 

•5* 

II 

0 

11 

140 

•46 

•46 

12 

0 

8.0 

67 

•43 

•45 

15 

N 

0 

7.0 

93 

•40 

•45 

14 

0 

0 

5.0 

•1030 

•36 

.43 

15 

0 

3.7 

•992 

•31 

•41 

16 

0 

4.0 

•470 

•27 

•41 

17 

F 

0 

38 

:iil 

•26 

•41 

18 

L 

0 

849 

♦24 

•41 

19 

0 

0 

1400 

•216 

•58 

:g 

20 

W 

98 

210 

•310 

•767 

21 

20 

1090 

•242 

•1870 

•39 

22 

1.6 

906 

•216 

•657 
•381 

•37 

2J 

25 

512 

•189 

•34 

24 
25 

20 
7.0 

210 
168 

•780 

•254 
•213 

26 

4.0 

1*5 

•610 

•174 

•33 

27 

u 

91 

•529 

•145 

•33 

28 

67 

•381 

•134 

•32 

29 

1.0 

^\ 

•256 

•123 

•32 

30 

1.0 

•114 

•31 

31 

— 

• 

— 





Mean 

Ac-Ft 

Moiimum 

Woter  Yeor 

Total  Runotf 

1955  -  Coiendor  Yeor      .  • 

OiiCttorge 

01  Decora 

•n  Acre  -  Feet 

1955  -  56  Woter  Yeor 

Depuptment   of  Hater   Hcoourceo    -mj    U.    3.    bup-j.i 

Rodbonk  Cr«ek  lo  a  weat-slde   tributary  to   vtif 

April  9#    1956  tfhen  station  wao  dlscontlnucj. 
•     EatLnated 


'■r.itlve  station   located   approxlraately   15  miles  above  mouth, 
y.Hc  191. 2R  above  SacnuMnto.      Period  of  record  1948  to 
l^-partiaent  of  Water  Resources. 


TABLE  25 
/INTELOPE  CREEK  NEAR  RED  BLUFF 


31 


Dota 

Ooily   Meon  Flow  in   Second 

Feet.     Water 

Year  Octobe 

,  1955  To 

Septeinber,  1956 

Ocl. 

Nov 

Dec.                 Jan,                 Feb 

Marcti 

April 

May 

June                July 

Auo 

Sept 

1 

2 
3 

4 
5 

32 
31 
32 
32 
29 

32 

32 

33 
33 

45               332               22; 
52                253                203 
45                205                185 
43                354                174 
229                480                163 

292 
270 
252 
238 
232 

138 
129 
123 
119 
119 

136 
188 
203 
320 
334 

154              60 
151                 57 
151                 56 
134                55 

40 
41 
41 
40 

i 
38 

38 

6 

7 

e 

9 
10 

28 
29 
29 

30 
32 

34 
33 
32 
32 
32 

802                356                153 
180              1220                143 
107               1200                  136 
167                614                126 
107                910                123 

214 
199 
190 
182 
172 

119 
122 
125 
130 
145 

397 
322 
280 
238 
223 

125                54 
119                 53 
115                 53 

114  52 

115  51 

40 
40 
40 
40 
40 

3& 
38 
38 
38 
38 

12 
13 
14 
15 

37 
32 
32 
31 
31 

32 
32 
37 
41 
36 

79               564               117 
57                409                115 
60                841                110 
55              2740                107 
52              2710                102 

166 
158 
154 
149 
143 

152 
154 
147 
139 
132 

176 

112                 51 
104                 50 
97                51 
103                 52 
123                 50 

39 
39 
40 
40 
39 

38 
39 
39 
39 
39 

16 
17 
IS 
19 
20 

30 
30 
31 
34 
33 

42 
47 
42 
45 
104 

56              1390                  97 

151                830                  99 

1130                627                  94 

4070                524                107 

1280                722                621 

138 

"§ 
138 

141 
143 

127 
123 
123 
132 

147 

188 
205 
214 
218 
232 

103                  48 
96                  47 
91                 46 
98                 46 

103                 46 

39 
40 
39 
39 
39 

38 
39 
42 
50 
55 

21 
22 
23 
24 
25 

28 
31 
31 
30 
30 

234 
70 
70 
70 
52 

923                609              1460 
2360                596              5450 
2300                609              2200 
1050                470                929 

610               794               666 

143 
143 
145 
145 
151 

162 
174 
192 
210 
210 

248 
255 
265 
250 
232 

91                 45 
86                  44 
83                 43 
81                 43 
79                 43 

39 
39 
39 
39 
39 

44 
41 
40 
40 
40 

26 
27 
28 
29 

30 
31 

^1 
32 
32 
31 
31 
31 

46 
44 
42 
42 
41 

2260             1090               522 
1100               722               418 

627               488               355 

417               386               337 

314               314 

268               268                -^ 

154 
149 
143 
139 
138 
139 

216 
205 
192 
188 
186 

222 
210 

'^ 
188 
186 

74                 42 
70                  42 
66                  41 
63                  40 
62                  40 
40 

39 
39 
39 

39 
40 
40 

40 
39 
40 
40 
39 

Mflon 

31-1 

49.8 

678               762               53L' 

ITl 

153 

234 

104                    48.4 

39  -  'Z' 

40.1 

Ac-FI 

rno 

::960 

41660            46860            30820 

10510 

90B0 

14410 

b210                 2980 

2430 

2390 

Maiifnum 
Diicharg* 

Woter    r«or 
Of  Rtcord 

11,500  c.f.s.    February  22,    1956 
11,500  c.f.s.    February  22,    1956 

Total  R 
in  Acre 

unoff 
-  Feel 

1955-  Colendor 
1955-56  IWoler 

Yeor 
Yeor 

85250 
172200 

U.    S.    Geological    Survey  and  U,    S.    Corps  of    Engineers   cooperative    station  located   9.7    miles    above   mouth.    Drainage    area   Is 
124   square  miles.      Period  of  record  October  1940  to  date.      Records   computed  by  U.    S.    Geological   Survey. 


TABLE   26 
ANTELOPE  CREEK  NEAR  MOUTH 


Do 

y  Mean  Flow 

in   Second  - 

Feet.     Woter 

Year  October 

1955   To  Septer 

ber.l956 

Date 

Oct 

Nov 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May                  J 

ne 

July 

Aug.               Sept. 

1 

O.s 

Ih 

5.3 

♦280 

♦64 

•200 

42 

33 

26 

9.5 

6.7                   5.6 
6.1                  4.8 

2 

0 

16 

10 

♦210 

♦58 

♦170 

42 

33 

21 

12 

3 

0.8 

17 

8.0 

♦180 

♦53 

•130 

44 

34 

20 

13 

5.6                4.8 

4 

4.7 

23 

6.4 

♦300 

♦49 

101 

43 

f. 

22 

14 

5.6                 5.3 

5 

?.  3 

24 

♦191 

♦430 

♦45 

63 

39 

22 

14 

5.8                 5.3 

6 

.,   r 

25 

»780 

300 

♦42 

38 

38 

109 

19 

14 

7.2                    7.2 

7 

6.9 

22 

♦159 

♦950 

39 

49 

38 

83 

19 

17 

♦6.4               10 

a 

6.9 

20 

♦103 

♦910 

♦  38 

43 

37 

123 

19 

16 

7.8              12 

9 

7.5 

i5 

♦150 

407 

♦36 

38 

3| 

108 

18 

13 

7.0                12 

10 

13 

♦84 

♦820 

♦35 

35 

38 

77 

17 

14 

7.2               13 

1 1 

22 

19 

♦66 

♦500 

♦34 

32 

42 

178 

15 

14 

7.2               15 

12 

20 

22 

♦55 

♦  360 

♦33 

30 

51 

120 

14 

14 

6.4               15 

13 

19 

32 

♦46 

♦700 

♦32 

29 

51 

72 

14 

14 

7.2                20 

14 

19 

46 

♦42 

♦2100 

♦32 

29 

52 

53 

13 

16 

5.8                24 

15 

18 

34 

♦40 

♦2500 

♦31 

28 

53 

50 

14 

14 

3.9              26 

16 

16 

41 

♦46 

♦1100 

♦32 

27 

fl 

44 

12 

17 

5.8              27 

17 

1^ 

56 

♦145 

♦600 

♦32 

27 

48 

12 

12 

7.6              30 

18 

41 

♦1100 

♦500 

♦33 

33 

46 

45 

12 

13 

9.5              35 

19 

13 

36 

♦3910 

•350 

♦37 

34 

44 

48 

12 

13 

8.8              42 

20 

14 

96 

♦1200 

420 

♦450 

35 

41 

55 

13 

13 

9.1              36 

21 

14 

•220 

♦890 

321 

♦1200 

35 

40 

58 

14 

12 

9.1              41 

22 

8.0 

66 

♦2250 

♦300 

♦4900 

34 

3§ 

44 

15 

12 

8.8              39 

23 

8.8 

51 

♦2200 

394 

1070 

35 

36 

42 

12 

12 

8.5              35 

24 

12 

II 

♦1030 

174 
684 

913 

35 

33 

44 

13 

11 

7.2              35 

25 

17 

♦575 

♦530 

36 

36 

39                 • 

12 

8.5 

9.1              35 

26 

18 

20 

♦2l80 

1020 

♦320 

40 

40 

34 

9.5 

3.5 

9.1              27 

27 

20 

13 

♦1090 

614 

43 

40 

33 

10 

8.2 

11                  23 

28 

22 

11 

♦580 

436 

♦260 

43 

39 

31 

10 

7.6 

9.5              18 

29 

18 

8.0 

♦360 

192 

♦240 

44 

37 

28 

8.8 

7.0 

8.8              18 

30 

19 

6.4 

♦260 

88 

45 

35 

26 

9.1 

7.2 

9.1              25 

31 

15 



♦230 

•72 



44 



28 

7.2 

7.8          

Mean 

12.9 

37.6 

638 

587 

376 

51.8 

41.7 

58.3 

14.9 

12.2 

7.6                  21.5 

Ac-Ft 

795 

2230 

39260 

36120 

21640 

3183 

2483 

3582                  t 

87 

749 

466               1281 

Maximum 

Woler    Yeof 

Totol  Runoff 

1955-  Colendor    Yeor 

60240 

Ditct^arge 

Of  Record 

in  Acre  -  Feet 

1955-56  Woter  Yeor 

112700 

Department  of  Water  Resources  and  U.    S.   Bureau  of  Reclamation  cooperative  station   located  approximately  0.3  mile  above  mouth. 
Antelope   Creek   Is  an  east-side   tributary  to  the  Sacramento  River  at  Mile  182.6l  above  Sacramento.      Period  of  record   1948  to 
date.      Records  computed  by  Department  of  Water  Resources. 
*      Estimated 
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TABLE  27 
KORTH  PORK  MILL  CREEK  NEAR  MOUTH 


Daily 

Uaon  Fl 

tm  in   Stcond  - 

Faat      Wolar 

Yaor  Octobar 

1955    To 

Saman  bar,  1956 

Do  la 

Ocl 

Nov 

Oac 

Jon 

Fab 

MofCh 

April 

UO) 

Jui^a                  July 

Aug 

Sapi 

1 

-., 

:i 

NR 

■     - 

12c 

J.. 

0.7 

2.9 

io 

NR 

1.5 

9.7 

110 

16 

5.0             10 

7.2 

3.5 

1.0 

3.5 

6.0 

NR 

1.3 

9.7 

72 

17 

3-3              10 

7.5 

2.8 

4 

0.7 

It.O 

9.1 

NR 

1.2 

9.1 

17 

37 

1.1                  10 

6.? 

2.1 

5 

C.7 

6.5 

8.8 

NR 

1.1 

9.1 

13 

5C 

2.4                    11 

2.9 

6 

0.7 

6.7 

9.1 

NR 

1.0 

9.1 

11 

3b 

i.o                9.1 

1     4 

1.7 

1.0 

6.5 

6.2 

NR 

0.7 

9.1 

15 

28 

1:1        U 

2.5 

2.0 

S 

0.0 

1.^ 

9.7 

NR 

0.7 

9.1 

15 

21 

1.1 

1.5 

0.1) 

2.6 

12 

•16 

0.7 

9.7 

11 

21 

1.9                8.8 

1.3 

1.6 

10 

0.9 

5.8 

10 

19 

0.7 

9.7 

11 

21 

1.1                8.8 

2.4 

1.2 

II 

3.3 

"4.1 

9.1 

17 

0.7 

10 

17 

21 

1.2                 8.4 

O.b 

12 

l.t 

l4.6 

9.1 

17 

0.7 

10 

17 

16 

1.3                9.1 
3.8              11 

2.1 

0.8 

13 

2.8 

9." 

9.1 

39 

0.7 

10 

16 

14 

2.0 

1.6 

14 

1.8 

8.1 

9.7 

•865 

0.7 

10 

15 

13 

2.4                9.7 

2.8 

2.1 

2.8 

7.5 

11 

•1950 

0.7 

10 

15 

10 

2.8                8.8 

3.1 

1.0 

16 

2.8 

8.1 

10 

•>j10 

0.7 

10 

14 

7.6 

2.2                    IC 

4.2 

0.7 

17 

u.B 

7.8 

9.7 

18 

0.7 

10 

11 

11 

2.0                   9.1 

2.5 

1.2 

IS 

3.3 

7.5 

15 

11 

0.8 

12 

11 

13 

1.9                8.1 

1.5 

0.6 

19 

2.9 

9.7 

110 

10 

0.9 

12 

13 

11 

5.7                7.5 

1.1 

0.7 

20 

2.1 

11 

139 

19 

11 

13 

17 

17 

8.6                7.8 

0.9 

21 

2.2 

9.1 

13 

16 

38 

13 

19 

19 

3. a            8.1 

2.8 

22 

1.9 

^•i 

NR 

20 

•1350 

13 

21 

19 

9.1                 7.5 

2.9 

23 

1.5 

7.8 

NR 

22 

138 

13 

23 

20 

9-7                 7.5 

2.5 

2.2 

24 

2.5 

7.2 

NR 

18 

11 

16 

21 

10 

10                     3.1 

1.5 

2.1 

23 

2.8 

9.1 

NR 

28 

13 

18 

18 

9.7 

9.7                8.1 

2.5 

2.9 

26 

3.5 

11 

NR 

31 

12 

19 

2C 

12 

10                    -.5 

2.8 

2.6 

27 

2.6 

11 

NR 

18 

11 

19 

19 

11 

10                      6.1 

2.2 

2.C 

26 

1.2 

11 

NR 

15 

10 

18 

16 

11 

10                    7.5 

1.7 

1.5 

29 

1.1 

11 

NR 

-    14 

10 

128 

15 

11 

11                    8.4 

2.4 

2.0 

30 

1.2 

1! 

NR 

6.7 

139 

11 

10 

10                    7.5 

2.5 

2  f 

31 

1.2 



irR 

2.1 



113 



-'-■ 

Mton 

1.9 

5'i.  1 

2-.  9 

2-. 9 

.7.^ 

-:.-             i.e 

»c-fl 

3  =  ;.; 

i;;;. 

--- 

-- 

Mo«i(nom 

Wottr     Yeor 

Tolol  Ki 

noil 

1955-  Coiandor  Yaor 

Oitchorg* 

01    R.cora 

.n    Acra 

-  Faal 

1955-56  wolar  Yaor 

Depir-,rrient  -. :"    rt-.'.e:-  hesc^rcea   and  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  cooperative  statlir.  .:::i'.e2   .ipf  r,xl~-i'.ely  C.^  rille  ^l-j-.e   ~z  . 
North  Fork  Mill  Creek  la  an  east-side  tributary  to  the  Sacramento  Rlverat  Mile  179. 3L  above  Sacramento'.   Period  of  record 
l^kS  to  date.   Station  was  washed  out  by  high  water  on  December  22,  1955,  and  reinstalled  on  January  9,  1956.   Because  of 
subsequent  high  water  data.  It  has  been  found  impractical  to  estimate  high  flow  during  periods  of  no  record.   Previously 
published  estimates  for  December  22  to  31 »  1955»  in  error,  have  been  onvltted  for  this  reason.   Records  of  flows  In  excess 
of  200  second-feet  were  computed  by  extending  the  rating  curve.   Records  computed  by  Department  of  Water  Resources. 
•   Estimated 


TABLE  28 
MILL  CREEK  NEAR  LOS  MOLINOS 


Dola 

Ootiy   Maof>    Flow  in    Sacond 

F.al      Wolar 

Yaor  Octobar 

. 1955   To 

Saplambar. 

956 

Ocl 

Nov 

Dae                   Jon                   Fab 

Morch 

April 

Mo> 

Jona 

July 

Aug 

Sopi 

1 

2 
3 

4 
5 

91 
91 

94 

91 
108 

itt.                 ^,o                 377 
121                 406                 361 
113              642              349 
366              780              333 

12U 
410 
403 
100 

371 
346 
330 
333 
349 

S»6 

5b2 

1000 

896 

662 
662 
519 

327 
315 
300 

1  ,'"  i 

177 
174 
170 

i-1 
139 
139 
139 

6 

7 

e 

9 

10 

89 
89 
87 
89 
102 

106 
98 
91 
94 
91 

1090              605              315 
317             1870              300 
205            1380              286 
255              834              267 
174            1080              264 

361 
336 
327 
324 
318 

3|^ 
383 

103 

476 

865 
744 
641 
585 
577 

495 
511 
543 
571 
595 

291 
291 

288 

170 
166 
164 
164 
162 

137 
137 
137 
137 

137 

II 

12 
13 

14 
15 

137 

102 

96 

91 

93 

94 
lis 

147                788                261 
144                633                261 
137               1440                267 
126              3170                 259 
126              3830                 249 

309 
300 
297 
297 
292 

160 
126 
100 
383 
361 

619 
530 
474 
464 
461 

567 
531 
511 
551 
551 

276 
265 

2*2 
235 

159 
159 
157 
157 
157 

137 
137 
137 
137 
137 

16 
17 

la 

19 
20 

91 
91 
93 

M 

121 
128 
121 
164 

449 

130              2280                 239 

273              1370                 241 

1330              1040                239 

4690                852                268 

2810              1080              1360 

294 

361 
377 
393 
457 
530 

530 
1^3 

471 
451 

531 

228 
235 
235 

238 

157 
155 
153 
153 
153 

135 

21 
22 
23 
24 
25 

91 
91 
93 
91 
91 

484 

\il 
140 
119 

3020                945              2070 
6770              1080              4610 
5300              1150              2260 
2340                852              1230 
1390             1190               955 

367 
377 
393 

597 

601 

669 
685 
629 

806 

88^ 
784 
762 

151 
435 
147 
163 
139 

238 

228 
222 
222 

218 

^?1 
119 

119 

117 
117 

139 
135 
133 
131 
129 

26 

27 
28 
29 

30 
31 

100 
102 
91 
91 
94 
O'l 

113 
115 
115 

2990            1430             721 
1840                906                 589 
1140                657                 523 

784                 573                554 

605                520 

■•-37               ic-i                z=. 

160 

f 

ill 

100 

621 
558 
512 

714 
698 
622 
654 
716 
7.''l 

421 
439 
455 
451 
421 

212 

f9i 
m 

18. 

147 
1*5 
145 
145 
145 

l4i 

127 
127 
127 
126 
124 

Mao<> 

Ac-fl 

.".I'l. 

.4.;. 

Hoiimum 
Diacborga 

Wotar    Yaor 
01  Kocot< 

9,180  c 
23,000  c 

r.B.   December  22,    1955 
.r.o.    December   11,    1937 

1    Tolol  Ru 
1   in  Acre 

nolt 
-  Faal 

1935 
1*53 

-Coiandor    Yaor 
-  36  Wolar  Vae 

U.  G.  Ocological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  5.5  miles  above  nouth. 
Drainage  area  la  131  aquaro  miles.   Period  of  record  September  1909  to  September  1913  (rragnentary) ; 
October  1928  to  data.   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  29 
MILL  CREEK  NEAR  MOUTH 


Doil 

y  Meon  Flow 

in  Second  - 

Feet   Woler 

Yeor  October 

.  1955  To 

September,  1956 

Oct 

No« 

D«c 

Jon 

Feb 

Morctf 

April 

Mo, 

June 

July 

Aug.       Sept. 

1 

.r,  ;;c, 

•481 

•99 

•391:. 

•498 

243 

24       'LO 

2 

(  .o 

55 

•450 

•367 

•393 

•102 

•39D 

•498 

212 

22       •l.O 

3 

7-1 

54 

120 

•390 

•348 

•389 

•105 

•396 

•518 

195 

22       •l.O 

4 

8.5 

55 

109 

•720 

•338 

•369 

•108 

•686 

•560 

177 

19      *1.0 

5 

13 

59 

321 

•860 

•330 

•348 

•144 

•686 

•430 

161 

19      •l.O 

6 

_, 

^.o 

•1300 

•740 

•322 

•332 

•199 

•662 

•413 

153 

20       'l.O 

7 

IJ 

o4 

iilV 

•2500 

•319 

•316 

•217 

•662 

•430 

152 

19      •l.O 

S 

12 

80 

253 

•1580 

•303 

•300 

•243 

•642 

•464 

161 

18       'l.O 

9 

13 

84 

315 

•920 

•297 

•284 

•281 

•518 

•481 

157 

14       •l.O 

10 

18 

78 

224 

•1120 

•294 

•281 

♦306 

•464 

•481 

146 

•12       "l.O 

1  1 

,2 

^9 

182 

•838 

•278 

•281 

•308 

•560 

•464 

139 

•12       •l.O 

12 

1 

52 

179 

•740 

•273 

•278 

•258 

•464 

•447 

124 

•12       ♦1.2 

13 

lo 

64 

173 

•1350 

♦257 

•276 

♦254 

•396 

•379 

110 

•9.0     ♦8.0 

14 

14 

71 

156 

•3580 

•254 

•247 

♦243 

•362 

•396 

101 

•5.0     •S.O 

15 

11 

ot 

147 

•5700 

•252 

•223 

•232 

•362 

•396 

94 

•5.0     "S.O 

16 

9.2 

82 

153 

•2880 

•247 

•199 

•243 

•413 

•362 

83 

♦5.0     ^8.0 

17 

9." 

105 

289 

•1590 

•245 

•219 

•254 

•498 

•348 

81 

•5.0     -8.0 

18 

lo 

101 

2o50 

•1210 

•241 

•217 

•294 

•498 

•379 

83 

♦5.0    '&.0 

19 

23 

120 

♦5000 

•1000 

•276 

•214 

•335 

•560 

•430 

80 

•5.0     ^8.0 

20 

26 

380 

*3000 

•1180 

•1310 

♦223 

•379 

•686 

•413 

77 

•5.0    ^15 

21 

29 

591 

•3100 

•1100 

•2330 

•243 

•464 

•711 

•335 

70 

♦5.0      ♦le 

22 

32 

187 

•7t00 

•1200 

•D920 

•241 

•464 

•711 

•335 

66 

•5.0    ^16 

23 

1i:m 

•■_  000 

•1130 

•2510 

•250 

•498 

•711 

•335 

61 

•5.0    ^16 

24 

J- 

1  ''.'' 

•2S00 

•B80 

•1290 

•27d 

•518 

•662 

•335 

54 

♦5.0      ♦le 

2S 

•IJOC 

•1100 

•1120 

•300 

•498 

•662 

•335 

50 

•5.0    ^16 

26 

31 

103 

♦3250 

•1280 

•716 

•284 

•447 

•642 

•335 

44 

•5.0   •16 

27 

32 

107 

•2050 

•864 

•617 

•221 

•396 

•580 

•335 

40 

♦1.0    •16 

26 

2b 

107 

•1040 

•686 

•510 

•208 

•379 

•539 

•308 

36 

•1.0    ^16 

29 

26 

105 

*730 

•570 

•527 

♦162 

•348 

•539 

286 

35 

•1.0    ^16 

30 

28 

103 

•  560 

•491 

•99 

•335 

•580 

270 

30 

♦1.0    ^16 

31 

24 

•  480 

•  444 

^^ 

•95 

•580 

26 

♦1.0      

Meon 

1  '3 .  0 

11^-' 

1^1^ 

1279 

808 

26tj 

299 

55b 

400 

105 

9.4     8.1 

Ac-Fl 

,?:  = 

80  20 

46500 

10300 

17780 

3410O 

23790 

l428 

579     482 

Moximum 

*ot«r  Yeor 

Total  R 

jnoff 

1955- 

Colendor 

Yeor    159700 

Diichargt 

Of  Record 

in  Acre 

-  Feet 

1955 

56  Wote 

Yeor    319700 

Depjrtrr.ent  of  W^ter  Resources  and  U.  S.  Bureau  of  Reclamitlon  cooperative  station.   It  was  iocated  approximately  0.8  mile 
a'lio.e  mouth,  washed  o.;!  by  high  water  on  December  19,  1955>  and  reinstalled  500  feet  below  U.  3.  Highway  99E  bridge  on 
June  2o,  195l'.   Flow  from  January  11  to  June  26,  1956,  estimated  from  twice  daily  staff  gage  readings.   Mill  Creek  is  an 
east-side  trlo-tary  to  the  Sacramento  River  at  Mile  179-OL  above  Sacramento.   Period  of  record  19^8  to  date.   Records 
computed  ^y  Department  of  Water  ResoLirces. 
•  Estimated 

TABLE  30 
SLDER  CREEK  AT  GERBER 


Dole 

Doily  Meon  Flow  in 

Second  - 

Feet.  Woter 

Year  October, 

1955  To  Septem 

ber.  1956 

Oct. 

Nov 

Dec.       Jan 

Feb 

Morcti 

April 

Moy       June 

July 

Aug 

Sept. 

0 

15       426 

268 

238 

141 

186 

59 

9.6 

0 

0 

15       264 

241 

228 

129 

193 

^l 

9.6 

0 

3 

0 

10       206 

228 

221 

121 

214 

58 

8.0 

0 

10       214 

221 

218 

115 

249 

56 

7.2 

0.1 

5 

0 

90       364 

211 

207 

118 

242 

54 

6.5 

0.1 

0 

300       270 

197 

186 

121 

282 

49 

5-g 

0 

0 

84      665 

194 

168 

127 

263 

46 

5.8 

0 

0 

47      495 

191 

162 

138 

242 

41 

5.1 

0 

9 

0 

151      332 

l8l 

159 

156 

218 

40 

4.0 

0 

10 

0 

58      588 

175 

156 

179 

204 

39 

3.5 

0 

1 1 

0 

32      559 

175 

153 

249 

182 

36 

3.1 

0 

0 

26      393 

175 

147 

410 

159 

35 

2.7 

0 

N 

6.0 

23      410 

18     1650 

l8l 

144 

246 

144 

34 

2.7 

0 

N 

0 

10 

175 

144 

218 

132 

78 

2.0 

0 

0 

IS 

8.0 

15      2070 

162 

141 

200 

124       128 

1.8 

0 

10 

17     1190 

150 

138 

190 

129 

35 

1.5 

0 

P 

15 

55      652 

145 

141 

228 

144 

28 

1.2 

0 

F 

L 

25 

1220       510 

139 

156 

238 

156 

26 

0.8 

0 

L 

0 

50 

4390     434 

156 

168 

252 

165 

28 

0.8 

0 

0 

20 

w 

200 

1300     490 

811 

179 

282 

162 

27 

0.6 

0 

w 

50 

1850          434 

3600 

179 

30? 

156 

23 

0.5 

0 

20 

5260     398 

2240 

179 

286 

147 

20 

0.4 

0 

70 

2590       422 

956 

1^9 

294 

144 

^J 

0.3 

0 

40 

828       386 

574 

186 

290 

129 

16 

0.1 

0 

25 

30 

534       963 

452 

204 

266 

110 

16 

0.2 

0 

20 

523       847 

386 

204 

302 

102 

15 

0.1 

0 

27 

20 

411       692 

326 

179 

260 

92 

15 

0.2 

0 

22 

314       562 

290 

159 

224 

82 

13 

0.2 

0 

20 

248       418 

270 

156 

^if 

78 

12 

0.2 

0 

30 

1^. 

21'i       35t 

153 

186 

76 

10 

O.i 

0 

31 





153 

74 

— 

0 

0 

Mean 

0 

21.0 

b73       580 

464 

174 

215 

161 

37.6 

2.7 

0.0 

0 

Ac-Ft 

0 

1250 

413TO     35C40 

2672C 

10680 

12820 

9880      2240 

168 

0 

0 

MoKimum 

Woter  Yeor 

10,400  c.f 

3.  December  22,  1955 

Totol  Runoff 

1955-  Co 

endor  Yeor 

S78bO 

Ditctiorge 

Of  Record 

10,400  c.f 

3.  December  22,  1955 

in  Acre  -  Feet 

1955-56 

Woter  Year 

.40800 

U.  S.  Geological  Survey  and  U.  S.  Bureau  of  Reclsimatlon  on  cooperative  station  located  1.0  mile  west  of  Gerber  and  3.5 
miles  above  mouth    Drainage  area  Is  lU2  square  miles.   Elder  Creek  Is  a  west-side  tributary  to  the  Sacramento  River  at 
Mile  178. 5R  above  Sacramento.   Period  of  record  October  19^9  to  date.   (Prior  records  are  available  at  a  site  approximately 
20  miles  upstream.)   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 
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T«BLE  31 
THOMES  CREEK  AT  PASKENTA 


Dole 

Oo.l,  Haon  F 

lo»  in  Second 

Feet   Woler 

Yeor  October 

1955  To  September,  1 

956 

Ocl 

Nov 

Dec        Jon 

Feb 

Morch 

April 

Moy 

June 

July 

Aog 

Sepi 

, 

-jO 

818 

433 

iOu 

2 

1.8 

4.4 

99      462 

526 

550 

56u 

381 

392 

94 

17 

7.4 

3 

2.0 

4.4 

76      378 

518 

512 

960 

405 

86 

17 

7.0 

4 

2.0 

4.7 

63      680 

534 

590 

550 

1290 

386 

78 

17 

7.0 

5 

i.S 

5.0 

73     1030 

510 

558 

678 

1110 

316 

75 

17 

7.0 

6 

l.S 

5.0 

830      7V0 

486 

475 

710 

930 

292 

70 

17 

7.0 

7 

2.0 

5.4 

380      1240 

502 

433 

800 

872 

280 

65 

17 

7.0 

e 

2.0 

5.8 

233      930 

526 

426 

800 

755 

280 

65 

17 

7.0 

2.0 

5.4 

475      T.  0 

502 

468 

970 

746 

292 

63 

16 

7.4 

10 

2.4 

5.4 

266      1080 

518 

490 

1110 

755 

292 

59 

12 

7.4 

1 1 

2.8 

5.0 

298     1330 

542 

m 

1070 

654 

264 

54 

11 

7.4 

12 

2.8 

5.0 

357     1150 

608 

827 

582 

252 

52 

12 

7.4 

13 

3.0 

8.4 

274     1620 

635 

498 

670 

528 

247 

50 

11 

7.4 

14 

3.0 

11 

230     4160 

590 

558 

670 

490 

252 

48 

10 

7.8 

15 

3.0 

10 

200      7690 

534 

542 

728 

535 

220 

45 

9.6 

7.8 

16 

2.6 

14 

310      4320 

470 

582 

710 

630 

196 

42 

9.6 

7.4 

17 

2.8 

-5 

482      2210 

44o 

662 

818 

755 

182 

39 

8.8 

7.4 

18 

2.8 

25 

1610      1740 

402 

800 

872 

827 

177 

36 

8.0 

7.8 

19 

3.3 

154 

6050      1530 

430 

872 

1030 

863 

196 

31 

8.8 

8.2 

20 

H.ft 

755 

3810      1630 

1250 

900 

1200 

818 

177 

36 

8.8 

9.0 

21 

.1.. 

364 

6150      1530 

4350 

845 

1260 

755 

164 

32 

8.8 

8.6 

22 

4.  i* 

137 

16300      1610 

3980 

800 

1220 

764 

156 

30 

8.0 

8.2 

23 

4.1 

97 

10700      2230 

2250 

827 

1250 

755 

160 

29 

8.0 

7.4 

24 

4.4 

76 

4220      1500 

1270 

910 

1210 

670 

152 

8.8 

7.0 

25 

4.2 

60 

2410      1490 

990 

990 

1080 

622 

143 

26 

8.0 

6.6 

26 

-3 

1970      1450 

809 

;2C 

990 

582 

135 

24 

8.8 

6.6 

27 

...  L^ 

110 

1490      1170 

686 

737 

818 

535 

135 

23 

8.0 

6.6 

26 

1.2 

139 

1040       940 

630 

662 

740 

461 

132 

22 

7.8 

6.6 

29 

4.4 

122 

833     •  797 

574 

694 

746 

461 

124 

21 

7.8 

6.6 

30 

4.4 

97 

707       698 

791 

764 

498 

114 

20 

7.8 

6.6 

31 

590      C35 



719 

498 



19 

-;.e 

Mgon 

,  . : 

=L.2^       1594 

91- 

'-^  ■ 

0--7 

723 

^^ ; 

-:  .-■ 

11... 

Ac-FI 

xy^ 

4C00 

124200     97990 

52S30 

40400 

5156c 

i3:dc 

2910 

'-99 

Moi>mum 

WoKr  Ygor 

23,500  c 

f.3.  December  21, 

1955 

Totor  R 

unotf 

1955 

-  Calendar  Year 

Ditchorgg 

Of  Record 

23,500  c 

f.s.  December  21, 

1955 

in  Acre 

-  Feel 

1955 

-  56  Woter  Yeor 

n,    s>.    Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative   station   located  L.j  T.ile   above   paakerita. 
Dri^nage  area  Is  l88  square  miles.      Thomea   Creek  Is  a  west-side   tributary  to  the  Sacramento  River  at  Kile   173. 2R 
above  Sacramento.      Period  of  record  January  1921  to  date.      Records   computed  by  U.    S.    Geological  Survey. 


TABLE  32 
DEER  CREEK  NEAR  VINA 


Dote 

Do 

ly  Mean  Floie  in 

Second  - 

Feel.  Woler 

Yeor  October 

1955  To 

September,  1956 

Oct 

Nov 

Dec 

Jon 

Feb. 

March 

April 

Moy 

June 

July 

Aug 

Sept 

1 

64 

■^1; 

124 

802 

090 

TOO 

510 

630 

500 

218 

i  J* 

li2 

2 

82 

85 

138 

700 

560 

640 

480 

630 

476 

215 

137 

112 

3 

82 

85 

126 

615 

520 

620 

460 

645 

464 

205 

137 

112 

4 

82 

87 

UB 

800 

460 

620 

460 

1230 
1080 

452 

205 

135 

112 

5 

84 

97 

199 

990 

450 

600 

476 

436 

205 

135 

110 

6 

84 

g'' 

705 

135 

420 

550 

484 

1160 

412 

199 

135 

110 

7 

84 

89 

307 

2850 

390 

520 

504 

984 

Wi 

192 

132 

112 

8 

82 

85 

213 

2070 

370 

500 

527 

r. 

192 

132 

112 

82 

85 

281 

1230 

350 

480 

545 

373 

186 

129 

115 

10 

89 

85 

202 

1120 

330 

470 

605 

785 

362 

179 

129 

115 

II 

118 

P 

170 

912 

815 

330 

460 

595 

830 

r. 

176 

126 

121 

12 

23 

85 

165 

330 

450 
440 

570 

730 

176 

126 

121 

13 

87 

100 

156 

1210 

330 

545 

670 

332 

176 

126 

121 

P 

102 

136 

3280 

320 

430 

522 

630 

336 

18J 

176 

126 

121 

15 

85 

93 

5300 

300 

420 

492 

610 

393 

126 

121 

16 

P 

104 

143 

3690 

290 

420 

488 

615 

TA 

170 

123 

121 

17 

84 

104 

250 

2170 

296 

440 

496 

^ 

164 

123 

118 

la 

§5 

102 

1500 

1540 

300 

468 

504 

304 

158 

123 

123 

19 

P 

116 

6530 

1300 
1600 

400 

490 

560 

695 

318 

158 

123 

164 

20 

»5 

259 

4170 

1500 

520 

020 

690 

343 

158 

123 

170 

21 

b'j 

-^P 

3970 

1450 

3000 
6500 

530 

680 

700 

307 

155 

121 

135 

22 

■P 

iBo 

9720 
6430 

1600 

540 

700 

705 

286 

152 
149 

121 

126 

23 

P 

163 

1700 

3000 

560 

750 

715 

276 

121 

123 

24 

P 

134 

4040 

1300 

1900 

600 

760 

685 

152 

121 

123 

25 

85 

122 

2200 

2000 

1400 

620 

740 

660 

155 

118 

121 

21 

91 

U6 

4670 
3080 

2100 

1100 

650 

775 

630 

248 

1^2 

149 

118 

121 

2T 

91- 

UC 

1400 

^ 

570 

730 

610 

238 

118 

121 

2S 

87 

116 

1740 

1000 

550 

675 

570 

231 

146 

121 

118 

29 

P 

114 

1200 

850 

800 

550 

645 

550 

225 

1*3 

118 

118 

30 

31 

Meon 

117 

130 

7:.o 

— 

■^60 

635 

550 

2^5 

143 

H?i 

118 

Ac  ■  f  1 

Moiimum 

1 

*Ot»f   T«Of 

t  ■■!■  .■!■,   i'l'.' 

Total  Rl 

nolf 

Diichorge 

Of  R»coftf 

t...r  10,  1937 

in  Acre 

-  Feet 

1955- 

56  Woler  Yeor 

435400 

U.    o.    Gi'oiuglcaj    Jiurvnj    (iiiJ    ix:piirt.[rn--ia   of   Water   Resources   coop<7r«tlvc    station    located    ,  .y  mlieo   northeast   of    Vina   and 
O.b  mile   above  a  diversion  dain,      Dralnoee  area   la   200  square  mllos.      Period  of  record  October  1911   to  December  1915; 
Harch   1920  to  December   i93';    January   1939  to  date.      Records  computed  by  U.   S.    Geological   Survey. 
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TABLE   33 
DEER  CREEK  AT  HIGHWAY  99E 


Dote 

Do 

ly  Meon  Flow 

in  Second 

Feel   Woter 

Year  October 

1955  To 

September.  1956 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Jon. 

Feb. 

Morch 

April 

Mo, 

June 

July 

Aug 

Sept 

1 

2.0 

18 

.99 

»70Q 

.569 

465t 

4429 

4465 

4312 

490 

415 

45.1 

2 

3.4 

18 

*110 

.500 

4505 

4658 

4393 

4485 

4284 

490 

415 

45.1 

3 

3.6 

13 

*101 

.550 

4485 

4658 

4393 

4485 

4256 

490 

415 

45.1 

4 

2.0 

12 

(.95 

.740 

*465 

4589 

.350 

4896 

4256 

490 

415 

45.1 

5 

2.0 

45 

»160 

*900 

4447 

4545 

43  60 

4835 

4255 

444 

415 

45.1 

6 

1.5 

46 

*570 

«760 

4411 

4505 

.360 

4866 

4244 

434 

415 

45.1 

7 

1.7 

39 

«302 

.2500 

4393 

4465 

4376 

4783 

4244 

434 

46.7 

45.1 

8 

1.8 

38 

*171 

41900 

4376 

4455 

4393 

4731 

4?44 

434 

44.5 

45.1 

9 

2.3 

40 

.225 

.1100 

4350 

4465 

.411 

4658 

.232 

434 

44.5 

45.1 

10 

5.1 

41 

4162 

.1000 

4327 

4465 

4429 

4633 

4232 

434 

44.5 

45.1 

1  1 

36 

43 

»136 

4f96 

.327 

4447 

4447 

4533 

4208 

434 

44.5 

42.0 

12 

20 

52 

.132 

4731 

.327 

4429 

4447 

4589 

4208 

434 

44.5 

41.6 

13 

15 

56 

.125 

41050 

.298 

4429 

4429 

4525 

4196 

434 

42.3 

1.2 

14 

13 

70 

.120 

43190 

4284 

4411 

4429 

4505 

4196 

434 

45.2 

2.3 

15 

13 

«74 

.110 

45890 

4298 

4411 

4429 

4505 

4196 

434 

45.2 

6.2 

16 

20 

483 

.120 

44530 

4298 

4411 

.411 

4505 

4184 

434 

45.2 

8.2 

17 

19 

«83 

.200 

42080 

4298 

4411 

4393 

4505 

4164 

434 

45.2 

6.2 

16 

18 

*82 

.1200 

41550 

.312 

4411 

4393 

4505 

4184 

423 

45.2 

9.7 

19 

27 

*83 

.5230 

41250 

4465 

4447 

4429 

«485 

4164 

*15 

45.2 

18 

20 

32 

»207 

.3240 

41360 

.2030 

4485 

4429 

4485 

4173 

415 

45.2 

28 

21 

27 

S300 

.3150 

41210 

43190 

44s  5 

4429 

4485 

4173 

415 

45.2 

18 

22 

20 

*144 

*7780 

.1590 

45350 

4485 

»485 

4485 

4173 

415 

45.2 

9.7 

23 

19 

*131 

*6750 

41550 

42f30 

4485 

4525 

4465 

.164 

*15 

45.2 

6.0 

24 

16 

*107 

*3230 

41210 

.1590 

4505 

4545 

4465 

.144 

415 

48.2 

4.5 

25 

12 

«98 

.1760 

41350 

.1290 

4525 

4567 

4465 

4144 

415 

45.1 

1.2 

26 

15 

*93 

«3740 

.1840 

41020 

4525 

4567 

4447 

4144 

415 

45.1 

0.5 

27 

30 

*93 

.2470 

.1180 

4835 

4505 

4567 

4411 

4135 

415 

*5.1 

0.2 

26 

20 

•93 

.1390 

4926 

4757 

4465 

.567 

4376 

4135 

415 

45.1 

3.8 

29 

19 

*91 

*970 

4783 

4706 

4429 

4525 

43  60 

4135 

415 

45.1 

6.0 

30 

19 

*90 

.750 

4706 

4429 

4485 

4327 

4135 

415 

45.1 

5.3 

31 

19 

«658 

4633 

.429 



4327 



415 

45.1 

Maon 

14.7 

SO 

1460 

1493 

••:•'' 

486 

447 

539 

198 

33.2 

7.0 

6.5 

Ac- Ft 

901 

4766 

89760 

91970 

53280 

29860 

26560 

33150 

11810 

2043 

431 

364 

Moitmum 

Woter  Veor 

1  Tolol  R 

jnoff 

1955- 

Colendor  Yoor 

1  c.30rio 

Discharge 

Of  Record 

I  ,n  Acre 

-  Feet 

1955 

56  Woter  Year 

344800 

Department    of    Water  Resources    and   U.    3.    Bureau  of   Reclamation    cooperative    station.      It    was    located   at    U.    S.    Highway 
99E  bridge,    washed  out  by  high  water  on  December  22,    1955.*    and   reinstalled  300  feet  below  U.    S.   Highway  99E  bridge 
on  July   18,    1956.      Flow  from  January  11   to   June   30,    1956,    estimated  from  twice  dally  staff  gage   readings.      Deer  Creek 
Is  an  east-side   tributary  to   the  Sacramento   River  at   Mile   168.5L  above  Sacramento.      Period  of  record   19^18  to  date. 
Records   computed  by  Department  of  Water  Resources. 
*     Estimated 


TABLE   3^ 
SACRAMENTO  RIVER   AT  VINA  BRIDGE 


Date 

Daily 

Meon  Flow  in  Second  - 

Feet.  Water 

Year  Octob 

er,  1955  To 

Seplainbor,  1956 

Oct 

Nov 

Dec. 

Jon 

Feb 

Morcti 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

5700 

5660 

5410 

60600 

•38000 

♦44800 

•10400 

9070 

13000 

9740 

10200 

8910 

5770 

5680 

5540 

57900 

•33000 

•40900 

•9440 

9150 

12700 

9710 

9550 

8670 

3 

5770 

5680 

5110 

61000 

•28000 

•33800 

9020 

9310 

12600 

9630 

9500 

8650 

5790 

5770 

5010 

57100 

•23000 

•28000 

13° 

11300 

12600 

9680 

9500 

8540 

5 

5810 

5850 

5250 

57700 

♦18000 

•23800 

8830 

15000 

12300 

9550 

9500 

8510 

5770 

5850 

30200 

46700 

♦17700 
♦15800 

•19800 

8910 

18700 

12100 

9500 

9440 

ilfS 

7 

5900 

5830 

18700 

52700 

•17600 

8990 

19300 

11700 

9710 

8540 

5960 

5900 

8990 

75400 

♦14900 

♦16900 

9100 

22000 

11100 

9g5° 

9440 

8540 

9 

5980 

5920 

13200 

53100 

♦14700 

♦16400 

9120 

21800 

11000 

9880 

9390 

§F° 

10 

5980 

5850 

10700 

67000 

♦14400 

♦15800 

9280 

20400 

11100 

9820 

9420 

8620 

1  1 

6180 

5830 

7650 

70600 

♦14300 

♦15300 
♦14700 

9470 

23800 

10500 

10300 
10800 

9390 

8620 

12 

6150 

5810 

6760 

59800 

•14200 

10700 

22100 

10100 

9360 

13 

5790 

6000 

6440 

60400 

♦13900 

•14100 

10400 

20000 

9970 

10800 

9420 

8620 

5600 

6220 

6020 

96500 

♦13700 

14100 

9970 

18400 

9940 

10900 

9390 

8650 

15 

5580 

6240 

5810 

130000 

♦13600 

13900 

9660 

18000 

10300 

10800 

9360 

8670 

16 

5540 

6330 

5830 

108000 

♦13400 

13500 

9580 

17700 

9990 

10800 

9360 

8670 

17 

5540 

6000 

9850 

77800 

•12000 

12600 

9440 

17700 

9710 

10800 

9360 

8670 

16 

5560 

5900 

25700 

76000 

•11500 

12200 

9440 

17900 

9630 

10800 

9360 

8700 

5580 

6110 

84400 

56600 

•11700 

12300 

9550 

18000 

9770 

10700 
10800 

9360 

8780 
8880 

20 

5580 

7900 

97400 

59800 

•35000 

12500 

9550 

19500 

9820 

9360 

21 

5620 

22600 

50100 

64000 

•75000 

12400 

9420 

19900 

9680 

10800 

9310 

8880 

22 

5620 

9800 

110000 

53400 

109000 

12300 

9520 

18400 

9440 

10800 

9310 

8780 

23 

5660 

7260 
8990 

122000 

65400 

93200 

12200 

9630 

18200 

9390 

10700 

9310 

8750 

24 

5700 

82900 

56400 

82600 

12300 

9770 

17300 

9310 

10700 

9280 

8750 

25 

5700 

7260 

61200 

64000 

72100 

12500 

9770 

15500 

9310 

10600 

9260 

8670 

26 

5700 

6460 

68700 

68300 

62000 

12600 

9800 

15200 

9260 

10600 

9280 

8650 

27 

5750 

6070 

79400 

61600 

67600 

12200 

9660 

13900 

9200 

10600 

9260 

8650 

26 

5640 

5960 

72600 

58000 

59500 

11800 

9120 

12600 

9520 

10600 

9260 

8650 

29 

5640 

5870 

66600 

50500 

47700 

11600 

8830 

12300 

9850 

10600 

9200 

8650 

30 

5680 

5700 

63100 

47000 

11400 

8570 

12200 

9800 

10600 

9070 

8620 

31 

5660 

61000 

43000 



11300 



13200 



10500 

9040 

Meon 

5(39 

6877 

38760 

65040 

35840 

16950 

9459 

16700 

10490 

10380 

9378 

8667 

Ac- Ft 

:,5-'900 

409200 

2383000 

3999000 

2062000 

1043000 

562800 

1027000 

624200 

638000 

576600 

515700 

Ma.imum 

Woter  Year 

135,000  c 

f.3.  January  15,  1956 

II  Total  R 

jnott 

1955- 

Colendor  Yeo 

8004000 

Diechorge 

01  Record 

146,000  c 

.r.3.  December  28, 

1951 

II  ,n  Acre 

-  Feel 

1955 

56  Woter  Yeo 

14190000 

Department  of  Water  Resources   and  U.    S,   Bureau  of  Reclamation  cooperative   station   located  at  Mile    itJb.bR  above 
Sacramento.      Period  of  record   19^5  to  date.      Records   computed  by  Department  of  Water  Resources. 
•     Estimated 
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TABLE  35 
3AC[UlME?fr0  RIVER  AT  HAMILTON  CITY 


CWi« 

Ooily   Mtan   Flow 

in   Stcond 

F..1      Weiar 

T«ot   Oclobtr 

1955  To  SODUmbof.  1 

956 

Oct 

N0> 

0«c                    Jon 

F.b 

Morcn 

April 

Uoy 

Juno 

July 

Au, 

Sool 

1 

2 

5050 

5396          52600 

iiii 

7310 

7080 

6650 

3 

^  ■  _  _ 

5050 

5070             56600 

NR 

7210 

7030 

6700 

4 

5120 

i*840          53700 

NR 

7210 

7010 

6730 

5 

-,--' 

5160 

igio          539CC 

!.?. 

716c 

7030 

6730 

e 

-9r:o 

5160 

•27500            15200 

NH 

7rtc 

7030 

6750 

7 

;O90 

5120 

•23900        11900 

NR 

718c 

7030 

6960 

S 

5200 

5160 

10100            71100 

NR 

7120 

1^ 

7060 

9 

53to 

5160 

12000            52200 

NR 

7150 

7080 

10 

-.'■'10 

5020 

11800            58900 

NR 

715c 

7010 

7160 

t  1 

zyi  '- 

4910 

8300            67100 

NR 

763c 

6900 

7210 

12 

5oOO 

4810 

7210            57200 

NR 

8270 

6930 

7260 

13 

5390 

5J«80 

6730            51700 

N 

N 

N 

N 

NR 

8380 

6960 

7320 

14 

5020 

6070 

6370            78700 

0 

0 

0 

0 

NR 

8380 

6960 

7530 

IS 

5000 

6070 

5970              m 

NH 

838C 

6880 

7550 

16 

4910 

6220 

5950                  NR 

NH 

Sue 

6930 

7580 

17 

«890 

5880 

9160                  NR 

n 

R 

H 

R 

NH 

8300 

6880 

7710 

18 

«910 

5780 

•23700                 NR 

E 

E 

E 

E 

NR 

8270 

ills 

77*0 
7850 
7900 

19 

4910 

5780 

•66500                  NR 

C 

C 

C 

C 

7530 

8270 

20 

4980 

6730 

93600                  NR 

0 

0 

0 

0 

-660 

8220 

7010 

21 

5050 

•22000 

53300                  NR 

R 

R 

T. 

j^ 

-5;- 

=  240 

6980 

8080 

22 

5020 

IIUOO 

82100                  NR 

D 

D 

D 

D 

734C 

8240 

7030 

8000 

2J 

5050 

7580 
8730 

107000                  NR 

7210 

8160 

7030 
7060 

7980 

24 

4960 

86000                NH 

7110 

8060 

7950 
7850 

25 

4980 

7790 

60200                NR 

£930 

8030 

7060 

26 

4980 

6650 

62100                NR 

.,-  i  — 

3060 

7060 

7900 
8000 

27 

4980 

6120 

71100                NR 

t-CjG 

Sooo 

7030 

28 

5000 

5900 

68000                NR 

6930 

8000 

7010 

7900 

29 

^gio 

5850 

62000                NR 

7100 

8000 

7010 

7930 

30 

5660 

58600                NR 

7120 

BOOO 

6960 

7900 

31 

-960 

— 

56600                  NR 





-980 

6960 

Haon 

;071 

65k8 

35950 

-Q-^ 

-C19 

»c-fl 

\,>    : 

2211000 

,---.. 

-:-■    : 

-  — . 

Moiimum 

Wottr    Yeof 

Tolol  RonoM 

1955 

-  Colondor 

YOO' 

--:-- 

Ottchorgt 

Of  Rtco'd 

•350.00c 

o.f.3.    February  28, 

19-; 

.n   Acf 

-  Foot 

1955 

-  56   Wolor 

Yoor 

Dea^rtnent  of  Water  Resources  and  U.  S.  Bureau  of  Reciamatlon  cooperative  station  located  at  Mile  1^9. 5L  above 
Sacramento.   Period  of  record  19^5  to  date.   Records  computed  by  Department  of  Water  Resources. 
•  Estimated 


TABLE  36 
BIG  CHICO  CREEK  KEAR  CHICO 


Dalo 

Doiljr    Moon    Flow 

n   Socono 

Fool        Wotor 

Yoo'    OctoBor 

1955    To   Sopton 

^bOr. I 

956 

Oct 

flo> 

Doc                     Jon 

Fob 

Morcf> 

Apnl 

Uor                     J 

uno 

Jul, 

Aug 

Sopi 

1 
2 

23 

23 

24 

54  41fc 

55  368 

2o? 

385 

119 

86 

64 

40 

30 

2t 

3 

23 

21 

212 

379 

111 

96 

59 

30 

26 

4 

23 

25 

10            171 

225 

391 

135 

207 

51 

32 

26 

S 

23 

27 

72                 810 

211 

373 

131 

179 

59 

38 

30 

2c 

6 

23 

27 

529                 706 

200 

328 

127 

191 

57 

38 

30 

26 

7 

23 

26 

212              2160 

186 

288 

123 

188 

% 

39 

30 

26 

8 

23 

26 

121               2210 

171 

267 

121 

172 

30 

27 

'^l 

26 

226               1110 

162 

257 

121 

160 

54 

29 

26 

10 

28 

27 

151                 900 

152 

250 

123 

153 

53 

36 

29 

27 

1  1 

11 

27 

100                 710 

116 

210 

117 

211 

5? 

36 

29 

27 

12 

2, 

27 

7V                571 

110 

226 

IS^ 

185 

^ 

36 

29 

28 

13 

27 

37 

61               713 

131 

211 

162 

36 

28 

27 

12 

56             2060 
19              3110 

130 

207 

137 

113 

U) 

26 

28 

26 

35 

126 

199 

127 

129 

53 

36 

29 

27 

It 

2L 

31 

18              2200 

118 

192 

121 

116 

il 

35 

29 

28 

25 

31 

71               128c 

116 

139 

111 

110                   17 

\l 

29 

28 

la 

27 

31 

839              855 

111 

199 

108 

103 

47 

29 

1* 

27 

12 

1310                 622 

166 

207 

105 

97 

W 

3« 

% 

27 

78 

2830                 622 

1110 

212 

103 

91 

53 

3« 

28 

11 

21 

21 

135 

2300                 550 

2680 

207 

105 

86                18 

31 

28 

li 

"^ 

5010                 578 

5750 

207 

103 

83                  16 
78                  15 

33 

28 

bl 

3700                 570 
1990                 1?1 
1180              566 

3610 

203 

105 

33 

28 

27 

25 

27 

18 
41 

1510 
1010 

201 
201 

ISI 

76                «5 
73                1* 

32 
30 

27 

27 

27 

?7 

28 

75 

38 

2360              875 
1850                 770 

w. 

201 

HI 

70                  11 

32 

27 

27 

27 

Jl 

39 

188 

108 

69                  11 
68                10 

32 

27 

27 

28 

?9 

39 

1110              582 

191 

IS 

161 

103 

30 

27 

28 

30 

29 
29 

% 

738                 161 
5S6               388 

151 

99 

Q1 

67                 40 
60                   v> 

30 
30 

2^ 
28 

% 

SI 

~"~ 

■'■ 

-^ 

if,i, 



.  6 

— 

-tr 

Moor 

1 

Ac-  Fl 

..■.-.- 

c.„..            5<-K.^ 

•^ 

«OlOr     TOOf 

■'.250   c 

f.»  PebniAry  22.    195* 

Total  Runoff 

1955 

-  Colondor    Yoor 

.       -^     ;    - 

OitcrtorflO 

Of    RoCOrd 

8.2t.O  c 

r...   DeccBber  10.    1937 

in   Aero  -  Foot 

1*55 

-  56  Wotor  Voor 

::.^^ 

\>.  z.  0--;  gicTi 

Drainage   area   la 


Survey  and  DepartiMnt  of  Water  Resuui-cco   cooperative  station  located  oli  nliea  ncrtheaat  of  cnico. 
>8.3  aquar*  alias.     Pariod  of  racord  Hay  1930  to  data.      Racorda  coc^iuted  by  U.   S.   Oeologlcal  Survey. 
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TABLE  3T 
BIO  CHICO  CREEK  AT  CHICO 


Do"ly   Mean   Flow 

in    Second 

Feel      woier 

Yeor  Oclober 

,  1955  To  Sepfember.  1956 

Ocl                   Nov                   Dec                   Jon 

Feb. 

March 

April 

May                    June                 July 

Aug  . 

Sept. 

1 

•83 

•34 

♦90 

•39                  *30              21 

50 

1.8 

z 

•69 

♦20 

•83 

♦39                      ^26                 22 

20 

1.1 

3 

•62 

♦12 

•75 

♦44                    ^26               20 

30 

0.7 

4 

♦62 

♦9.1 

•75 

♦108                    ^27               23 

28 

1.5 

5 

♦62 

♦9.1 

•75 

♦90                    '23                13 

35 

0.7 

6 

•56 

♦7.0 

•7o 

•90                 *23              16 

3^ 

0.7 

7 

♦43 

♦9.1 

♦69 

•90                 "19              14 

35 

1.5 

e 

•43 

♦7.0 

♦62 

♦83                  ^20              16 

37 

1.8 

9 

•32 

♦2.2 

♦62 

•83                "20            15 

24 

4.4 

10 

•32 

♦2.2 

♦69 

•76                    *20               16 

20 

1.2 

1  1 

♦31 

•2.2 

•59 

•83                  ^14              18 

24 

0 

12 

♦31 

•2.2 

•76 

•90                  ^14              10 

25 

0.3 

13 

•235 

♦30 

•0.5 

♦76 

•90                  ^14              15 

16 

7.0 

14 

•518 

•30 

•0 

♦76 

•75                 ^14             18 

l-° 

T.5 

15 

•802 

•25 

•0.5 

♦69 

•62                 ^14             16 

8.9 

7.6 

16 

»':•'  0 

•2ri 

•39 

♦62 

♦56                 ^14             15 
♦49                 ^15             12 

kl 

Y  , 

17 

•460 

"20 

•90 

♦62 

3.9 

18 

♦332 

•24 

♦90 

•52 

♦44                   'iS              15 

5.0 

8.9 

19 

•244 

•34 

♦108 

•52 

♦34                 ♦IS               8.9 

5.0 

17 

20 

•244 

♦283 

♦108 

•56 

♦17                 •IS             12 

5.0 

24 

•201 

♦o28 

•99 

•56 

•0                 •IS             13 

5.0 

13 

22 

•201 

♦1210 

♦90 

•56 

♦0                 •IS             11 

9.6 

9.6 

23 

•213 

♦1100 

•90 

•56 

♦0                 ♦15             21 

0.7 

8.9 

24 

•165 

♦588 

•90 

♦56 

•14                 ^15             61 

3.0 

7.6 

25 

•213 

♦446 

•90 

♦56 

•29                 *15             75 

3.0 

6.3 

26 

•311 

•322 

•90 

♦52 

♦25                     12              53 

3.3 

6.3 

27 

•283 

•284 

•90 

♦62 

•25                   12             51 

3-3 

6.3 

•201 

•255 

•99 

♦49 

•25                     9.5         50 

2.2 

7.0 

♦145 

♦194 

♦99 

•49 

♦25                   21              58 

5.6 

6.3 

30 

♦116 

♦99 

♦44 

♦25                      22               55 

0.0 

5.6 

31 

.99 

= 

♦99 



♦25                53 

1.1 

Mean 

210 

51.2 

65.2 

49.5                    16.2            26.4 

15.0 

5.9 

Ac-FI 

12100 

3148 

3878 

JOiiV                    1080            1I..24 

922 

349 

Maiimum 

Woter    Ye  or 

Totol  Runoff 

1955-Calendor  Yeor 

Ditchorgt 

Of  Record 

in  Acre  -  Feet 

1955-  56  Wafer  Year 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  Rose  and  Bldwell  Avenues,  Big  Chlco  Creek  Is  an  east-side 
tributary  to  the  Sacramento  River  at  Mile  141.5L  above  Sacramento.   For  total  flow  of  Big  Chlco  Creek 
near  Mouth  combine  with  flow  of  Lindo  Channel  near  Chlco  (Table  38).   Station  Installed  January  13»  1956. 
Flow  from  January  13  to  June  25  estimated  from  twice  dally  staff  gage  readings. 
*  Estimated 


TABLE  38 
LINDO  CHANNEL  AT  CHICO 


Doily    Meon    Flow 

in    Second  - 

Feet       Water 

Year   October 

1955    To   September.  1956 

Dote 

Oct                      Nov                     Dec                     Jon 

Feb 

March 

April 

Moy                     June                  July 

Aug 

Sepi 

1 

.,.,„_, 

•397 

•56 

♦20                   '1.9 

2 

•192 

•411 

•  50 

♦20                     •1.9 

3 

♦173 

•402 

•56 

♦35                 •O 

4 

♦  161 

•414 

•45 

•56                  •O 

5 

♦168 

•348 

•45 

•51                •o 

6 

•  I  ai... 

•330 

•40 

•56                  •O 

7 

•  lito 

•285 

•40 

•51                  •O 

8 

♦118 

•268 

•40 

•45                  •o 

9 

•105 

•268 

•40 

•40                   •O 

10 

•98 

•259 

•  40 

•40                   •O 

II 

♦454 

•92 

•242 

.45 

•40                   *0 

12 

•3T6 

•92 

•234 

•4^ 

•35               •o                 N 

N 

N 

13 

♦424 

•92 

•225 

•  40 

•35                '0 

14 

•1270 

•92 

•216 

•40 

•35                •o                  ° 

15 

♦2170 

•80 

•208 

•40 

•35                -0 

16 

•i860 

•80 

•200 

•35 

•30                     'O                       F 

P 

F 

17 

•997 

•74 

•192 

♦35 

•26                     •O                       L 

L 

L 

•610 

•74 

•161 

•40 

•26                     '0                       0 

0 

0 

19 

♦464 

•78 

•125 

♦35 

•30                    •O                       W 

W 

W 

20 

♦444 

•508 

•118 

♦35 

•35                .0 

21 

•434 

•1730 
•2380 

•118 

•35 

•62                     •O 

22 

•396 

•118 

♦35 

•62                     •O 

.1,05 

•2190 

•118 

♦35 

•  30                     •o 

24 

•  '-..i^' 

•  1 1  .-JO 

•llfj 

•  -,  ^. 

•l.'i                      *i' 

25 

«.'.  l.t 

*H,i,7 

•ii:.' 

*  VJ 

«;^.,^.;                «, 

26 

♦  556 

♦575 

•105 

.30 

•9.8             "0 

♦  492 

♦396 

•74 

•35 

•9.8              0 

♦397 

♦334 

•68 

•35 

•9.8              0 

♦326 

♦328 

•62 

•35 

•6.8              0 

30 

♦259 

•62 

•30 

•3.8              0 

31 

^228 



•62 

•3.8             

Meon 

441.1 

2ij4 

30.4 

31.4                    i.i.l 

0 

0 

Ac- Ft 

25300 

J2540 

234. 

0 

MoKimum 

iWoter    Yeor 

Totol  Runoff 

1955-  Colendor   Year 

Diichorge 

Of   Record 

in  Acre  -  Feet 

1955-  56  Woter  Year 

Department  of  Water  Reso.irces  station  located  at  Grape  Avenue,  3  miles  west  of  Chlco.   Lindo  Ciunnel  enters  bit:  Chlco  Creek 
below  the  Big  Chlco  Creek  at  Chlco  gaging  station.   For  total  flow  of  Big  Chlco  Creek  near  Mouth  combine  with  flow  of 
Big  Chlco  Creek  at  Chico  (Table  37)«   Station  Installed  January  11,  1956.   Flow  from  January  11  to  June  2t  estimated  from 
twice  dally  staff  gage  readings. 
•  Estimated 
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TABLE  39 

BIO  CHICO  CmiJ<  NEAR  MOUTH 


Doil 

Maon   Flow 

in   Sacond  - 

Foot       WotOf   Voor   Octobor, 

1935   To  Soplombor,l936 

Dot* 

Del 

Nov 

Dec 

Jon. 

Feb 

Morch               April 

Moy                   Juno                July                  Aug 

Sopt 

1 

0 

i!-^ 

-3t0 

2 

0 

'340 

3 

0 

■^•g 

'310 

4 

0 

3.8 

'410 

5 

0 

7.7 

<-700 

e 

0 

447 

«^20 

7 

0 

200 

«1900 

8 

0 

*98 

02000 

9 

0 

•180 

^1000 

10 

0 

♦123 

sf40 

)1 

0 

•82 

5=.-,0 

12 

0 

•62 

*520 

13 

N 

0 

•50 

14 

0 

0 

•44 

15 

0 

•39 

16 

0.8 

•39 

17 

P 

3.4 

•6o 

18 

L 

2.3 

•670 

19 

0 

3.4 

•3450 

20 

w 

11 

•2250 

21 

41 

•1830 

22 

21 

•4050 

23 

19 

•2950 

24 

19 

•1600 

29 

8.4 

•350 

26 

6.4 

•1900 

27 

5.8 

♦1550 

28 

6.4 

•  900 

29 

4.4 

•620 

30 

3.8 

•455 

31 

•387 

^ 





Maon 

•:  .2 

807 

Ac-FI 

;,.-          ■..'■.■■ 

Maximum 

Woter    Yeof 

Total  Runoff 

1955-  Colondor    Yoor 

Oiichorga 

Of   Racofd 

in   Aero  -  Foot 

1955-  56  Wotor    Yoor 

Department  of  Water  Resources  and  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  cooperative  station  located  approximately  I.5  miles 

above  mouth.   Big  Chlco  Creek  Is  an  east-side  tributary  to  the  Sacramento  River  at  Mile  141. 5L  above  Sacramento. 

Station  was  washed  out  by  high  water  In  December  1955.   Flow  from  December  8,  1955»  to  January  12,  1956,  estimated 

from  Big  Chlco  Creek  near  Chlco.   Combine  flow  of  Big  Chlco  Creek  at  Chlco  (Table  37  )  and  Llndo  Channel  near 

Chlco  (Table  38  )  to  obtain  flow  of  Big  Chlco  Creek  near  Mouth  for  remainder  of  year.   Period  of  record  1948 

to  December  1955.   Records  computed  by  Department  of  Water  Resources.   Formerly  published  as  "Chlco  Creek  near  Mouth". 

•  Estimated 

TABLE  40 
STONY  CREEK  AT  BLACK  BUTTE  DAM  SITE 


0010 

Doily    Moon    F 

ow  in   Socond 

Fool .     Wotor 

Yoor    Octobor 

1955    To 

Soptombor,  1956 

Oct 

Nov 

Doc                   Jon. 

Fob 

Morch 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug 

Sopt 

1 

d2& 

5.1 

26             1590 

1120 

IbSO 
1580 

691 

758 

445 

^3?! 

m 

206 

2 

^11 

18 

34                1 380 

1260 

668 

762 
626 

432 

246 

3 

2.5 

36                1240 

1160 

1550 

605 
464 

457 

'^ 

355 

4 

28 

2.5 

30                1420 

752 

1500 

455 

371 

280 

5 

22 

2.5 

30                1770 

664 

1490 

491 

870 

464 

395 

363 

310 

6 

23 

2.5 

260             1640 

622 

1400 

548 

911 

453 

403 
404 

349 

309 

7 

23 

2.5 

238             2870 
118             3460 

ktz 

1320 

593 

939 

420 

331 

340 

S 

22 

2.5 

1290 

621 

rd 

410 

321 

368 

9 

18 

16 

166             2170 

906 

1260 

Ul 

408 

340 

376 

10 

18 

22 

142              2920 

920 

1220 

887 

438 

406 

365 

355 

II 

21 

^i.9 

106              3500 
114              5?40 

920 

1180 

m 

ill 

441 

403 
395 

^1 

290 

12 

20 

912 

1150 

t4 

256 

13 

17 

5.8 

102              2480 

864 

1130 

754 

]U 

447 

396 

^^5 

240 

14 

11 

5.1 

86              6330 

542 

1110 

722 

430 

393 

212 

15 

7.7 

2.5 

78              8110 

536 

1040 

731 

734 

450 

373 

330 

202 

le 

8.7 

2.5 

72              5730 
118            4290 

440 

1000 

715 

X 

418 

368 

321 

224 

17 

16 

2.5 

§5S 

714 

400 

369 

305 

245 

la 

43 

2.5 

658            3400 
6160            2750 

414 

t§2 

416 

377 

332 

269 

19 

'14 

2.5 

482 

659 

706 

382 

391 

301 

212 

20 

31 

9.7 

2730            2910 

2870 

596 

737 

590 

358 

421 

309 

148 

Zl 

12 

7^ 

2290            2830 

9000 

587 

762 

596 

314 

443 

314 

125 

22 

U 

38 

15600            2550 

13000 
8840 

581 

770 

596 

302 

437 

329 

131 

23 

U 

24 

12000              3150 

570 

li? 

604 

324 

427 

315 

154 

24 

12 

26 

6050          2570 
3520          2660 

5460 

IT, 

603 
594 

374 

411 

361 

228 

23 

14 

20 

3590 

781 

377 

408 

353 

276 

26 

15 

18 

3230          3860 

2880              4230 

2690 

673 

828 

590 

J?? 

406 

334 

318 

7.9 

18 

2170 
1880 

701 

865 

565 

til 

324 

m 

26 

16 

26 

?0B0               3670 
1700              2380 

716 

826 

411 

339 

29 

2.5 

^ 

1730 

721 

784 

4o4 

\l^ 

333 

2.5 

28 

1530              2000 

726 

768 

460 

312 

31 

.'.  ^■ 



1420                1740 



714 

453 



372 

303 

Moon 

■  1  . 1' 

in.t. 

205?               5041 

.^-'71 

■.00', 

7 1 2 

699 

J409 

309 

339 

262 

Ac-FI 

1  Q  1  . 

f  'J 

1.'. ;'■■;;...■ 

1     '.OC.l:, 

^■•IIC 

.■',■■-',, 

.■0!<4^ 

I'.'.Hl 

Moilmutn 

Wotor    Yoor 

19,300  c 

r.a.    December   LV, 

195? 

Totol  Ri 

noff 

1955 

Coltndor 

Yoor 

250600 

DIochorgo 

Of    Rocord 

19.300  c 

f.o.   December  22, 

1955 

in   Aero 

-  Fool 

1955 

56  Wol* 

Yoor 

679100 

Dcpartmenl  of   Uat«r  Reoources,  U.  3.  Bumau  oT  Reclamation^  and  U.  S.  Geological  Survey  cooperative  station  located 
below  the  proposed  Black  Butte  Dam  Site,  and  8.7  mllca  northwest  of  Orland.   Drainage  area  is  7^1  square  miles. 
Plows  listed  include  Tlow  of  South  Diversion  Canal  which  diverts  120  Teet  above  station.   Period  of  record 
February  19't6  to  date.  Recorda  cOBQ>utod  by  U.  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  41 
STONY  CREEK  NEAR  HAMILTON  CITY 


Doily  Moon  Flow  in  Second 

Feet.  Woter 

Yeor  October 

,  1955  To  Septem 

ber,l956 

Dolt 

Oct 

^4ov 

Dec.       Jon.       Feb. 

March 

April 

Moy       Jl 

ne 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0      18H0      1450 

2280 

482 

506 

38 

0 

0.1 

2 

0      1640      1600 

2080 

437 

506 

39 

1.5 

0 

3 

0      1220      1500 

i960 

375 

494 

?5 

4.7 

0 

0      1300      1010 

1900 

216 

579 

47 

5.3 

0 

5 

0      2260       880 

1800 

146 

694 

49 

9.7 

0 

6 

0      2050       804 

1640 

164 

804 

57 

4.5 

1.8 

7 

0     2510     786 

1490 

212 

930 

39 

4.3 

0.6 

e 

0      4100       930 

1390 

272 

900 

30 

2.0 

0 

9 

0      2980      1040 

1320 

308 

831 

21 

1.9 

0 

10 

0      3030      1040 

1270 

329 

831 

12 

0.8 

0 

1 1 

0      3900      1000 

1200 

437 

795 

9.2 

0.2 

0 

12 

0     3310     990 

1130 

786 

718 

6.3 

0.6 

0 

13 

N 

N 

0     2990     960 

1070 

759 

642 

5.3 

0.8 

0 

N 

14 

0 

0 

0     5500      686 

1040 

726 

565 

7.9 

6.3 

0 

0 

15 

0      6620       642 

970 

718 

420 

16 

6.0 

0 

16 

0     7940      694 

890 

686 

324 

20 

13 

0 

17 

F 

P 

0      5510       600 

795 

702 

264 

20 

6.0 

0 

F 

L 

L 

0      4260       565 

710 

702 

226 

31 

2.0 

0 

L 

0 

0 

4130      3530       607 

488 

635 

202 

26 

0.8 

0 

0 

20 

W 

W 

5800      3390      i960 

405 

593 

180 

46 

0 

0 

¥ 

21 

17 '10     3490     9760 

342 

558 

188 

33 

0 

0 

22 

13800     2980    16800 

329 

500 

177 

24 

0 

0 

23 

15900     3460    13600 

476 

177 

19 

0 

0 

24 

9250     3080     8260 

280 

454 

205 

8.3 

0 

0 

25 

5050     3070     5350 

312 

459 

205 

5.0 

0 

0 

4280      4180      4110 

390 

558 

174 

4.0 

0 

0 

4090      4940      3370 

448 

670 

158 

2.5 

0 

0 

2970     4550     2870 

488 

649 

116 

1.3 

3.6 

0 

2220      3350      2580 

537 

600 

86 

0.4 

7.1 

0 

1740      2720 

544 

551 

58 

0 

9.2 

0 

31 



1540       2240       ^^ 

512 



49 

— 

2.6 

0 

Mean 

0 

0 

2339      3546      2981 

978 

505 

419 

21.7 

3.0 

0.1 

0 

Ae-FI 

0 

0 

143800    218100    171500 

60110 

30070 

25790      12 

90 

184 

5 

0 

MoiEiinum 

Woter  Y»Of 

22,100  c 

f.a.  December  22,  1955 

Totol  Runoff 

1955-  Co 

endor  Yeor 

163700 
650800 

Diichorga 

Of  Racord 

37,500  c 

f.3.  March  1,  1941 

in  Acre  -  Feet 

1955-  56 

Woter  Yeor 

U.  S.  Geological  Survey  and  U.  S.  Corps  of  Engineers  cooperative  station  located  b  miles  above  mouth  and  above  the  Glenn- 
Coluaa  Irrigation  District  canal  crossing.   The  flow  to  the  Sacramento  River  la  cut  off  during  Irrigation  season  by  an 
earth  fill  installed  by  Glenn-Colusa  Irrigation  District  to  transport  water  from  their  main  canal  across  Stony  Creek. 
Water  diverted  from  Stony  Creek  by  G.C.I.D.  In  acre-feet  amounted  to:   March  7350j  April  30070,  May  25790,  June  1290, 
Jxily  l84,  and  August  5.   Drainage  area  la  764  square  miles.   Stony  Creek  is  a  west-side  tributary  to  Sacramento  River 
at  Mile  138. OR  above  Sacramento.   Period  of  record  January  1941  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 


TABLE  42 
SACRAMENTO  RIVER  AT  ORD  PERRY 


Dote 

Dolly 

lyteon  Flow 

in  Second  - 

Feet.  Woter 

Yeor  October 

1955  To 

September,  1956 

Oct. 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Morch 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

5130 

5180 

5960 

55300 
51400 

37100 

43500 

11000 

7800 

11500 

7700 
7620 

8070 

7030 

2 

5070 
5040 

5200 

6000 

33000 

40800 

9980 

8000 

11100 

7410 

5810 

3 

5200 

5760 

54300 

29800 

36000 

9390 

8180 

11000 

7530 

7240 

6790 

5040 

5250 

5490 

52300 

26400 

30800 

8940 

9130 

11000 

7470 

7220 

6830 

5 

5020 

5310 

5470 

53000 

23300 

27200 

8690 

12400 

10800 

7430 

7220 

6850 

6 

5040 

5350 

21800 

46000 

20700 

22600 

8640 

I89OO 

10500 

7360 

7220 

6870 

7 

5040 

5330 

30400 

42500 

19500 

21300 

8640 

17500 

10400 

7380 

7200 

7050 

a 

5220 

5370 

11900 

72600 

17800 

19500 

8640 

19100 

9700 

7680 

7180 

7200 

9 

5200 

5410 

12000 

58400 

17300 

18300 

8670 

20000 

9540 

7700 

7130 

7280 

10 

5290 

5290 

13800 

56100 

16800 

17600 

8710 

18800 

9370 

7680 

7070 

7320 

M 

5490 

5240 

9410 

69700 

16400 

17200 

8870 

19800 

9130 

7780 

7030 

7380 

12 

5530 

5200 

7890 

59700 
54100 

16000 

16700 

9900 

20800 

8420 

8470 

7050 

7450 

13 

5530 

5330 

7240 

15800 

16500 

10600 

18500 

8220 

8620 

7050 

7550 

14 

5140 

6300 

6760 

76000 

15400 

16200 

9980 

16800 

8110 

8670 

7030 

7680 

15 

5050 

6340 

6410 

125000 

14900 

15900 

9700 

16200 

8380 

8690 

6950 

7800 

16 

5000 

6390 

6200 

144000 

14500 

15600 

9440 

15800 

8240 

8640 

6950 

7800 

17 

4940 

6340 

8220 

91800 

14000 

14900 

9110 

15600 

8020 

8530 

6910 

7910 
8070 

18 

5000 

6160 

21500 

78000 

12800 

14200 

9080 

15500 

7800 

8440 

6930 

19 

5020 

6200 

62500 

62500 

12500 

13900 

8940 

15600 

7830 

8420 

6930 

8110 

20 

5110 

6690 

103000 

54100 

17300 

I38OO 

8870 

16300 

8000 

8380 

6950 

8240 

21 

5130 

18500 

73400 

64000 

47200 

13700 

8360 

17100 

7910 

8400 

6930 

8310 

22 

5130 

14800 

81200 

52700 

89500 

13600 

8420 

16700 

7620 

8420 

6910 

8240 

23 

5130 

8480 

136000 

60200 

111000 

13400 

8310 

15900 

7510 

8400 

6930 

8200 

24 

5130 

9030 

111000 

57500 

91000 

13200 

8440 

15700 

7410 

8270 

6910 

8180 

25 

5140 

8560 

75300 

57400 

77400 

13100 

8510 

14200 

7320 

8240 

6970 

8160 

26 

5140 

7240 

66300 

70300 

61900 

13100 

8640 

13700 

7220 

8240 

7030 

8020 

27 

5090 

6690 

84200 

68300 

62900 

12900 

8850 

13000 

7110 

8240 

6990 

8110 

28 

5140 

6470 

76700 

59300 

60600 

12500 

8400 

11500 

7130 

8270 

7010 

8020 

29 

5140 

6340 

68100 

51700 

47500 

12200 

8070 

11000 

7660 

8220 

7050 

8o4o 

30 

5130 

6240 

63000 

45700 

11800 

7740 

10800 

7680 

8220 

7030 

8040 

31 

5130 



60000 

41900 



11700 

^— 

11200 



8160 

6990 

Meon 

5140 

6848 

40420 

64060 

35870 

18510 

8984 

14890 

8721 

8105 

7080 

7645 

Ac-Ft 

316000 

407500 

2485000 

3939000 

2063000 

1138000 

534600 

915400 

518900 

498400 

435400 

454900 

Moiimum 

Woter  Yeor 

174,000  c 

f.s.  January  16,  1956 
f.a.  February  28,  1940 

Totol  R 

jnoff 

1955 

Colendor  Yeor 

7526000 

Diechorge 

Of  Record 

370,000  c 

in  Acre 

-  Feet 

1955 

-  56  Woter  Yeor 

13710000 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  Mile  I3O.8R  above  Sacramento.   Records  of  flow  In  excess  of 
40,000  second-feet  were  computed  by  extending  the  rating  curve  because  of  inability  to  measure  flow  above 
this  figure.   Period  of  record  1948  to  date. 
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TABLE 

43 

SACRAMENTO  MVER 

AT  BUTTE 

CITY 

Oott 

Doily 

Mcofl  Flo«  ir 

Socond  - 

Fool       Wolor 

»oor  OcloUor.  1955   To 

Soptimbor,  1 

956 

Ocl 

No« 

Dtc 

Jon. 

Fob 

Morch 

April 

Ho, 

Juf>« 

Jul, 

Aug 

Sopi 

1 

mc 

!>050 

5^36 

5t500 

40400 

4C7C0 

IICCC 

72^0 

-  "R' 

2 

5130 

5090 

55500 

35500 

43500 

10200 

11000 

7060 

7090 

6540 

3 

5110 

5070 

5370 

55500 

314O0 

38900 

9450 

7420 

10700 

7020 

6780 

6470 

4 

5090 

5070 

5010 

55600 

27500 

32900 

8910 

8190 

10700 

6900 

6760 

6540 

5 

5050 

5170 

4990 

24200 

27900 

8780 

11200 

10600 

6870 

6780 

6540 

6 

5050 

5210 

13700 

52100 

21600 

23700 

8690 

14500 

10300 

6800 

6800 

6560 

7 

5030 

5170 

31100 

45400 

20600 

21400 

8610 

17300 

10100 

6780 

6800 

6580 

51TO 

5190 

13000 

59300 

18900 

20000 

8540 

18400 

9510 

7020 

6800 

6800 

9 

5230 

5210 

10700 
13800 

68700 

18200 

18600 

8430 

19800 

9200 

i960 

7040 

6800 

6900 

10 

5270 

5170 

56500 

17500 

17700 

8390 

19000 

7060 

6730 

6900 

II 

5*30 

5010 

9720 

70000 

17000 

17200 

8470 

188OO 

8770 

7060 

6670 

7020 

12 

5550 

«990 

7980 

66300 

16500 

16800 

9270 

20800 

8400 

7740 

6670 

7040 

13 

5570 

5170 

57700 
68500 

16200 

16300 

10300 

18800 

8000 

8000 

6710 

7140 

14 

5190 

6010 

5800 

15800 

16000 

9780 

17100 

7800 

8020 

6690 

7260 

15 

5050 

6030 

6430 

115000 

15400 

15800 

9520 

16200 

7700 

8140 

6620 

7450 

16 

5030 

6070 

6200 

145000 

14900 

15500 

9220 

15700 

7800 

8100 

6670 

75^ 

17 

i)970 

eiw 

7380 

116000 

14600 

14900 

8910 

15500 

7600 

8020 

6600 

18 

1(970 

5820 

16500 

86300 

13400 

14000 

8780 

15300 

7400 

7950 

6620 

7690 

19 

1990 

5780 

45600 

73900 

12900 

13600 

8690 

15300 

7330 

7950 

6710 

7740 
7860 

20 

5010 

6160 

87200 

56900 

15400 

13500 

8520 

15700 

7400 

7880 

6760 

21 

5050 

12100 

84900 

62200 

36900 

13400 

8030 

16700 

7400 

7860 

6760 

8000 

22 

5090 

16300 

66200 

57700 

69900 

13200 

8030 

16400 

7230 

7880 

6690 

7980 

5090 

8510 

122000 

57500 

115000 

13100 

7840 

15500 
15400 

7040 

7900 

eLo 

7900 

24 

5050 

8140 

130000 

61200 

103000 

12800 

7790 

6970 

7760 

7900 
7880 

25 

5090 

81(50 

89600 

56700 

84100 

12700 

7810 

14200 

6850 

7740 

6820 

26 

SO" ' 

-000 

64100 

69500 

67700 

12700 

7900 
8170 

13400 

gig 

7710 
7640 

6850 

7ii8 

27 

501C 

6390 

79800 

72700 

bl300 

12600 

13000 

6800 

28 

5030 

6050 

79700 

63000 

61700 

12200 

7810 

11600 

6540 

7660 

6820 

7830 

29 

5070 

69200 

56300 

53800 

12000 

7400 

10900 

6970 

7760 

6820 

7810 

30 

5010 

5800 

61000 

49700 

11600 

7110 

10700 

7060 

7690 

6780 

7810 

31 

^,C3C 



57700 

45500 

=:^ 

11500 



10700 

— 

7660 

6670 

M«on 

5117 

tu^a 

39160 

66670 

36600 

I88OO 

8678 

14450 

8329 

Tj-iO 

6783 

7318 

4C-FI 

::  1 4600 

383300 

2408000 

4100000 

5105000 

1 1 56000 

516400 

868300 

495600 

-^3600 

-"■-- 

-::-;: 

Moiimum 

Woltr    Ytoi- 

149,000  c 

r.B.    January   16,    1956 

H    Tolol  Ru 

nofi 

ISflS 

-  ColondOf    to  or 

723100c 
13680000 

Dischorgt 

Of  R«cord 

170,000  c 

r.e.    February  7,    1942 

II    .n   AC. 

-  F„l 

1955 

-  56   wolor    Too 

Station  Is  maintained  Jointly  by  Department  of  Water  Resources  and  U.  S.  Geological  Survey.   It  Is  located  at 
Butte  City  bridge.  Mile  115. 8l  above  Sacramento.   Period  of  record  April  1921  to  October  1939  (low-water  periods 
only);  June  19^0  to  date.   Records  computed  by  U.  S,  Geological  Survey. 


TABLE  4A 

nomjroH  weir  prom  sacrakotto  river  to  butte  basin 


Ooto 

Oaii,   Moon   Flow 

n    S.cond 

F.oi      Wolor 

Y.or    OcfOb.r 

1955    To  S.pt.mbor,  1956 

Oct 

Nov 

Doc.                  Jon 

Fob 

MorcK 

April 

Mo,                     Juno                  Jul, 

Aug 

S.pl 

1 

2 
3 

4 
5 

0                   ,-5G 

0             soo 

0                600 

0                350 

G 
0 
0 
0 

6 

7 
8 
9 
10 

C                     300 
0                       0 

0           850 

0              3940 

0          1030 

0 
0 
0 
0 
0 

II 
12 
13 
14 
IS 

N 

0 

N 

0 

0               2660 
0               3300 
0               1400 

0          i960 
0         13300 

0 
0 
0 
0 

0 

N 

0 

N 

0 

N                     N                     K 
0                     0                     0 

N 
0 

N 
0 

l( 
17 
18 
19 
20 

P 

I 
0 

w 

? 
L 

0 

w 

0            24600 
0            19200 
0              8200 
0              5260 
3060              1250 

0 
0 
0 
0 
0 

F 

L 
0 
W 

F 
L 
0 
W 

F                       P                       F 
L                       L                       L 
0                     0                     0 
WWW 

F 
L 
0 

w 

F 
L 
0 
w 

II 
22 
29 
24 
IS 

9550              1450 

2200               1600 

13500                 800 

21200               1850 

11900                 950 

0 
1640 

14500 
13600 
7800 

26 

27 
28 
29 

30 
31 

3180            2790 
4520            4300 
6250              2600 
3950              1220 
2050                   56 
1250                       0 

3780 
1750 

M.on 

1 

Ac-Fl 

'■ 

u 

iciiyuo         jljyoo 

y.'V'o 

. 

c 

Moiimum 
DiflChorgo 

*oto<    T.or    . 
Ot   Rocotd 

'i.lOO    C 

r.e.    January  16,    1956 

Tolol  Rui^ofl 
in  Aero  -  Foot 

1955- Colondor    toOf 
ltS9-  96  Wolor    Toor 

lt-'390c 

D^iartsent  of  Water  Roeourcss  and  U.    3.    Corps  of  Eliglneara  cooperative  etatlon   located  on  Sacramento   River  at 
Kile   103. 6L  abova  Sacraaonto.      Elevation  of  creet  la  76.75  U.S.B.D.   datum;    length  of  creet   is  5OO  feet. 
Period  of  record  19^  to  date.     Records  computed  by  Depvtaent  of  Water  Resources. 
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TABLE  45 
SACRAMENTO  RIVER  OPPOSITE  MOULTON  WEIR 


Dcti 

Ooi 

y  Mean  Flow  in   Second-  Feet      Water 

Tear  Octobe 

.  1955  To  September,  1956 

Oct.                 Nov                   D«c. 

Jon,                 Feb.                 March 

April 

Moy                  June                July 

Aug. 

Sept. 

1 

5lt40 

5S400 

11400 

7600             10700               6850 

7160 

6490 

2 

5440 

54bOO 

10600 

7790             10400               6810 

6880 

6370 

3 

5390 

50100 
42600 

9840 

7870             10200               6790 

8250         10100          6720 

6580 

6330 
6420 

5380 

9390 

6520 

5 

5340 

37500 

9120 

10200             10000               6720 

6520 

6420 

6 

5350 

29800 

8920 

13000               9730               6650 

6580 

6490 

7 

5300 

24900 

8870 

16300               9520               6590 

6550 

6560 

5360 

22200 

8890 

17600               9110               6760 
20300               8770               6840 

6490 

6730 
6860 

9 

5390 

«20200 

9040 

6490 

10 

5400 

18900 

8910 

19900               8550               6850 

6420 

6910 

1  r 

5480 

18300 

9060 

19000               8430               6860 

6400 

6980 

12 

5560 

17600 

9480 

22500               7900               7270 

6370 

7040 

1] 

5540                                SEE  FOOTNOTE                                              17000 

10500 

20500               7620               7500 

6400 

7100 

14 

5300 

16700 

10200 

18000               7450               7560 

6370 

7240 

15 

5180 

I63OO 

986O 

16500               7470               7600 

6330 

7420 

5120 

16100 

9640 

15900               7530               7590 

6320 

7450 

17 

5060 

15400 

9340 

15500               7330               7560 

6290 

7500 

IS 

5060 

14600 

9190 

15300               7160               7530 

6290 

7650 

5000 

14100 

15300               7100               7470 

6290 

7720 

20 

5010 

14000 

8860 

15600               7090               7450 

6300 

7820 

21 

5040 

13900 

8510 

16800              7130              7420 

6320 

7950 

22 

5040 

13800 

8410 

16900              6970              7450 

6280 

7980 

23 

5040 

13600 

8300 

15800              6810              7480 

6330 

7930 

24 

4990 

13300 

8230 

15500              6760              7380 

6320 

7960 

2S 

4960 

13100 

8220 

14500              6710              7300 

6370 

7930 

26 

4980 

13100 

8350 

13400              6600              7250 

6440 

7820 

27 

■igoo 

13000 

8540 

12900              6500              7250 

6460 

7870 

26 

5010 

12600 

8390 

11500              6460              7220 

6430 

7880 

29 

5040 

12400 

8040 

10700              6730              7220 

6500 

7820 

30 

5060 

11900 

7770 

10400               6840               7220 

6500 

7850 

31 

5090                

in          11700 



10200                 7210 

6430 

Mean 

5204 

21290 

9098 

14570               7989               7173 

b449 

7283 

4C-F1 

320000 

1309000 

541300 

895800           475400           441100 

396600 

433400 

Moximum 

Water    Yeor 

11  Total  Runoff 

1955-  Colendor 

Yeor 

Diicharga 

Ot  Record 

II   in  Acre  -  Feet 

1955-56  Woter 

Year 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  Mile  103.3R  above  Sacramento.   Also  knovm  as  "Sacramento  River  at 
Gordon  Pump".   Dally  flow  records  computed  for  the  Irrigation  season  only  as  part  of  the  Sacramento  River  Trial 
Distribution  program.   Period  of  stage  record  1922  to  date.   Plows  computed  195^  to  date  for  Irrigation  season  only. 
*  Estimated 


TABLE  U6 
COLUSA  WEIR  PROM  SACRAMENTO  RIVER  TO  BUTTE  BASIN 


Dote 

Dally   Meoft   Flow  in 

Second  - 

Feet.    Water 

Year  October 

1955  To  September,  1956 

Oct. 

Nov. 

Dec.                  Jon. 

Feb. 

March 

April 

Moy                   June                July 

Aug 

Sept. 

1 

2 
3 
4 
5 

0          23500 
0         23400 
0         21900 
0         22500 

0             21400 

13300 

8300 

4100 

1000 

0 

18400 

15000 

12000 

7000 

2100 

6 

7 

a 

9 
10 

0             21000 

0         15900 
0         18100 
0         33000 
0         25700 

0 
0 
0 
0 
0 

133 
0 
0 
0 
0 

1  1 
12 
13 
14 
15 

N 
0 

N 
0 

0             28800 

0          33000 

0             27200 

0         26700 
0         45000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

N 
0 

N                       N                       N 
0                       0                       0 

N 

0 

N 
0 

16 
17 
18 
19 
20 

F 
L 
0 
W 

F 
L 
0 
W 

0         60500 
0         60500 
0         49000 

1800             42000 
22000            30400 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

F 
L 
0 
W 

F                       F                       F 
L                       L                       L 
0                       0                       0 
WWW 

F 

L 
0 
W 

F 
L 
0 
W 

21 
22 
23 
24 
25 

40800            28500 
28000            31500 
43500            25700 
57000           31000 
48700           27200 

1700 

21400 
50000 
55200 
47000 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

27 
2S 
29 

30 

31 

33500        33500 

32500             40200 
38000           363P0 
34000            296OO 
28900             21900 
25200             17300 

39000 
30700 
30800 
26700 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Mean 

0 

0 

14000              30720 

11350 

1762 

0 

0                       0                       0 

0 

0 

Ac- Ft 

0 

0 

860600      1889000 

653000 

1084O0 

0 

0                         0                         0 

0 

0 

Moilmum 
DJectiorge 

Woter    Yeor 
Of  Record 

64,000   0. 

'.s.    January   16,    1956 

I  Total  Runoff 

II  in  Acre  -  Feet 

1955-  Colendor  Year 
1955-  56  Woter  Yeor 

860600 
3511000 

Department  of  Water  Resources  and  U.  S.  Corps  of  Engineers  cooperative  station  located  on  Sacramento  River  at 
Mile  92.41,  above  Sacramento.   Elevation  of  crest  Is  61. 80  U.S.E.D.  datum;  length  of  crest  Is  1,650  feet. 
Period  of  record  1940  to  date.   Records  computed  by  Department  of  Water  Resources. 
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TABLE  47 
SACRAMENTO  RIVER  AT  COLUSA 


Mia 

Dot 

ly  Maon  Flow 

n  Sacond - 

Faal   Woiar 

Yaor  Octoba 

.  1955  To 

Saplambat .  1 

95e 

Ocl 

Ne<. 

Dae. 

Jon. 

Fab. 

Morch 

Apiil 

Moy 

Juna 

July 

Aug. 

Sa(H 

1 

5250 

5240 

5830 

35800 

32200 

33800 

1170c 

-  3'  '- 

7180 

2 

5240 

5130 

5590 

35700 

30800 

32900 

11100 

7500 

10300 

6700 

6420 

3 

5200 

5120 

5620 

35300 

29600 

32000 

10200 

7580 

10100 

6700 

6560 

6290 

4 

5200 

5100 

5320 

35500 

28100 

30600 

9750 

7750 

10000 

6640 

6480 

6350 

5 

5190 

5160 

5200 

35300 

25800 

28800 

9420 

9000 

10000 

6600 

6480 

6320 

6 

5180 

5210 

6890 

35200 

22800 

26500 

9180 

12600 

9780 

6540 

6550 

6370 

r 

5170 

5230 

22400 

33800 

21000 

23100 

9100 

16500 

9480 

6480 

6540 

6440 

8 

5190 

5200 

20900 

34500 

19900 

21400 

9050 

17900 

9250 

6630 

6500 

6640 

9 

5280 

5240 

12000 

37200 

18700 

20100 

9080 

19800 

8750 

6740 

t^ 

6730 
6780 

10 

5310 

5220 

13100 

35900 

18000 

19000 

9030 

20100 

8550 

6740 

II 

5430 

5110 

8820 

36400 

17400 

18100 

9090 

19300 

8420 

6740 

6450 

6880 

12 

5570 

5050 

37300 

16900 

17500 

9330 

21000 

8020 

7050 

6460 

6930 

13 

5660 

5060 

7T90 

36200 

16600 

16900 

10300 

20800 

7630 

7390 

6460 

6980 

14 

5590 

5650 

7250 

36000 

16300 

16500 

10400 

19300 

7450 

7480 

6440 

7100 

15 

5350 

5950 

6840 

39400 

15900 

16200 

10100 

17700 

7360 

7570 

6420 

7330 

IE 

5260 

5980 

6500 

42400 

15400 

15800 

9780 

16800 

7520 

7560 

U^ 

7460 

17 

5200 

6110 

6600 

42500 

15000 

m°oi 

9450 

16300 

7350 

7530 

7470 

IS 

5160 

5860 

10300 

40100 

14300 

9240 

15900 

7180 

7490 

6370 

7600 

19 

5160 

5780 

23400 

38600 

13500 

14100 

9160 

15800 

7070 

7450 

6450 

7740 

20 

5180 

5950 

35000 

36500 

14000 

13900 

8910 

15900 

7110 

7400 

6470 

7790 

21 

5220 

8060 

38400 

35800 

22800 

13900 

8620 

I67OO 

7180 

7370 

6500 

7970 
8000 

22 

5250 

16200 

36800 

36400 

34200 

13800 

8340 

17200 

7020 

7390 

6450 

23 

5260 

10800 

39100 

35300 

39800 

13700 

8260 

16600 

6840 

7420 

6510 

7960 

24 

5270 
5280 

7890 

42000 

36200 

41000 

13500 

8110 

16000 

6760 

7300 

6530 

V930 

25 

8520 

40600 

35700 

39400 

13300 

8040 

15300 

6680 

7210 

6540 

7910 

26 

5240 

7400 

37900 

36400 

37900 

13200 

B130 

14200 

6570 

7190 

6560 

7820 

27 

5240 

6680 

37500 

37500 

36300 

13200 

8300 

13300 

6460 

7190 

6560 

7820 

28 

5230 

6310 

38400 

37100 

36300 

12900 

8280 

12200 

6390 

7180 

6530 

7840 

29 

5260 

6080 

37800 

36000 

35600 

12600 

7910 

10800 

6610 

7200 

6560 

7770 

30 

5210 

6000 

36800 

34600 

12300 

7630 

10300 

6780 

7190 

Ul^ 

7810 

31 

5270 



36200 

33400 

— 

11900 

10000 



7190 

Maon 

5275 

6410 

20910 

36580 

25020 

18430 

9166 

14760 

7964 

7x01 

6527 

^2^.^; 

4c-Ft 

32II100 

381400 

1286000 

2249000 

1439000 

1133000 

545400 

907500 

473900 

43c60C 

401300 

^3C3CC 

Uoiifnum 

Wotar  Ytor 

43,200  c.r.s.  January  17,  1956 
49,000  o.f.8.  February  8,  1942 

1  Totol  Ru 

nolf 

1955 

-  Cjlandor  Yao 

r. :  20000 

DiBCharga 

Of  Racord 

1  in  Acra 

-  Faal 

1955 

-  56  Wolar  Tao 

-:  ;:;:'0o 

Station  la  maintained  Jointly  by  Department  of  Water  Reaources  and  U,  S.  Geological  Survey.  It  la  located  at  t.^.e 
Coluaa  bridge.  Mile  89. 4r  above  Sacramento.  Period  of  record  April  1921  to  October  1939  (low-water  perloda  only); 
June  1940  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 


TABLE  Ud 
BUTTE  CREEK  NEAR  CHICO 


Dola 

Doily  Maon  Flo. 

n  Sacond - 

Faal   Wolar 

Yaor  Oclobar 

1955  To 

Saplambar. 

956 

Ocl 

No« 

Dae-       Jon, 

Fab, 

Morcb 

Apfil 

Moy 

Juna 

July 

Aug 

Sapi 

1 

124 

106 

191      1060 

844 
802 

955 

634 

622 

489 

228 

ill 

147 

2 

1?1 
l47 

106 

220       940 
167       830 

910 

604 

634 

472 

147 

3 

103 

762 

865 

582 

700 

462 

224 

159 

147 

4 

m 

103 

159       955 
189      1270 

730 

865 

572 

1100 

456 

220 

159 

139 

S 

106 

700 

823 

577 

962 

425 

215 

159 

143 

6 

III 

112 

856      1150 

670 
640 

750 

566 

970 

405 

215 

159 

135 

7 

106 

425      3000 

700 

582 

837 

395 

211 

155 

135 

a 

124 

106 

295      3140 

628 

694 

594 

750 

390 

211 

147 

151 

9 

147 

109 

430      2030 
330      1880 

599 

670 

616 

718 

i§s 

207 

155 

135 

10 

124 

92 

610 

670 

640 

694 

207 

155 

143 

II 

159 

103 

272      1700 
215      1430 

588 

652 

664 

809 

370 

203 

1?5 

143 

151 

12 

115 

109 

566 

628 

652 

706 

360 

203 

135 

13 

100 

127 

232      1950 
215      4180 

555 

622 

616 

646 

345 

199 

151 

143 

14 

!0G 

143 

544 

628 

604 

616 

345 

199 

151 

147 

15 

12V 

203      6270 

522 

616 

582 

604 

370 

195 

151 

147 

16 

109 

\i^ 

203      3970 

494 
489 

604 

572 

610 

340 

\t^ 

139 

139 

97 

305      2370 

622 

ir. 

616 

320 

155 

139 

100 

127 

1050      1750 

652 

616 

300 

187 

147 

147 

19 

94 

179 

6150      1490 

555 

628 

577 

616 

315 

167 

155 

175 

l.:> 

330 

5310      1500 

1910 

604 

616 

622 

310 

173 

147 

191 

21 

112 

390 

4390      1430 
12000      1460 

gg 

604 

652 

640 

290 

171 

147 

167 

92 

228 

640 

652 

167 

147 

171 

23 
24 

90 

106 

228 
191 

9780      1500 
3860      1270 
2460      1380 

5670 
2580 

664 
682 

694 

700 

646 
622 

f4 

\n 

1?5 
147 

159 
159 

25 

Q? 

175 

2000 

594 

700 

599 

258 

167 

143 

167 

2( 

lU. 

159 

4990      1730 
3190      1460 

1560 

724 

743 

588 

249 

167 

147 

159 

121 

155 

1270 

658 

694 
646 

572 

245 

167 

147 

167 

2« 

109 

159 

2020      1210 

1110 

652 

528 

249 

155 

147 

163 

10(i 

159 

1490      1090 

1010 

652 

6l4 

523 

236 

159 

147 

167 

1.  ' 

1-.^- 

1 210       992 

.52 

159 

135 

159 

1 090       925 

— 





159 

147 

Uaon 

2061      1849 

1393 

tyz 

■-24 

'-'73 

340 

189 

151 

152 

»e-Fl 

126700    113700 

80150 

.■ipriP 

3-100     t 

1390 

20210 

11630 

9260 

9070 

Uoiimum 

*otaf  Taof 

.r.o.  December  22,  1955 

Total  Ru 

noff 

1955 

-  Colandor 

Taof 

290300 

Oiachorga 

.r.o.  December  22.  1955 

.n  Acra 

-  Faal 

1955 

-  56  wola 

Yaof 

507800 

U.  3.  Oeological  Survey  and  Department  of  Water  Reaources  cooperative  etatlon  located  0.7  mile  bolo»  Uttle  Butte  Creek 
and  7.5  Bllea  eaat  of  Chlco.  Dralna<e  area  la  148  square  mllea.  Butte  Cr«ek  enters  Butte  slough  at  Mile  0.6E  above  its 
Junction  with  the  Sacramento  River.   Plows  Into  the  Sacramento  River  are  regulated  by  gates  at  the  mouth  of  Butte  Slough. 
See  notes  on  Butte  Slough  to  Sacramento  River  (Table  49)  and  Butte  Slough  to  Sutter  Bypass  (Table  64).   period  of  record 
November  1930  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Oeological  Survey. 
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TABLE  49 
BUTTE  SLOUOH  TO  SACRAMENTO  RIVER 


Da 

ly  M«on  Flow  in 

Socond  - 

Ftat.  Wolar 

Yoar  Oclobaf 

,  1955  To  Saottmbor.1956 

Oct 

Nov. 

Die. 

Jan. 

Ftb. 

MorcK 

April 

May       Jun*      July 

Aug. 

Sapl. 

144 

0 

488 

0 

0 

0 

473 

565       298        37 

38 

279 

0 

0 

0 

0 

565 

553      389       45 

39 

353 

3 

154 

0 

0 

0 

0 

0 

633 

563      413       48 

48 

346 

107 

0 

0 

0 

0 

0 

638 

540       431        49 

55 

345 

5 

72 

0 

0 

0 

0 

0 

616 

546      417       51 

58 

372 

68 

0 

0 

0 

0 

593 

450      441       67 

66 

390 

67 

0 

0 

0 

0 

0 

553 

0      437       44 

82 

378 

69 

0 

0 

0 

0 

0 

523 

0      427       29 

105 

411 

9 

72 

0 

678 

0 

0 

0 

500 

0     455      51 

111 

460 

10 

77 

0 

323 

0 

0 

0 

509 

0      393       60 

122 

472 

80 

0 

821 

0 

0 

0 

509 

0      320       59 

180 

462 

12 

80 

0 

1110 

0 

0 

0 

523 

0      301       53 

189 

468 

90 

0 

1100 

0 

0 

0 

473 

0     238      47 

181 

432 

14 

95 

724 

1050 

0 

0 

0 

491 

0     125      38 

173 

447 

IS 

100 

364 

958 

0 

0 

0 

523 

0       71       38 

135 

477 

100 

303 

832 

0 

144 

0 

m 

0      83      58 

5^ 

503 

100 

270 

610 

0 

213 

86 

0      137      129 

94 

500 

87 

354 

0 

752 

359 

369 

531 

0      143      138 

^S^ 

464 

80 

468 

0 

364 

495 

431 

514 

0     116     107 

182 

487 

20 

79 

450 

0 

213 

389 

450 

500 

0      163       93 

194 

535 

81 

0 

0 

0 

0 

398 

504 

0      143       65 

226 

540 

80 

0 

0 

0 

0 

37? 
364 

518 

0     152      50 

235 

570 

84 

0 

0 

0 

0 

509 

0        92        65 

230 

576 

86 

422 

0 

0 

0 

384 

473 

0       84       71 

246 

540 
473 

25 

89 

86 

0 

0 

0 

398 

396 

0       89      62 

259 

26 

59 

398 

0 

0 

0 

379 

376 

292       90       51 

244 

393 

0 

369 

0 

0 

0 

379 

491 

292        76        42 

227 

292 

28 

0 

349 

0 

0 

13B 

417 

552 

417       91       36 

211 

164 

0 

339 

0 

0 

0 

441 

567 

500          153           36 

215 

131 

30 

0 

303 

0 

0 

468 

564 

417       79       36 
398     42 

239 

31 

31 

0 

0 

0 

^ 

455 

257 

Mean 

75.9 

171 

257 

42.9 

59.9 

187 

523 

178        228        580 

157 

410 

Ac-FI 

4667 

10190 

15810 

2636 

3447 

11500 

31130 

10970     13580     3564 

9683 

24380 

Moximum 

WoKr  Yaor 

Total  Runoff 

1955-Coltndor  Ttor 

180000 

Ditchorg* 

Of  Ricord 

in  Acr*  -  Fttt 

1955-  56  Walor  Y«ar 

141600 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  outfall  gates  at  Junction  of  Sacramento  River.   Flow,  measured  at  and 
regulated  by  gravity  culverts,  enters  the  Sacramento  River  at  Mile  84. OL  above  Sacramento.   These  flows,  together  with 
the  flow  of  Butte  Slough  to  Sutter  Bypass  (Table  64)  and  Wadaworth  Canal  to  Sutter  Bypass  {Table  65)  are,  during  the 
summer  months,  made  up  almost  entirely  of  return  water  from  lands  Irrigated  by  Feather  River  diversions. 
Period  of  record  1924  to  date. 


TABLE  50 
SACRAMENTO  RIVEB  AT  MERIDIAN 


Data 

Dotty  Moon  Floi*  in  Sfcond - 

Foot.  Wotor 

Yaor  October,  1955  To  Sopttm 

bar,  1956 

Oct. 

Nov. 

Ooc.       Jon.       Ftb. 

Morctt 

April 

Moy      Ju 

no 

July 

Aug  . 

Sopt 

1 

5240 

5080 

6170 

36600 

12300 

8030      10700 

6810 

7220 

6630 

2 

5240 

5120 

5740 

35500 

11700 

8090      10800 

6810 

7080 

6650 

3 

5220 

5140 

5690 

34700 

11000 

8190      10600 

6740 

6630 

6520 

4 

5190 

5140 

5430 

33100 

10500 

8390      10500 

6650 

6510 

6570 

5 

5200 

5180 

5280 

31200 

10100 

9450      10400 

6640 

6490 

6570 

6 

5180 

5250 

6160 

28700 

9830 

12000       10200 

6620 

6570 

6620 

7 

5180 

5280 

20300 

24600 

9650 

14600 
16200 

9950 

6560 

6570 

6670 

8 

5210 

5230 

22900 

22200 

9590 

9720 

6620 

6560 

6860 

9 

5320 

5260 

14400 

20300 

9610 

17700 

9260 

6760 

6560 

7050 

10 

51,20 

5260 

13600 

19200 

9590 

18500 

9000 

6750 

6520 

7070 

II 

5510 

5130 

12900 

18500 

9650 

18100 

8800 

6760 

6510 

7260 

12 

5650 

5060 

10500 

17800 

9880 

19000       < 

8480 

6980 

6520 

7350 

13 

5740 

5120 

9150 

17200 

10700 

19500 

8100 

7370 

6520 

7380 

14 

5580 

5820 

16800 

11000 

18200       •7760 

7500 

6520 

7490 

15 

5340 

6330 

7870 

16500 

10700 

16600       ^7480 

7600 

6520 

7720 

16 

5230 

6380 

7420 

16200 

10400 

15900 

7620 

7600 

6520 

7890 

17 

5170 

6460 

7230 

15800 

10100 

15300 

VtSO 

7570 

6510 

7880 

18 

5100 

6300 

10100 

15100 

9850 

14900 

7360 

7530 

6500 

7960 

19 

5110 

6180 

21800 

14600 

9730 

14700 

7230 

7470 

6490 

8100 

20 

5120 

6330 

36500 

lUOO 

9500 

14600 

7240 

7440 

6500 

8190 

21 

5190 

7550 

40700 

14300 

9230 

15300 

7290 

7380 

6570 

8320 

22 

5210 

15300 

39800 

U200 

8940 

15900 

7180 

7420 

6560 

8390 

23 

5230 

12800 

41800 

14000 

8860 

15800 

6970 

7460 

6630 

8390 

24 

5220 

9140 

45100 

13900 

8860 

15300 

686U 

7360 

6650 

8350 

25 

5220 

9110 

44200 

13700 

8560 

15000 

679U 

7240 

6670 

8290 

26 

5200 

8380 

41600 

13600 

8640 

13800 

6690 

7210 

6700 

8170 

27 

5070 

7400 

40700 

13600 

8830 

13300 

6570 

7190 

6680 

8100 

28 

5080 

6850 

41600 

13400 

•8970 

12500 

6460 
6630 

7170 

6630 

8040 

29 

5120 

6540 

41000 

13100 

•8640 

11400 

7220 

6630 

7960 

30 

5150 

6370 

40000 

12800 

•8280 

•10800 

6810 

7240 

6680 

7960 

31 

5100 

39200               

12500 



10400 

— 

7220 

6630 

liloon 

5250 

6683 

2236O 

19290 

9766 

UllO 

8232 

7125 

6608 

7547 

Ac-FI 

322800 

397700 

1375000 

1186000 

581100 

867700     489900 

438100 

406300 

449100 

Moximum 

Wotor  Y«or 

45,400  c 

.f.3.  December  24,  1955 

[I  Totol  Runoff 

1955- 

Colondor 

Yoor       6334000        1 

Oitchargo 

Of  Rtcord 

11  in  Aero  -  F«*t 

1955- 

56  Wotor 

Yoor 

1 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  Hlle  79-85  above  Sacramento.   Dally  flow  records  computed  for  Irrigation 
season  only  as  part  of  the  Sacramento  River  Trial  Distribution  program.   Period  of  stage  record  1915  to  date.   Flow 
computed  I956  irrigation  season  only  and  1955  calendar  year. 
•  Estimated 


TABLE   51 
RECLAMATION  DISTRICT  70  DRAIN 


Dolly 

Mton   Flo* 

in   Stcond  - 

Fitl       Motor 

Yoor    Octobtr 

.  I9S5   To  Sopltmbor.  1936 

Doll 

Del 

Nov 

Doc. 

Jon 

Fab 

Morch 

April 

Uoy                  J 

nc 

Jul, 

Aug 

Sopi 

1 

12 

•11 

20 

76 

il3 

60 

0 

0 

44 

y- 

S 

45 

2 

12 

•11 

11 

90 

89 

52 

0 

5.0 

45 

43 

19 

3 

12 

•11 

7.7 

75 

80 

48 

6.4 

12 

26 

43 

n 

77 

4 

16 

•11 

17 

75 

69 

44 

6.4 

12 

14 

43 

72 

5 

16 

•11 

7.7 

65 

77 

44 

7.4 

29 

20 

43 

43 

65 

6 

16 

•11 

5.t 

65 

69 

35 

0 

59 

28 

40 

44 

68 

7 

•12 

•11 

0 

65 

74 

35 

0 

115 

12 

40 

s 

77 

8 

•12 

•11 

0 

66 

46 

32 

4.6 

122 

13 

iJ 

77 

9 

•12 

•4.8 

0 

r. 

47 

32 

5.8 

114 

IS 

45 

71 

10 

12 

•4.8 

0 

36 

35 

7.0 

118 

46 

43 

45 

72 

1  1 

12 

•4.8 

0 

g 

37 

32 

12 

118 

52 

'^ 

63 

63 

12 

8.2 

•4.8 

0 

31 

28 

18 

99 

60 

62 

66 

13 

12 

•4.8 

0 

ll6^ 

33 

23 

18 

115 

30 

43 

59 

?r 

14 

12 

•4.8 

0 

31 

29 

11 

93 

31 

40 

95 

15 

12 

1.8 

0 

186 

29 

17 

13 

73 

33 

48 

yt 

81 

16 

12 

4.8 

11 

184 

33 

21 

5.2 

86 

37 

35 

58 

59 

17 

8.2 

16 

11 

180 

43 

21 

13 

109 

V 

32 

55 

59 

18 

•5.8 

0 

0 

180 

17 

20 

3.9 

125 

41 

34 

60 

48 

19 

•5.8 

0 

0 

180 

25 

20 

0 

72 

42 

31 

62 

54 

20 

•5.8 

11 

119 

17t 

30 

31 

0 

94 

42 

38 

62 

29 

21 

•5.8 

4.8 

134 

161 

44 

17 

c 

94 

41 

47 

62 

29 

22 

•5.8 

0 

l'^ 

146 

58 

19 

0 

94 

40 

45 

62 

29 

23 

•5.8 

0 

162 

14 

0 

71 

5b 

45 

69 

17 

24 

8.2 

0 

164 

S 

128 

16 

20 

96 

57 

45 

69 

29 

Zi 

8.2 

2.5 

151 

111 

16 

13 

96 

60 

37 

67 

29 

26 

•5.8 

0.6 

164 

188 

105 

19 

24 

92 

54 

45 

100 

23 

27 

•5.8 

0 

175 

188 

83 

14 

35 

80 

56 

49 

95 

17 

28 

•5.8 

16 

136  _ 

186 

78 

10 

45 

11 

50 

u 

l^ 

17 

29 

♦5.8 

0 

95.6 

186 

77 

7.4 

31 

52 

23 

30 

•5.8 

57 

87 

184 

9.9 

43 

17 

68 

47 

u 

23 

31 

•5.8 



13 

117 



6.8 



27 

— 

47 

M«on 

9.5 

7.8 

51.4 

129 

r    ■  .  9 

26.1 

11.4 

7^.0 

40.1 

41.6 

57.5 

49.7 

4c-Ft 

584 

465 

3158 

7962 

3673 

1603 

080 

4545                 2384 

2559 

3537 

2955 

UoiimuTi 

Wottr    Yeor 

1   Totol  Runoff 

1955- 

Colonoor    Yoof 

23530 

Onchorg* 

Of    Rjcord 

1    in    Acr«  -  F««t 

1955 

56  WoUr    Yto 

34110 

Thla  l3  drainage   returned   to   the  Sacramento   River  by  gravity  and  pumping  at  Mile  68, 8L  above   Sacramento.      This  plant   also 
discharges   to  an  Irrigation   canal   and   Is  a  combination  Irrigation  and  drainage  plant.      Period  of  record   192U  to  date. 
Records  confuted  by  Department  of  Water  Resources, 
•     Estimated 


TABLE  52 
TISDALE   WEIR  PROM  SACRAMENTO  RIVER  TO  SUTTER  BYPASS 


Dolt 

Doily    Mton    Flow 

in    Second  - 

Faai      Wofar 

Yaor  Oclobar 

1955    To   Saplanibar,  1956 

Oct 

No>. 

Ooc.                Jon. 

Fab. 

Morcb 

Apnl 

Moy                  Juna                July 

Aug                 Sapl 

2 
3 
4 
9 

0            15200 
0              14700 

0         13800 

0            13900 

0         13700 

8420 
6810 
5660 

11600 

10200 

9340 

8360 

6640 

6 

7 
8 
9 
10 

0         13800 
0         12600 

0            12100 

0         15500 
0         15900 

39 
0 

0 

4920 
1670 

81 

0 

II 
12 
IS 
14 
IS 

N 
0 

N 

0 

0            15400 

0         16800 
0         15800 

0            14100 

0         16100 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

N 
0 

N                         N                    N 

0                       0                  0 

N                     N 

0                     0 

16 
17 
IS 
19 
20 

F 
I, 
0 
W 

? 

L 
0 
W 

0         19900 

0            21700 

0         20900 

120            18500 
7210            15700 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

P 

L 
0 
W 

P                       P                  F 

L                       L                   L 
0                       0                  0 
W                       WW 

P                     ? 
L                    L 
0                     0 
W                     W 

tl 
22 
23 
24 

2S 

14500            12700 
16000            12700 
19400            11400 
21600            11700 
21400            12200 

6^?? 
14200 
19100 
19300 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
27 
28 

29 

50 

SI 

20300            12200 
18900            14200 
19300            14900 

leSoo       13500 

17600            11600 

16300              9960 

18000 
15800 

15000 

1J900 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

M«on 

>.8r.o          i4hPo 

5223 

1724 

»C-Ft 

0 

419400          899200 

3O040O 

lC-6000 

u 

1,1                       1.. 

0                         0 

Maiimuir> 
OiBChorgt 

motor    Yoor   . 
Of    Rocerd 

^,CJ0    c 

r.».    J»nu«ry   17.    1956 

Tolol  Runoff 
ilt  Acra  -  Faat 

1953-  Cotondor    Yaor 
1935-  56  Wolor  Yaor 

419400 
1725000 

DcpttrtDcnt  of  Motor  Resources  and  U.   3.   Corps  of   E^ineers  cooperative   station   located  on  Sacraoento   River  at   Kile  Sk.2h  above 
Sacramento.      Elevation  of  creat   la  45.4^  U.S.E.D.    datum;    length  of  creat   la   1135  feet.      Period  of  record   19^*0  to  date. 
Record  for  December  1955  recomputed  from  aubaequent  data.      Records  computed  by  Department  of  Water  Resources. 
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TABLE  53 
SACRAMENTO  RIVEH  BELOW  WILKINS  SLOUOH 


Oola 

Doily 

Moon  Floa 

n  Socond  - 

Foot .  Wator 

Yoor  Octobor 

1955  To 

Soplonibor.1956 

Ocl. 

Nov 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

March 

April 

MOV 

Juno 

July 

Aug. 

Sopt. 

1 
2 
3 
4 
5 

5140 
5120 

5110 

5090 
5070 

5030 
5040 
5070 
5080 
5090 

6150 
5740 
5620 
5480 
5240 

24000 
23900 
23800 
23800 
23700 

23000 
22700 
22500 
22300 
22000 

23300 
23000 
22800 
22600 
22300 

12300 
11700 
10900 
10300 

9770 

7340 
7190 
7290 

8640 

10200 

10300 

10100 

9960 

9850 

5530 
5570 
5490 
5380 
5360 

6090 
5960 
5570 
5340 
5320 

5750 
5870 
5740 

6 

7 

e 

9 

10 

5060 
5070 
5070 
5180 
5290 

5160 
5220 
5180 
5200 
5220 

5370 
l4lOO 
20200 
15300 
12700 

23700 
23400 
23400 
24000 
23900 

21400 
20800 
20400 
19500 
18600 

22000 
21400 
20900 
20300 
19500 

9360 
9030 
9000 
9050 
9010 

11300 
13900 
15600 
16900 
17700 

9690 
9300 
8990 
8430 

8110 

5340 
5290 
5340 
5520 
5520 

5390 
5410 

5420 

5430 

5460 

6300 
6580 
6800 

1  1 
12 
13 
l« 
15 

5420 
5510 
5610 
5570 
5280 

5140 
5050 

5040 

5420 

6140 

12800 

10700 

9170 

8330 

7760 

23900 
24100 
24000 
24000 
24600 

17800 

16800 
16500 
16100 

18700 
18000 
17400 
17000 
16600 

9110 
9470 

10200 
10600 
10500 

17400 
17900 
18500 
17500 
15900 

7800 
7460 
6840 
6460 
6270 

5490 
5620 
6080 
6300 
6490 

5460 
5480 
5460 
5470 
5430 

6960 
7150 
7280 

7440 
7680 

16 
17 
JS 
19 
20 

5140 

5080 
5010 
5000 
5000 

6260 
6320 
6250 
6120 
6160 

7330 

16200 
22700 

25700 
26300 
26200 
25700 
25200 

15600 
15300 
14800 
14100 
13900 

16300 
16000 
15400 
14900 
14700 

10200 
9890 
9610 
9390 
9160 

14900 
14400 
14000 
14000 
14100 

6360 
6320 
6170 
6000 
5970 

6520 
6500 
6490 
6440 
6380 

5390 
5360 
5300 
5380 
5350 

7930 

8060 
8200 
8300 

21 
22 
23 
24 
25 

5070 
5100 
5130 

5140 
5140 

6670 

12400 

13100 

9490 

8730 

24200 
24500 
25200 
26000 
26100 

24600 
24400 
24200 
24200 
24200 

17700 
22500 
23800 
24800 
24900 

14600 
14500 
14300 
14100 
13900 

8810 
8380 
8240 

8070 
7960 

14500 
15200 
15100 
14800 
14700 

6130 
6020 
5810 
5640 
5570 

6320 
6340 
6390 
6300 
6160 

5380 
5410 
5480 
5510 
5570 

8400 
8500 
8490 
8440 
8360 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

5120 
5010 
5000 
5040 
5080 
5070 

8340 
8160 
6800 
6430 
6290 

25600 
25000 
25100 
25000 
24600 
24300 

24000 
24300 
24300 
24000 
23700 
23300 

24500 
24100 
23800 
23700 

13BOO 
13800 
13700 
13400 
13000 
12500 

8000 
8220 
8520 
8310 
7860 

13900 
13400 
12700 
11500 
10600 
10200 

5460 
5330 
5130 
5220 
5500 

6160 
6160 
6130 
6l40 
6180 
6140 

5600 
5710 
5680 
5700 
5760 
5760 

8250 
8130 
8100 
7990 
7970 

Mtan 

5152 

6520 

15550 

24270 

20040 

17250 

9364 

13500 

7213 

5970 

5517 

7342 

«C-FI 

316800 

388000 

955900 

1493000 

1153000 

1061000 

557200 

830200 

429200 

367100 

339200 

436900 

MoKimutn 
Diichargt 

Woter  Y«or 
Of  Rtcord 

26,300  c.f 
26,600  c.f 

s,  January  17,  I956 
3.  February  8,  1942 

Total  Runoff 
in  Aero  -  Foot 

1955 
1955 

Colondor  Yoor 
-  56  Wator  Yoo 

5422000 
8328000 

Station  la  maintained  Jointly  by  Department  of  Water  Resources  and  U.  S.  Qeologlcal  Survey.   It  Is  located  at 
Mile  62. 9R  above  Sacramento,  0.3  mile  below  Wllkina  Sloxjgh  pumping  plant  of  Reclamation  District  108,  and  1.3 
miles  below  Tlsdale  Weir.   Period  of  record  August  1931  to  October  1939  (low-water  periods  only);  June  19UO 
to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Qeologlcal  Survey. 


TABLE  5^ 
SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  RECLAMATION  DISTRICT  IO8  DRAIN  PLANT 


Dalo 

Dolly  Moon  Flow  in  Socond-  Foot.  Wotor 

Yoor  Octobor,  1955  To  Soptombor,  1956 

Oct.       Nov.       Doc.      Jon.       Fob.      Morch 

April       Moy       Juno      July 

Aug. 

Sopt. 

1 

5140 

23200 

12700    •7250      •lOlOO    ^5500 

12300   ^7150     ^10200   •5450 

Wl 

5800 

2 

5040 

23000 

5900 

3 

5060 

22800 

11500    ^7200      •lOOOO    ^5450 

5620 

5860 

5020 

22600 

10800    ^7400       ^9800    ^5300 
10200   •8500     ^9700   ^5250 

5300 

5820 

5 

5040 

22400 

5260 

5890 

6 

5010 

22100 

9830   ^10500       ^9600    ^5250 

5240 

6000 

7 

5030 

21700 

9460   ^13500      ^9200    ^5250 

5300 

6140 

S 

5010 

21200 

9380   •ISSOO       ^8400    ^5300 

5330 

6350 

9 

20600 

9470    16900       ♦8100    ^5400 

5300 

6710 

ID 

5280 

19700 

9470   17600     •Sooo   ^5450 

5340 

6900 

II 

5390 
5470 
5610 

18800 

9640    17500      ♦7800    ^5400 

5360 

7050 

12 

13 

18000 
17300 

9940    17700       •7400     5550 
10400    18400       •6800     5810 

5390 
5420 

7230 
7420 

14 

5590 

16900 

10800   • 17400      •6400    6170 
10600   •15800     ♦6250    6360 

5430 

7620 

15 

5310 

16500 

5400 

7810 

16 

5120 

16200 

10200   ^14900       ^6300     6430 

5400 

8100 

17 

5060 

15900 
FOOTNOTE                  15400 

9820   ♦14200       ♦6300     6420 

5380 

8120 

18 

5000            SEE 
4960 

9520   ^13900       •6150     6410 

5370 
5420 

8160 

19 

15000 
14800 

9340   •13900       "6000     6350 

8320 

20 

4960 

9190   ^14000       •6000     6320 

5480 

8430 

21 

5020 

14800 

8960   ^14400       ^6100     6230 
•8400   •ISIOO       ^6050     6130 

5480 

im 

22 

5090 

14600 

5|g° 

23 

5110 

14600 

♦8200   ^15200       •SSOO     6230 

8530 

24 

5140 

14400 

♦8000   ♦I4ao0       ^5600     6200 

ilig 

8450 

25 

5140 

14300 

♦7900   ^14700       ^5550     6050 

8310 

26 

5160 

14300 

♦7900   ^13800      ^5350    5980 
•8000   ^13200     ^5250    5940 

5700 

8170 

27 

5020 

14400 

5790 
5800 

8020 

26 

14300 

♦8350   ^12600       •SlOO     5950 
•8200   •llSOO      ^5100     5940 

7950 

29 

5040 

14000 

5760 

7880 

30 

5080 

13500 

•7750   ^10500      ^5350     5990 

5790 
5610 

7790 

31 

5070       

^      13000 

•loooo      —    5950 

Moon 

5131 

17430 

9541   13390      7125    5852 

5523 

7395 

Ac-FI 

315500 

1072000 

567700   823100      424000    359800 

339600 

440000 

Moiimum 

Wotor  Yoor 

H  Totol  Runoff 

1955-  Colondor 

Yoor 

Diochorgo 

Dt  Rocord 

II  in  Aero  -  Foot 

1955-  56  Wotor 

Yoor 

Department  of  Water  Resoiirces  station  located  at  Mile  46,4  above  Sacramento.   Dally  flow  records  computed  for  the  Irrigation 
season  only  as  part  of  the  Sacramento  River  Trial  Distribution  program.   The  records  are  based  on  current  meter  measurements 
and  on  correlation  with  adjacent  gaging  stations  and  should  not  be  considered  to  have  the  same  degree  of  accuracy  as  the 
records  for  other  gaging  stations  published  In  this  report.   Plows  computed  1955  to  date  for  Irrigation  season  only. 
*  Estimated 
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TABLE  55 
RECLAMATION  DISTRICT  108  DRAIN  AT  ROUOH  AND  READI  BEND 


Ooll, 

M«an   Fto« 

in   Stcond 

Fit).     Woltr 

Y#Of   Octobtr. 

1955   To 

Soptombor,  1956 

D<l« 

Ocl 

No« 

Dae 

Jon 

F<b 

Uorch 

April 

Ho, 

Juno                Jul, 

Aug 

Stpt 

1 

95 

0 

27 

1»7 

182 

27 

0 

142 

350                  226 

312 

m 

2 

0 

0 

0 

141 

88 

r. 

67 

240 

341              223 

318 

3 

32 

0 

34 

114 

145 

0 

167 

365                  309 

254 

341 

0 

0 

0 

185 

130 

78 

73 

228 

288                  307 

317 

361 

5 

JiJi 

0 

0 

131 

130 

75 

0 

242 

312                179 

319 

367 

£ 

0 

0 

40 

101 

ili 

11 

11 

236 

269  309 
290                308 

318 

394 

35 

3t 

38 

166 

m 

317 

382 

0 

0 

0 

151 

78 

64 

0 

344                246 

304 

389 

9 

0 

0 

32 

156 

118 

% 

48 

270 

350                232 

297 

435 

10 

32 

0 

38 

221 

71 

0 

250 

359              317 

323 

399 

*3 

20 

0 

195 

60 

76 

29 

268 

312              318 

324 

341 

0 

0 

25 

55 

64 

32 

339 

309              188 

324 

3*1 

40 

0 

0 

189 

70 

54 

0 

300 

302              289 

324 

384 

0 

0 

32 

335 

63 

54 

78 

291 

359              307 

328 

397 

15 

39 

0 

0 

516 

61 

73 

0 

311 

339              251 

313 

372 

16 

0 

20 

57 

345 

60 

42 

42 

306 

328              216 

311 

376 

17 

35 

0 

0 

309 

30 

65 

0 

286 

334              309 

310 

325 

18 

0 

34 

31 

370 

60 

32 

0 

343 

303              311 

312 

325 

19 

35 

0 

m 

242 

40 

40 

0 

361 

308              308 

357 

321 

20 

0 

0 

304 

122 

48 

96 

357 

311              300 

323 

299 

21 

33 

27 

338 

M 

2^? 

44 

50 

371 

311  283 
311              218 

349 

297 

22 

0 

0 

366 

40 

21 

364 

365 

228 

23 

0 

69 

470 

248 

408 

40 

52 

405 

307              309 

329 

178 

24 

21 

0 

513 

173 

?i 

47 

71 

435 

242              308 

345 

132 

25 

0 

0 

362 

427 

31 

119 

447 

304                307 

367 

56 

26 

o: 

0 

368 

545 

14! 

0 

128 

381 

232                260 

349 

100 

27 

0 

0 

\2 

566 

94 

113 

469 

323                257 

329 

68 

2B 

0 

29 

552 

137 

0 

123 

408 

316                324 

340 

80 

29 

0 

0 

171 

491 

56 

55 

120 

410 

182                321 

321 

48 

30 

0 

0 

126 

236 

0 

155 

393 

309                212 

335 

44 

31 

0 



45 

155 

= 

71 

390 

318 

342 

Mton 

io.;4 

7.8 

149 

272 

120 

52.0 

50.1 

320 

310                276 

325 

262 

Ac-fl 

loot 

462 

9163 

16720 

6918 

3199 

2979 

19660 

18470             17000 

19960 

I68IG 

Maiimum 

Water    Ytor 

Tolol  H 

unoft 

1955-  Coltndor 

T«or 

125900 

Oiachargt 

Of    Rfcord 

in   Acr. 

-  F..I 

1955-  56  Won 

Yoor 

132400 

This  la  drainage  returned  to  the  Sacramento  River  by  pumping  at  Mile  Vj.OR  above  Sacramento. 

Additional  water  is  sometlmeB  returned  to  Coluoa  Basin  Drain  at  Mile  19. 9L  above  Junction  of  Sacramento  River. 

Period  of  record  192U  to  date.   Records  computed  by  Department  of  Water  Resources. 


TABLE  56 
RECLAMATION  DISTRICT  78?  DRAIN 


Dolt 

Daily   Moon   Flow  in   Socond  -  Fool.     Wator  Ytar  Octobfr,  1955   To  Soplombor ,  1956 

Ocl 

No> 

Doc                     Jon                     Fob                     Morch                Apr.l                   Mor                     Juno                  Julj                    Aug 

Sipl              1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 

e 
9 
10 

II 

12 

13 
14 

15 

Records  suiTlclent  to  compute  only  monthly  flows. 

IS 
IT 
IS 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
IS 

2> 

30 

31 

Maan 

Ac-Fl 

■  ■'■■'                                                             19^** 

Uoiimum 
Oiichorgo 

«Ol«r     Ytor 
Of    Ricord 

Tolol  Runoff 
in  Aero  -  Fool 

1955-  Colondor    T.or 
1955-  56   Wolor    Yoor 

10530 

2r4  5<; 

Tills  la  drulnogo  returned  to  the  Sacraaento  River  by  pumping  at  Kile  37. OR  above  Sacramento.   AJditiona 
la  returned  to  Colusa  Basin  Drain  below  Khlghts  Landing  outfall  gates  via  Sycaaore  Slough  (Table  bl  ). 
Period  of  record  19'*9  to  date.   Records  computed  by  Department  of  Hater  Resources. 
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TABLE  57 
COLUSA  BASIN  DRAIN  AT  HIGHWAY  20 


Oota 

Dolly  Moon  Flow 

in  Socond - 

Foot      Wotor 

Yoor  Oclobo 

,  1955  To 

SoptonibO[,l956 

Gel. 

Nov 

Doc.                 Jon. 

Fob^ 

Morcn 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug 

Sopt- 

302 

381 

178               2190 

2620 

565 

763 

861 

1070 

b29 

795 

1010 

2 

350 

399 

159              2090 
145             1790 

2190 

508 

821 

777 
847 

1070 

673 

845 

1030 

381 

397 

1750 

480 

733 

993 

711 

821 

1070 

383 

417 

153             1340 

1260 

435 

587 

1180 

941 

f?s 

2^5 

1130 

5 

366 

393 

145             1150 

969 

402 

554 

1430 

909 

683 

885 

1130 

309 

390 

257               975 

785 

366 

518 

1570 

797 

689 

957 

1160 

291 

375 

318               831 

649 

336 

597 

1630 

789 

691 

907 

1200 

8 

302 

350 
347 

225             1660 

533 
459 

320 

579 

1650 

753 

711 

875 

1280 

9 

327 

459             1970 

314 

577 

1600 

611 

713 

895 

1310 

10 

372 

339 

483             1940 

417 

302 

567 

1470 

653 

675 

905 

1310 

402 

348 

329             2170 

393 

280 

529 

1380 

679 

669 

923 

1400 

311 

348 
472 

285             2130 
254             2010 

374 

259 

e^ 

1370 

593 

689 

929 

1480 

312 

357 

244 

1330 

%^ 

703 

949 

1460 

347 

781 

232             2280 

336 

246 

693 

1270 

741 

957 

1380 

15 

341 

556 

205             2660 

312 

239 

629 

1180 

677 

829 

927 

1280 

16 

348 

374 

210               2830 

293 

227 

563 

1170 

691 

859 

923 

1140 

17 

345 

383 

203             3040 

289 

218 

502 

1210 

675 

811 

987 

1040 

321 

366 

338             3160 

273 

208 

540 

1260 

657 

805 

985 

1000 

336 

334 

1690             3140 

271 

201 

508 

1350 

701 

827 

977 

1010 

20 

370 

345 

2570             3030 

581 

201 

397 

1380 

803 

793 

996 

1000 

21 

383 

339 

2760             2850 

1670 

210 

350 

1310 

817 

697 

1030 

939 

22 

399 

318 

2950             2660 

1900 

200 

271 

1330 

821 

843 

1040 

781 

23 

415 

300 

3230             2480 

2440 

186 

261 

1340 

777 

835 

1050 

701 

24 

426 

388 

3390             2270 

2490 

169 

235 

1290 

729 

759 

1030 

619 

25 

393 

356 

3300             2460 

2200 

164 

320 

1290 

733 

757 

1010 

523 

26 

393 

302 

3170             2740 

1730 

172 

608 

1110 

689 

751 

1010 

498 

27 

393 

262 

3150             3000 

1160 

390 

1300 

933 

661 

727 

998 

536 

28 

388 

239 

3080             3350 

829 

417 

1220 

919 

671 

747 

967 

536 

29 

395 

225 

2950             3460 

667 

251 

1030 

921 

651 

153 

967 

491 

30 

388 

193 

2740             3260 

327 

941 

913 

605 

801 

975 

31 

404 

2460              2940 

:=^ 

559 



1010 



785 

1000 

Meon 

361 

367 

1355              2382 

1041 

303 

625 

1235 

746 

744 

946 

996 

Ac-FI 

22200 

21850 

83340          146500 

53390 

i8t;4o 

37200 

75930 

44390 

45730 

58180 

59290 

Moilmum 

Woter    Yeor 

3,490   c 

f.3.   January  29,    1956 

Tolol  R 

unoff 

1955- 

Colondor 

Yoor 

427100 

Oischarg* 

Of   Rtcord 

in   Acre 

-  Fool 

1955 

56  Wotor 

Yoor 

673100 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  mie  37.0  above  Junction  Kith  Sacramento  River.   Also  known  as  "Colusa 
Trough  at  Tahoe-Uklah  Highway",  "Colusa  Trough  at  Colusa-Wllllams  Highway",  and  ''Colusa  Trough  at  Highway  20".   The  flow 
Is  return  water  In  the  main  drain  of  Reclamation  District  2047.   It  Is  drainage  chiefly  from  lands  Irrigated  by 
Glenn-Colusa,  Provident,  Prlnceton-Codora-Glenn,  "^ompton-Delevan,  Maxwell,  and  Jacinto  Irrigation  Districts.   Period  of 
record  1924  to  date. 

TABLE  58 
COLUSA  BASIN  DRAIN  NEAR  COLLEGE  CITY 


Dolo 

Doi 

y   Moon   FIO» 

in   Socond  ' 

Foot       Wotor 

Yoor  Octob 

ir,  1955   To 

Soptombor,  1956 

Oct. 

Nov 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

Morch 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug. 

Sopl. 

1 

331 

362 

163 

•2120 

•2590 

•689 

•839 

•904 

•1170 

694 

844 

1150 

2 

368 

360 

145 

•2030 

•  2170 

•620 

•903 

*gi5 

•  1170 
•1080 

726 

895 

1190 

3 

386 

w. 

118 

»1740 

•1730 

•585 

•806 

•889 

755 

909 

1220 

4 

392 

114 

•1300 

•1250 

•530 
•491 

•646 

•1240 

♦1030 

758 

912 

1260 

5 

412 

378 

100 

•1120 

•958 

»610 

•1500 

•991 

723 

970 

1280 

6 

m 

368 

165 

♦945 

•776 

•446 

•570 

•  1650 

•  869 

720 

1070 

1300 

7 

373 

264 

♦805 

♦642 

•410 

•656 

•1710 

♦860 

704 

1060 

1310 

8 

339 

334 

182 

•  1610 

•  527 

•390 

»637 

li^ 

•821 

752 

987 

1360 

9 

389 

321 

321 

♦1910 

•454 

•383 

It^ 

758 

765 

1020 

1430 

10 

389 

331 

490 

•1880 

•  413 

•  368 

•1540 

733 

739 

1020 

1450 

II 

456 

318 

426 

•2100 

•  388 

•  342 

•582 

•1450 
♦1440 

T^g 

701 

1050 

1510 

12 

400 

326 

323 

•2070 

•370 

.316 

•§^? 

678 

717 

1060 

1570 

13 

368 

360 

246 

•1950 

•353 

•  298 

•896 

•  1400 

669 

739 

1050 

1630 

14 

% 

224 

•2210 

•332 

•300 

•763 

♦1330 

666 

868 

1060 

1620 

15 

360 

202 

•2580 

♦309 

•292 

•692 

•1240 

752 

1050 

1590 

16 

i 

384 

204 

•2750 

•290 

•277 

•619 

•  1230 

810 

919 

1030 

1470 

17 

349 

189 

•2950 

•  286 

•267 

•552 

•  1270 

807 
794 

'^4 

1090 

1330 

1240 

18 

357 

♦264 

•3060 

•  270 

•  254 

•  594 

•1320 

1120 

19 

334 

321 

♦1500 

•3040 

•  268 

•265 

•559 

•1420 

Uk 

885 

1120 

1200 

20 

362 

310 

•2500 

•  2940 

•575 

•  245 

•437 

•1450 

854 

1140 

1200 

21 

381 

316 

•2850 

•2760 

•  1650 

•256 

•385 

•1370 

892 

P^ 

1170 

1140 

22 

iS 

310 

*3350 

•2580 
•2410 

•1880 

•  244 

•298 

•1400 

l^i 

895 

1190 

967 

23 

284 

•  3600 

•214.20 

•  227 

•  287 
•258 

•1410 

905 

1180 

851 

24 

406 

323 

•3700 

•2200 

•  2460 

•  206 

•1350 

824 

831 

1170 
1160 

755 
634 

25 

375 

339 

»3600 

•  2390 

•  2180 

•  200 

•352 

•1350 

787 

790 

26 

362 

282 

•3500 

•2660 

•  1710 

•210 

•669 

•1160 

774 

834 

1160 

553 

27 

365 

242 

•3320 

•2910 

•  1150 

•476 

•1430 
•  1340 

•979 

723 

n 

1140 

559 

28 

i? 

219 

•3180 

♦3250 

•821 

•508 

•964 

730 

1130 

565 

29 

202 

•  3080 

•3360 

•560 

•306 

•1130 

•966 

726 

837 

1120 

529 

30 

m 

182 

♦2900 

•3160 

•399 

•1030 

•958 

669 

8^8 

mo 

499 

31 

♦2700 

•2850 



•682 



•  1060 



1140 

Moon 

371 

343 

1417 

2311 

1030 

370 

687 

1296 

834 

801 

1069 

1146 

Ac-Ft 

22830 

20380 

87110 

142100 

59270 

22730 

40900 

79690 

49600 

49280 

65710 

68170 

II  Total  R 

jnoff 

1955- 

Colondor 

Yoor 

451400 

Diochorgo 

Of  Rocord 

II  in  Aero 

-  Foot 

1955 

56  Wotor 

Yoor 

707800 

Department  of  Water  Resources  station  located  on  Back  Borrow  Pit  of  Reclamation  District  108  at  Mile  22.7  above  Junction  with 
Sacramento  River.   Also  known  as  "Back  Borrow  Pit  near  College  City"  and  "Colusa  Trough  near  College  City".   This  la  drainage 
chiefly  from  lands  Irrigated  by  Qlenn-Colusa,  Provident,  prlnceton-Codora-Glenn,  Compton-Delevan,  Maxwell,  and  Jacinto  Irrigation 
Districts,   Period  of  record  1946  to  1952  and  195^  to  date.   Plows  estlinated  due  to  extreme  backwater  conditions. 

•   Estimated 
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TABLE  59 
RIME  CDT  AT   KNIOHTS   LANDINO 


Oollj   Mton   Flow  in   Sacond 

Fttt       Wolor   Yoor   Oclob 

•  r,  1935   To  Soptombtr.  1956 

Dfltt 

Oct 

Nov 

Doc.                   Jon,                   Fob 

Morch                April 

Moy                    Juno                 July 

Au,. 

Sopl. 

1 

0 

0 

•598 

•59              "613              69 

71 

21 

2 

0 

0 

•694 

•43              ^582              69 

71 

21 

J 

0 

0 

•577 

•42                •520                69 
•59              •469              69 

71 

21 

4 

0 

0 

•3T3 

71 

21 

5 

0 

0 

•203 

•430                ^440                69 

71 

21 

6 

0 

0 

•130 

•1020                 ^325                69 

71 

21 

0 

0 

•§7 

•1280             'le?            69 

•1410                   ^74                69 

72 

21 

8 

0 

0 

•70 

72 

21 

0 

18 

•74 

•1490                   ^52                69 

72 

21 

0 

59 

•101 

•1520                   ^36                69 

72 

21 

II 

0 

130 

•159 

•1510                  '30               69 

72 

21 

12 

0 

51 

•254 

•1500                 ^38               70 

72 

21 

13 

N 

0 

3.0                SEE  FOOTNOTE 

•fe 

•1470                 •SO               70 

72 

21 

0 

0 

0 

•1410                 ^55               70 

72 

21 

1! 

0 

0 

•418 

•1370                ^59              70 

72 

21 

16 

0 

0 

•341 

•1300                ^69              70 

72 

21 

17 

P 

0 

0 

•232 

•1240                ^77              70 

72 

21 

18 

L 

0 

0 

•184 

•1250                  '66               70 
•1280                  ^62               70 

72 

21 

19 

0 

0 

•^2 

•143 

72 

21 

20 

W 

0 

•100 

•1380                 '65               70 

72 

21 

21 

0 

•218 

III 

•1420                   •70                70 
•1430                   •80                70 

72 

21 

22 

0 

•670 

72 

21 

2S 

14 

•3570 

•60 

•1450                   ^70                70 

72 

21 

24 

8.2 

•3900 

•61 

•1500                   ^66                70 

72 

21 

25 

0 

•2700 

♦61 

•1510            •eo           70 

72 

21 

26 

0 

•3800 

•68 

•1450                ^59              70 

72 

21 

27 

0 

•4560 

♦174 

•1360                 '57               70 
•1190                'SS              70 

72 

21 

28 

0 

•5000 
•4700 

•3850 

•350 

72 

21 

29 

0 

•277 

•1060                ^59              70 

72 

20 

SO 

0 

•142 

•923                ^59              70 

72 

20 

31 



•3000                                ZZZ 



•699               70 

72 

Mton 

0 

0.7 

1172 

230 

1131                150              69.6 

71.8 

20.9 

»e-FI 

0 

44 

72090 

13710 

69530              8900          4282 

4415 

1245 

WoKlmum 

Wot.r    T«or 

II   Totol  Runoff 

1955-  Colondor   Yoor 

iOt7oc 

Ditchorgt 

Of    Rtcord 

II    in  Acrt  -  Foot 

1955-56  *olor  Yoo 

Plow  la  principally  Coluaa  Baaln  draljiage  diverted   to   the   Ridge   Cut  by  checking  at   I^lghta   Landing  Outfall   Gates.      Winter  flowa 
are  uncontrolled.      Summer  flowe  for  irrigation  are   controlled  at   the  Outfall   Gates   and  at   the   junction  with  Yolo  Bypass   by  weir 
boards  and  gates.      Period  of  record  1933  to   date.      Due   to  extreme  backwater  conditions,    flow  could  not  be   computed  from  January 
through  March.      Plows   listed  are  baaed  on  poor  record  and  Insufficient  meaeurements   and   should  not  be   considered  to  have   the   same 
degree  of  accuracy  as  the  recorda  of  other  gaging  stations  published  In  this  report.     Records  confuted  by  Department  of  Hater 
Resources. 
•     Estimated 

TABLE  60 
COLUSA  BASIN  I»AXN   AT  KNIOHTS  LANDING 


Doily   Moon   Flow 

in  Socond  -  Foot 

Wotor    Yoor    Octobor 

1955    To   SoptombOf.  1956 

Oott 

Oct 

Nov. 

Doc.                   Jon 

Fob                 M 

orch                April 

May                   Juno                July 

Aug 

Sopt 

1 

378 

445 

227 

■;:,-,               .  -               500 

695 

1080 

2 

427 

202 

U 

771^              t-i'i              552 

695 

1140 

3 

408 

441 

184 

502 

670               670               572 
626               660               616 

700 

1200 

4 

434 

153 

•580 

705 

1270 

5 

471 

460 

129 

•626 

396                644                652 

710 

1340 

6 

438 

467 

'U 

•Ij20 

0                714                632 

855 

•1460 

7 

III 

475 

•D52 

0            774            612 

•1500 

8 

T4 

0 

•580 

0            794            616 

850 

•1500 

9 

0 

•458 

0                758                624 
0                646                628 

850 

•1530 

10 

445 

412 

203 

•512 

910 

•1550 

II 

508 

423 

572 

'ti^ 

0                676              •624 

900 

•1570 

12 

505 

382 

792 

0              973            •588 

970 

•1610 

IS 

436 

ill 

602                N 

N 

N                   502 

0            1500             568 

970 

1660 

14 

0 

0             502 

0              1720                592 

960 

1680 

IS 

43U 

816 

590 

0              1770                656 

960 

1680 

16 

412 

686 

297 

•616 

0               1840                748 

0          1870            818 

950 

1660 

IT 

408 

495 

312           p 

P 

P               -616 

Ul 

1600 

18 

390 

246                 L 

L 

L                 608 

0              908              725 

\^ 

19 

378 

472 
441 

12                0 

0 

0                 618 

0              716            '725 

1010 

20 

397 

0             w 

H 

w                  580 

0              724            •785 

1010 

1180 

21 

427 

449 

0 

M.' 

0              740            '735 

1020 

1110 

22 

445 

237 

0 

■i'nM 

0              780              715 
0                 804                760 

1140 

1020 

23 

453 

0 

0 

'.sa 

1130 

896 

24 

471 

488 

0 

308 

0              796              775 
0              756            •675 

1090 

800 

25 

471 

53? 

0 

194 

1090 

720 

26 

453 

348 

0 

362 

0                740                640 
0                676                660 
0                648                660 

1000 
1080 

664 

27 

430 

364 

0 

580 

616 

28 

430 

338 

0 

m 

1070 
1060 

632 

29 

438 

Ut 

0 

0                648                665 

624 

SO 

453 

0 

•854 

466              536              695 

1040 

592 

31 

453 



0 



590                720 

1050 

M.on 

'i     '.    1                                                   ■.      ■      -,                                                   IS*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :■                                                            ■                                                    1 

At-Fl 

■'  '  :  u 

•,•*.' 

..-■i  -1. 

,-lt-^ 

Hoilfnum 

Wotor     Yfor 

Totol  Runoff 

1955-  Colondor    Yoor 

Dioehorgo 

Of   Rocord 

.0  Aero  -  Foot 

1955-  56  Wotor  Yoor 

3.!<J00 

This    Is   drainage    returned   to    the   Sacramento    River  at   Kile    3'*.15R  above   Sacramento,    Just    above    the    Knights    Landing 
gaging   station.      Plowo  ore   controlled  at  the   mights   Landing  outfall  gates,    Mile  0.2^  above   Junction  »flth 
Sacramento   River.      A  portion  of   the   flow  lo  diverted   to  Ridge   Cut  at  Khlghto   Landing   (Table   59).  Por  total   flow 

to  Sacramento   Rlvor  combine   with  flows  of  Sycamore   Slovigh   (Table    61  ).      Period  of   record  la   1924   to  date. 
Recorda  computed  by  Department  of  Water  Reaources. 
*      Estimated 
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TABLE  61 
SYCAMORE  SLOUGH  NEAR  KNIGHTS  LANDING 


Oola 

Dolly 

Mean  Flow  in  Second-  Feet.  Water  Year  October,  1955  To  September,  1956 

Oct. 

Nov 

Dec, 

Jan.       Feb.       Morcti      April       Moy       June      July       Aug. 

Sept 

1 

2 
3 

4 
5 

E 

7 
8 
9 
10 

II 
12 
13 
14 
15 

Records  sufficient  to  compute  only  monthly  flows. 

16 
17 

ts 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
23 

2G 
27 
26 
29 
30 
31 

M«an 

0.8 

0.4 

21.9 

42.7      11.3      4.9      3.3      17.0     10.5      8.1      6.0 

5.6 

Ac-FI 

51 

25 

13t9 

2627       649       300       194       1044      622       499       368 

332 

MOKimum 
Ditchorgc 

Wcit«r  Y<Of 
Of  Record 

11  Total  Runoff 
II  in  Acre  -  Feet 

1955-Colendar  Tear 
1955-56  Water  Yeor 

8060 

This  13  drainage  from  Reclamation  District  78?  returned  to  Colusa  Basin  Drain  by  pumping  below  the  Knights  Landing 
outfall  gates.   This  flow  Is  not  Included  In  flow  of  Colusa  Basin  Drain  at  Knights  Landing  (Table  60  ).   Dally 
distribution  of  flows  Is  not  available  since  the  plant  operated  on  an  automatic  float  switch.   Additional  drainage 
from  Heclaraation  District  787  is  returned  to  the  Sacramento  River  at  Mile  37. OR  above  Sacramento  (Table  56  ). 
Period  of  record  19U0  to  date.   Records  computed  by  Department  of  Water  Resources. 

TABLE  62 
SACRAMENTO  RIVER  AT  KNIGHTS  LANDING 


Dote 

Doi 

y  Mean  Flow  in 

Second  - 

Feet   Wale 

Yeor  October 

• 

1955  To 

September,  1956 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

5770 

5670 

6770 

24700 

23600 

24300 

13100 

7840 

10500 

6150 

6820 

6930 

5730 

5610 

6350 

24800 

23400 

23700 

12600 

7270 

10800 

6170 

6720 

706c 

3 

5770 

5650 

6140 

24500 

22900 

23500 

11800 

6830 

10800 

6250 

6350 

7080 

5770 

56io 

5980 

24700 

22700 

23500 

11300 

6760 

10600 

6300 

6110 

7010 

5 

5770 

5670 

5780 

24600 

22400 

23100 

10900 

6060 

10300 

6240 

6110 

7160 

5740 

5780 

5470 

24200 

21700 

22600 

10500 

8840 

10600 

6190 

6260 

7290 

7 

5800 

5870 

11400 

24200 

21000 

22200 

10100 

11700 

10400 

6050 

6410 

7520 

6 

5680 

5840 

22800 

23800 

20500 

21600 

9800 

14400 

10100 

6100 

6330 

7560 
8090 

9 

5730 

5800 

18000 

24500 

19900 

21400 

9850 

16000 

9580 

6220 

6410 

10 

5920 

5800 

13700 

24800 

19300 

20900 

9680 

17300 

9140 

6320 

6470 

8160 

1  1 

6130 

5790 

14400 

24500 

18200 

19700 

9730 

17100 

8790 

6150 

6550 

8520 

12 

6170 

5730 

12900 

24800 

176OO 

18700 

9770 

17700 

8310 

6310 

6610 

8650 

13 

6270 

5700 

10800 

24600 

17300 

17400 

10700 

188OO 

7800 

6660 

6580 

8900 

14 

6260 

5920 

9420 

24400 

17100 

17400 

11500 

IB300 

7510 

7090 

6660 

9190 

15 

6080 

6780 

8600 

24400 

16300 

17100 

11200 

16000 

7180 

7370 

6550 

9450 

5820 

7040 

7990 

24000 

16100 

17000 

11100 

14900 

7240 

7500 

6500 

9770 

5750 

6990 

7530 

24800 

15800 

16900 

10700 

14100 

7160 

7520 

^?S° 

9660 

18 

5610 

7010 

8320 

25500 

15300 

16200 

10300 

138OO 

7240 

7470 

6480 

9710 

5670 

6750 

13600 

25300 

14600 

15300 

10200 

13700 

6950 

7390 

6560 

20 

5610 

6730 

21400 

25200 

14400 

15000 

9750 

13900 

6750 

7410 

6710 

9820 

21 

5750 

7000 

25000 

24500 

16300 

14900 

9160 

14300 

7120 

7250 

6580 

10100 

22 

5740 

11100 

25000 

24800 

23600 

14800 

8580 

14700 

6950 

7130 

6810 

10100 

23 

5730 

15200 

25000 

24500 

S4100 

14700 
14400 

8240 

14800 

^7g° 

7410 

6830 

9850 

24 

5830 

11400 

26300 

24400 

25200 

7760 

14300 

6480 

7250 

6820 

25 

5810 

9680 

26600 

24500 

26000 

13800 

7450 

14000 

6460 

6980 

6780 

9040 

26 

5760 

9370 

24900 

24700 

25600 

14100 

7450 

12300 

6320 

6910 

6850 

8930 

27 

5660 

8310 

23800 

25000 

25000 

14400 

7700 

10900 

6130 

6780 

6900 

8750 

5560 

7660 

23600 

25500 

24500 
24400 

14000 

8120 

10000 

5950 

6940 

6860 

8730 

5790 

7130 

24200 

25200 

13900 

7190 

11100 

5830 

7000 

6820 

8710 

30 

5620 

6860 

24700 

24600 

13700 

8440 

10600 

6010 

7050 

6860 

8590 

31 

5700 

24800 

23700 

:iz 

13200 



10400 



6900 

6740 

Mean 

580b 

7184 

15850 

24C40 

20510 

1  7850 

9822 

12860 

8060 

6789 

6598 

8662 

Ac-Ft 

357000 

427500 

974400 

1515000   1180000 

1098000 

584500 

790800 

479600 

417400 

405700 

515400 

lulaximum 

Woter  Year 

27,800  c 

f.8.  December  24,  1955 

1  Totol  R 

jnoff 

1955- 

Calendor  Yeor 

5945000 

Dtect^arge 

Of  Record 

27,900  c 

f.s.  February  9,  1942 

1  in  Acre 

-  Feet 

1955 

56  Water  Yea 

874500C' 

Station  la  maintained  Jointly  by  Department  of  Water  Reaourcea  and  U.  S.  Geological  Survey.   It  la  located  above  the 
Southern  Pacific  railroad  bridge,  Mile  3^.0L  above  Sacramento,  and  0.15  nille  below  the  point  of  discharge  to  the 
river  of  Coluaa  Basin  Drain.   Period  of  record  April  1921  to  October  1939  (low-water  periods  only);  June  19^0  to  date. 
Records  computed  by  U,  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  63 
FREMONT   WEIR   FROM  SACRAMENTO  RTVER  TO  YOLO  BYPASS 


Daily   Mean    Flos 

■  n   Second  - 

Fool       Wolor 

Yoof    Octobor 

I9S:   To  Soptoinbor,l9S6 

DoU 

Ocl 

Nov                     Doc- 

Jon. 

Fob. 

Morch 

Apr.l 

May                  Juno                July 

Aug 

Sipl 

1 

0 

53800 

29100 

25900 

0 

U^ 

22400 

19600 

S 

0 

16200 

15000 

4 

0 

31800 

13000 

11100 

S 

0 

28800 

8130 

8470 

e 

0 

31100 

4250 

6030 

0 

27800 

1030 

2020 

0 

27200 

79 

140 

0 

29100 

0 

0 

0 

31100 

0 

0 

1 1 

0 

30800 

0 

0 

0 

29500 

0 

0 

N 

N                         0 

29100 

0 

0 

N 

N                     N                     N 

N 

K 

0 

0                         0 

32400 

0 

0 

0 

0                     0                     0 

0 

0 

0 

61100 

0 

0 

16 

0 

125000 

0 

0 

F 

F                         0 

156000 

142000 

0 

0 

F 

P                     F                     P 

F 

c 

le 

L 

L                         0 

0 

0 

L 

L                       L                       L 

T, 

L 

19 

0 

0                         0 

114000 

0 

0 

0 

0                     0                     0 

n 

0 

20 

W 

w             1830 

86500 

0 

0 

w 

www 

w 

w 

21 

46900 

68900 

0 

0 

22 

97200 

56000 

0 

0 

23 

256000 

52900 

8610 

0 

24 

151000 

53800 

62100 

0 

25 

106000 

53800 

72000 

0 

26 

141000 

53800 

62600 

0 

27 

149000 

57300 

49400 

0 

28 

153000 

56000 

36800 

0 

29 

133000 

50300 

30800 

0 

30 

99800 

42900 

0 

31 

73500 

35700 



0 

— 

— 

Mion 

0 

0            45^30 

55770 

l^BC'C 

2847 

0                c 

0 

Ac-Ft 

" 

0        2793000 

3429000 

826100 

175100 

0 

:■ 

MOKimum 

Wottf    Y«or 

293.800    C.f.3. 

December  23, 

1955 

Total  Runoff 

1955-  Coltndor    Yoor 

27Q30CC 

Diicharga 

01   R«coc(f 

293.800   C.f.S. 

December  23. 

1955 

in  Aero  -  Foot 

1955-56  Wolor  Toor 

7223000 

Department  of  Water  Resources  and  U.  S.  Corps  of  Eiiglneers  cooperative  station  located  on  Sacramento  River  at  Mile  28. OR  above 
Sacramento.  Elevation  of  crest  Is  33.5  U.S.E.D.  datura;  length  of  crest  Is  9120  feet.  Period  of  record  194?  to  date.  Records 
computed  by  Department  of  Water  Resources. 


TABLE  Sa 
BUTTE   SLOUOH   TO   SUTTER  BYPASS 


Ooto 

Doily 

Moon   FIc 

■  in  Socond  - 

Fool       Wolor 

Yoor    Oclobor 

,  1955   To  Soplombor.  1956 

Oct 

No« 

Doc 

Jon 

Fob 

Morch 

April 

May                   Juno                July 

Aug 

Sopi 

1 

20 

20b 

40 

32800 

21300 

29400 

543 

143                333            157 

182 

130 

2 

27 

206 

lr^ 

30400 

16500 

23200 
18500 

491 

151                385            168 

192 

116 

3 

26 

204 

27200 

12300 

423 

158                371            168 

199 

96 

4 

?i 

198 

184 

25400 

8510 

14300 

380 

165                369            168 

192 

94 

5 

195 

184 

24800 

5880 

10500 

343 

254                365            179 

197 

94 

6 

11 

194 

172 

24100 

4790 
3820 

6980 

310 

583                339            180 

200 

97 

11 

198 

254 

22100 

5090 

290 

995                307            147 
1150                274            181 
1180                   222              187 

^ 

95 

13 

201 

641 

21300 

3130 

4120 

277 

101 

19 

192 

845 

26300 

2590 

3270 

200 

96 

29 

187 

737 

31300 

2250 

2650 

269 

1190                   183              187 

206 

95 

II 

40 

\^ 

725 

30500 
33400 

2020 

2250 

278 

1180                155            I8l 
1190                138            175 

205 

95 

12 

41 

329 

1830 

1920 

301 

199 

100 

IS 

56 

199 

329 

33600 

1690 

1710 

•313 

1200                133            177 
1190                126            159 
1160                   147               186 

\^ 

§i 

58 

'U 

258 

31600 

1590 

1560 

•363 

IS 

50 

204 

38700 

1490 

1430 

•320 

186 

95 

l« 

44 

22 

11? 

68300 

1430 

1340 

•288 

1100             168          199 

182 

i§ 

17 

41 

18 

96900 

1310 

1280 

•25: 

1040                165            195 

200 

IS 

?s 

23 

197 

91200 

1170 

1200 

•223 

982                193            173 
937                233            176 
928                204             IM 

}g? 

118 

19 

33 

825 

74100 

1050 

1080 

•227 

166 

20 

11 

55 

2420 

58200 

1050 

1040 

195 

171 

184 

21 

14 

2ia 

19700 
35600 

46300 

1220 

1020 

167 

950                157             177 

969                173            193 

1000                   143              208 

176 

196 

40100 

3210 

982 

141 

\lt 

205 

23 

20 

3"^ 

43600 

35700 
33600 

21700 
54800 

933 

136 

207 

24 

22 

il& 

70200 
81500 

rd 

120 

1010                   175              201 

179 

197 

23 

26 

33800 

61900 

121 

•838                   179              187 

170 

•190 

26 

42 

'p 

?i|88 

32700 
37400 
41000 

47800 

825 

142 

•672                   175              186 

157 

•182 

27 

125 

815 

165 

•554                   159              17? 
•470                   179              186 

144 

•158 

2a 

172 

57000 

39900 

781 

181 

152 

•136 

29 

192 

37 

52700 

38000 

36100 

722 

157 

•397                   191               187 

146 

•112 

30 

202 

29 

ar^^oo 

^?CJVl 

f.f~? 

n? 

•^4!                 138            189 

143 

•90 

31 

203 

— 

^^ 

— 

•'■■-'               191 

131 

Moon 

52.0 

lu,- 

■••::; 

^L. 

Vcr               ru             iM! 

1«1 

!^- 

Ac-  Fi 

,r... 

■^  ^,  1  ■  i 

i: 

MOO 

15520 

148370            ;.:'^'-.         '. ; ;  ■ 

Uoiinfufn 

WlHof    Yoor 

101,000 

c.f.s.    January    t .' , 

195^ 

1    Totol  Runoff 

Olicnorgo 

Ot    Rocord 

[    .n   Aero  -  Foot 

1955-  36  wolor   Yoo 

Department  of  Water  ReBourcea   otatlon   located  at  Kawson  Bridge,    Kile   2.1   above   Junction  with  3«craB»nto   River. 
During  the   sumner  months,    flow,    regulated  by  gates  at   head  of  slough,    is  made  up  alaost  entirely  of   return  water  froB 
lands   Irrigated  by  Feather  River  dlveralona.      IXtrlng  flood  perloda,    Sacramento  River  water  enters  Butte  Basin  above 
Butte  City  by  bank  spill,    and  over  Noulton  and  Colusa  Weirs.      Period  of   record   1939  to  date. 
*      Estimated 
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TABLE  65 
WADSWORTH  CANAL  TO  SUTTER  BYPASS 


Dot< 

Ooily  M«on  Flow  in  Stcond  - 

Flat.  Wolor 

Yoor  Octobe 

,  1955  To 

Soptambor,  1956 

Ocl 

Nov. 

Dtc.       Jon.       Feb. 

March 

April 

May 

June      July 

Aug. 

Sept. 

1 

116 

60 

27       439       300 

•149 

158 

168 

226       120 

106 

175 

122 

55 

27      402      254 

•269 

135 

154 

222       121 

109 

175 

126 

53 

26       320       224 

•247 

121 

129 

222       138 

127 

171 

•70 

56 

22       290       204 

•226 

145 

175 

217       142 

153 

192 

5 

•68 

59 

27       290       190 

♦206 

166 

185 

199       118 

150 

250 

6 

•72 

52 

70      258      175 
60      351      164 

•186 

185 

201 

194       137 

134 

270 

7 

•72 

55 

•166 

156 

222 

151       148 

115 

255 

•70 

47 

52       452       155 
85       361       148 

♦146 

153 

230 

135       161 

156 

195 

•60 

56 

♦127 

156 

213 

134      143 

199 

170 

10 

♦71 

79 

62      359      140 

♦109 

142 

219 

159      104 

206 

150 

1  1 

•107 

83 

58      329      13? 
52      266      134 

•93 

154 

219 

168      103 

183 
154 

170 

62 

83 

•77 

163 

201 

178      126 

156 

13 

57 

126 

48      239      131 

76 

151 

185 

164      156 

178 

158 

14 

59 

112 

47      888      125 

73 

134 

153 

163      161 

173 

176 

15 

54 

59 

48     1150      120 

66 

104 

137 

153       161 

176 

175 

16 

62 

49 

47      1100      113 

66 

94 

146 

156       118 

153 

192 

17 

•36 

43 

55     1130      109 

63 

81 

175 

173       104 

116 

166 

le 

•70 

41 

90      713      107 

58 

80 

210 

170       103 

106 

178 

19 

•22 

34 

650      458      104 

58 

97 

221 

170        91 

129 

206 

20 

•102 

33 

1160      593      137 

67 

91 

248 

163       104 

153 

203 

21 

•220 

30 

1330      526      220 

67 

98 

230 

168       108 

151 

208 

22 

•189 

•32 

1120      590      404 

90 

116 

236 

159       118 

150 

170 

23 

•199 

•34 

1030      603      689 

94 

121 

242 

163       98 

127 

156 

24 

•192 

•34 

•946      430      607 

108 

151 

221 

175       90 

118 

153 

2: 

•147 

•34 

•616      825      386 

118 

156 

226 

159       79 

114 

129 

•156 

33 

•1030      807      292 

104 

163 

182 

154        38 

148 

116 

•64 

33 

•962      692      190 

67 

164 

206 

143       14 

175 

106 

60 

31 

•665      596      180 

96 

150 

224 

153       28 

183 

91 

29 

62 

29 

•488      412       65 

l48 

150 

195 

137       66 

170 

104 

30 

66 

26 

•349      352 

156 

159 

238 

115      97 

173 

120 

31 

61 

— 

•507     351     =: 

148 

219 

108 

158 

Mean 

93.4 

51.7 

379      535      214 

120 

136 

200 

168      110 

150 

171 

Ac-FI 

5740 

3076 

23320     32870     12310 

7386 

8120 

12320 

10000    6750 

9209 

10190 

Maximum 

Wot«r  Y«of 

1,390  c 

f.a.  December  21,  1955 

1  Total  R 

jrtaff 

I95S-  Colandor 

Year 

81280 

Oitchorgt 

Of  Rtcofd 

11  in  Acr« 

-  Feel 

1955-  56  Woter 

Yeor 

141300 

Department  of  Water  Reaourcea  station  located  at  Butte  House  Road,  Mile  3.6  above  mouth.   This  la  the  discharge 

{measured  at  Weir  No.  U)  to  the  East  Borrow  Pit  of  the  Sutter  Bypass  at  Mile  I6.5  (North  from  Chandler). 

This  flow  la  made  up  primarily  of  Feather  River  drainage  or  return  flows.   This  flow  and  flow  of  Butte  Slough  to 

Sutter  Bypass  (Table  6U  )  make  up  the  entire  Feather  River  contribution  to  the  Sutter  Bypass.   Period  of 

record  1939  to  date. 

*  Estimated 

TABLE  66 
RECLAMATION  DISTRICT  I5OO  DRAIN 


Dote 

Daily 

Meon  Flow 

in  Second  - 

Feet.  Water 

Yeor  October,  1955  To 

September,  1956 

Oct 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Fab. 

March 

April 

May 

June      July 

Aug. 

Sept. 

97 

46 

0 

465 

402 

275 

63 

194 

431       3d4 

973 

513 

2 

180 

45 

0 

434 

385 

282 

63 

194 

322       445 

973 

513 

3 

43 

41 

0 

398 

324 

229 

0 

194 

545      364 

973 

513 

0 

37 

0 

366 

328 

340 

0 

277 

320      257 

973 

513 

5 

0 

42 

0 

352 

338 

228 

129 

191 

442      445 

973 

445 

6 

0 

37 

64 

312 

338 

236 

91 

505 

311      629 

973 

513 

7 

0 

36 

0 

374 

281 

237 

90 

187 

330      734 

973 

574 

8 

213 

38 

126 

451 

252 

240 

90 

381 

339      734 

1010 

513 

9 

12g 

33 

0 

376 

256 

180 

122 

427 

343      734 

973 

513 

10 

95 

36 

0 

440 

242 

182 

86 

351 

335      780 

937 

814 

1  1 

96 

31 

152 

450 

182 

184 

129 

425 

315      822 

937 

358 

12 

94 

34 

0 

423 

244 

184 

128 

307 

280      937 

1010 

423 

13 

67 

36 

0 

421 

229 

184 

128 

674 

284      973 

973 

423 

14 

ek 

35 

96 

537 

182 

184 

54 

414 

289      937 

973 

357 

15 

95 

33 

0 

1650 

183 

124 

128 

411 

290       822 

973 

420 

16 

92 

32 

96 

1200 

183 

62 

64 

415 

292       734 

973 

372 

17 

93 

36 

0 

1010 

115 

188 

1^ 

418 

315      780 

973 

287 

le 

75 

8.0 

132 

608 

186 

125 

451 

287      734 

973 

350 

19 

71 

0 

573 

509 

81 

125 

129 

189 

234      780 

937 

345 

20 

83 

91 

783 

608 

221 

125 

64 

692 

298      734 

900 

349 

60 

26 

722 

644 

199 

63 

129 

361 

327       822 

900 

284 

22 

75 

12 

708 

578 

4l6 

126 

65 

408 

293       900 

822 

279 

23 

65 

0 

831 

lit 

492 

125 

^i? 

415 

228       862 

780 

206 

24 

57 

86 

855 

360 

63 

466 

341      900 

780 

145 

25 

82 

0 

700 

1380 

327 

125 

129 

476 

295      900 

7S0 

150 

26 

72 

0 

1010 

1580 

382 

63 

193 

408 

296       862 

780 

151 

27 

56 

88 

928 

1350 

314 

63 

192 

537 

0      937 

734 

152 

79 

0 

653 

955 

320 

63 

192 

382 

68      900 

734 

150 

29 

61 

0 

653 

608 

340 

126 

192 

187 

364      937 

5B1 

90 

30 

72 

0 

466 

517 

63 

193 

562 

445      937 

450 

141 

31 

50 

490 

456 



127 

455 

973 

445 

Meon 

74.7 

31.3 

324 

672 

279 

159 

108 

386 

309      704 

875 

362 

Ac-FI 

4596 

1862 

19910 

41350 

16070 

9761 

6424 

23710 

18360     46950 

53830 

21530 

Maximum 

Woter  Yeor 

II  Totol  R 

jnoft 

1955-Colendor 

Yeor 

288000 

Diichorge 

Of  Record 

II  in  Acre 

-  Feet 

1955-56  Water 

Year 

264400 

This  la  drainage  returned,  via  Sacramento  Slough,  to  the  Sacramento  river  by  pumping  and  gravity  at 

Mile  21. 2L  above  Sacramento.   Period  of  record  1930  to  date.   Recordo  computed  by  Department  of  Water  Resources 
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TABLE  67 
SACRAMENTO  SLOUGH  TO  SACRAMENTO  RIVER 


CMK 

Doily   Mao 

Flow   -n    Sacond  - 

Faal      Wotar 

Yaor   Ocrobar.  1955   To 

Saptambar.  1956 

Oct 

Nov. 

0«C-                  Jon.                  Fab 

Morch 

April                   Moy 

Juna                July 

Aug 

Sapl 

283 

204 

281 

1160              781 

1330            639 

515 

810 

253 

215 

267 

F 

r 

1200              796 

1230            665 

544 

828 

3 

171 

217 

262 

L 

L 

1480              746 

1320            623 

666 

633 

187 

221. 

231 

0 

0 

1250             717 

1020            645 

574 

653 

S 

211 

230 

237 

0 

0 

1050             913 

1130            638 

530 

947 

6 

211 

212 

290 

D 

D 

790           1560 

1540            609 

545 

1020 

7 

205 

21.3 

698 

E 

E 

746           1350 

1370            619 

647 

1310 

e 

200 

371. 

601 

D 

D 

539           1280 

1200            606 

672 

1540 

9 

357 

313 

1570 

584           1390 

1180              610 

681 

1580 

10 

226 

280 

1260 

U7           1390 

1060              580 

656 

2080 

1 1 

223 

21.2 

1100 

2400 

3020 

202            1580 

980              568 

641 

273 

12 

277 

276 

1030 

2960 

2750 

487            U20 

987             557 

645 

1510 

13 

307 

21.8 

8W.                   F                   3310 

2900 

654            1560 

1070            505 

688 

1350 

301 

252 

659                   L                   3380 

2480 

653             2280 

871               522 

707 

IS 

2U 

237 

541                   0                   3380 

2260 

641            2900 

779             552 

706 

N 

le 

241 

337 

421                   0                   3360 

2130 

781            2690 

710            604 

680 

0 

17 

237 

319 

419                 D                2970 

1850 

653           2190 

818               627 

688 

le 

300 

297 

525                   E                   2380 

1610 

678            1620 

705               610 

697 

R 

19 

292 

251. 

936                   D                   2230 

1480 

662           1530 

738               562 

683 

E 

20 

276 

286 

1600 

1180 

550           1630 

716              578 

678 

C 

21 

21.2 

268 

1190 

624           1400 

768            535 

729 

0 

22 

200 

1.01. 

F 

F 

1150 

708            1240 

774             517 

769 

R 

23 

232 

763 

L 

L 

1160 

638             1090 

727             504 

753 

0 

Z* 

189 

771 

0 

0 

1160 

614            1120 

711             541 

739 

29 

190 

671 

0 

0 

1130 

737           1550 

687              529 

742 

634 

26 

171. 

680 

D 

D 

1140 

552           1860 

761              500 

746 

559 

27 

185 

1.61, 

E 

E 

1210 

535           2130 

679             472 

750 

492 

28 

188 

331 

D 

0 

1440 

793             2120 

756             444 

738 

450 

29 

201 

292 

1810 

1100            2780 

689             411 

781 

356 

30 

205 

252 

1790 

894            2840 

703              459 

749 

404 

31 

211 

1380 

1980 

484 

810 



Haon 

233 

33P 

747           1627 

934              559 

682 

Ac-FI 

11.323 

23140 

44430        100000 

55560          34340 

41950 

Moiimum 

Wof«f    Yeof 

Totol  R 

noff 

1955-  Colandor 

Yao' 

Oitchorga 

Of    R»cord 

in  Acra 

-  Faal 

1955  -  56  Wola 

Yao' 

IXirlng  low  flow,  this  r-:;     ■     .-.e  entire  outflow  of  the  Sutter  Bypass  area  and  Reclamation  District  15C>, 
Drain  (Table  66  )  to  the  .  -  :  i:-!-:'  River  at  Mile  21. 2L  above  Sacramento.   Sharp  rises  in  Sacramento  River 
elevations  will  cause  zero  or  negative  flow.   During  high  flow,  the  slough  is  entirely  submerged  as  it  Ilea  within 
the  Bypass  area.   Tlsdale  Weir  (Table  52  ),  Butte  Slough  to  Sutter  Bypass  (Table  64),  Wadsworth  Canal  to  Sutter 
Bypass  (Table  65  ),  and  Reclamation  District  1500  Drain  when  combined  will  give  the  measured  flow  into  the 
Bypass  area  which  enters  the  Sacramento  River  between  Mile  20.9  and  28.0  above  Sacramento.   Period  of  record 
1924  to  date.   Records  computed  by  Department  of  Water  Reaourceo. 


TABLE  68 
LITTLE  LAST  CHANCE  CREEK  KEAR  CHILCOOT 


Ooia 

Doil 

y    Maon    Flo. 

in   Sacond  - 

Faal      Wofar 

Yaor  Ociobar 

.  1955    To  Saptan 

bar.  1 

956 

Ocl 

Nov 

Dae 

Jon. 

Fab 

Moreb 

April 

Mcy                  Junt 

July 

Aug 

Sapi 

1 

, 

. 

i-y-* 

•93 

•50 

•410 

242                   97 

•9.0 

•3-3 

1 . 2 

2 

^■y 

•.;.  *♦ 

127 

•93 

•50 

•370 

244                   88 

•8.0 

•3.2 

1.2 

3 

0.9 

1 .8 

•2.2 

100 

•93 

•51 

•320 

246                   80 

•7.4 

•3.1 

1.2 

4 

0.9 

1.7 

•2.0 

79 

•93 

•52 

•320 

314                75 

•7.2 

•3.0 

1.2 

3 

1.0 

2.2 

•3.5 

61 

•93 

•53 

•330 

273                69 

•7.0 

•2.9 

1.2 

C 

1.0 

2.1 

5.8 

09 

•93 

•54 

•400 

266                63 

•6.8 

•2.8 

1.2 

7 

1.0 

1.7 

l:t 

74 

•92 

•55 

•  400 

242                   54 

•6.6 

•2.6 

1.2 

S 

I  .0 

1.7 

02 

:§? 

•56 

•345 

216                   50 
221                   47 

•6.4 

li.l 

1.2 

I  .  0 

1-9 

3.4 

66 

58 

•  294 

•6.2 

1.2 

10 

1. 1 

2.7 

2.5 

69 

•86 

62 

316 

208                   45 

•6.0 

•2.2 

1.2 

II 

1.2 

3.1 

2.5 

66 

•86 

66 

298 

187                   43 

•5.8 

•2.1 

1.2 

12 

;.  1 

2.9 

3.1 

63 

•83 

66 

278 

166                 41 

•5.6 

•2.0 

1-3 

13 

;  . 

3.6 

2.2 

62 

•82 

67 

273 

\n      g 

•5.6 

•1.9 

1.6 

4.7 

2.7 

73 

•79 

69 

273 

•5.4 

•1.7 

1.6 

4.7 

2.1 

139 

•76 

70 

291 

149                37 

•5.4 

•1.5 

1.6 

16 

1.1 

5.2 

3.1 

316 

•76 

75 

289 

154                34 

•5.2 

•1.4 

1.3 

1. 1 

(-■.0 

3.6 

225 

•76 

91 

269 

162                 29 

•5.0 
•4.9 

l.l 

\:l 

la 

t.O 

4.0 

172 

•76 

114 

262 

172                   27 
180                   25 

19 

6.8 

14 

154 

•76 

144 

276 

•4.7 

2.6 

2.4 

20 

2.7 

108 

159 

•75 

171 

302 

188                  25 

•4.6 

2.2 

3.0 

11 

1.8 

5.0 

•245 

149 

•74 

210 

325 

196                   23 

•4.5 

2.6 

2.6 

1.8 

•3.5 

•1150 

140 

:il 

255 

347 

210                   22 

•4.3 

2.4 

2.4 

23 

;  .  n 

•2.3 

•2500 

168 

303 

373 

206                   21 

•4.1 

2.2 

2.4 

Z* 

•2.0 

•2250 

142 

•66 

•350 

370 

188                   20 

•4.4 

2.0 

2.4 

29 

•1.7 

•760 

125 

•64 

•390 

367 

168                   18 

•4.2 

1.6 

1.8 

26 

2.9 

•1.8 

•460 

1J2 

•60 

•450 

371 

152                 016 
l4l                 ^14 

•4.1 

1.6 

1.6 

27 

.'.  1 

•2.0 

•560 

•56 

•450 

316 

•4.0 

1.6 

1.6 

26 

i  .H 

•2.2 

•740 

•103 

•52 

•425 

260 

130                ^12 

•3.8 

1.6 

1.6 

2* 

•2.5 

•245 

•100 

•52 

•455 
•480 

246 

119                •!! 

•3.7 

1-3 

1.6 

30 

.  .  1 

•2.4 

•210 

•96 

240 

115              'lO 

•3.6 

1-3 

1.6 

31 

■  ■    ' 

'^— 

•178 

•  q.* 

— - 

•4(S 



114                    

•1.4 

1.  < 

Maon 

I,.... 

Ac-  Fl 

... 

Moiimum 

WoTar     Yaor 

1  Tolel  Runoff 

1*99 

2  3720 

Diaehorga 

Of  Kacord 

1  in  Acra  -  Faat 

1(99 

-  96  woiar  TOO 

Dcpar'.mt'n*.  uf  Water  Reaourceo  station  located  4.5  lAlles  north  of  Chllcoot. 
Period  or  record  July  1954  to  date. 
•  Eitlaated 


Drainage  area  la  ti^  aQuare  fulleo. 


TABLE  69 
SMITHNECK  CREEK  NEAR  LOYALTON 


53 


Oat€ 

Doily 

Moon   Flow  in  Second - 

Fetl.    Wotor 

Ytor  Octobor 

,  1955  To 

Sopttmbtr,  1956 

Ocl. 

Nov. 

Dtc. 

Jon. 

Fob. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug 

Sept. 

't.7 

6.1 

5.9 

27 

♦22 

13 

•70 

83 

37 

7.2 

♦6.9 

3.4 

2 
3 

4.Y 

5.9 

5.5 

25 

♦22 

14 

♦60 

83 

34 

7.2 

•6.5 

3.4 

4.5 

5.7 

5.0 

22 

♦21 

16 

♦54 

83 

32 

7.5 

♦6.1 

3.4 

1:5 

5.5 

6.6 

22 

♦20 

18 

.56 

103 

29 

7.2 

♦5.7 

3.6 

5 

t.T 

5.5 

6.1 

21 

•19 

18 

.58 

86 

28 

6.9 

5.3 

3.6 

't.7 

5.0 

6.6 

19 

♦18 

*19 

•66 

82 

27 

6.6 

•4.8 

3.6 

*.5 

5.0 

5.9 

17 

♦18 

♦20 

•81 

81 

25 

6.4 

•5.1 

3-^ 

4.5 

4.8 

5.7 

17 

♦17 

21 

•95 

Z" 

23 

6.4 

•5.3 

3-^ 

9 

4.7 

4.8 

5.7 

16 

♦17 

26 

•101 

81 

22 

5.9 

•5.3 

3-S 

10 

4.7 

4.8 

5.5 

15 

•16 

28 

97 

72 

19 

5.9 

♦5.5 

3.8 

5.1 

4.6 

5.5 

♦15 

♦16 

28 

88 

66 

18 

6.1 

•5.5 

4.0 

5.1 

4.3 

5.5 

•17 

♦15 

29 

82 

62 

15 

6.1 

•5.6 

4.0 

4.7 

4.8 

5.5 

»21 

15 

32 

77 

58 

15 

5.9 

:u 

4.4 

14 

4.7 

5.2 

5.5 

•25 

15 

34 

73 

55 

15 

5.7 

4.4 

15 

4.7 

5.9 

5.5 

♦50 

♦15 

37 

74 

54 

14 

5.7 

•4.1 

4.0 

4.7 

5.5 

5.5 

♦100 

♦15 

40 

r4 

56 

14 

5.7 

3.8 

4.0 

4.7 

5.5 

5.5 

♦70 

III 

47 

75 

57 

13 

5.5 

3.8 

4.0 

4.7 

5.7 

6.4 

♦46 

54 

It 

59 

11 

5.5 

4.0 

19 
20 

5.1 

5.9 

24 

♦41 

♦14 

55 

59 

12 

5.5 

4.4 

5.3 

5.6 

6.4 

28 

♦41 

14 

59 

93 

63 

12 

5.5 

4.6 

5.3 

5.3 

7.2 

40 

♦38 

15 

♦62 

103 

68 

11 

5.5 

4.0 

4.8 

5.1 

5.9 

161 

♦36 

16 

♦66 

117 

71 

11 

5.7 

H 

4.8 

23 

It 

5.1 

5.7 

378 

♦43 

16 

♦70 

120 

72 

10 

5.7 

!•? 

4.6 

5.1 

5.2 

130 

•36 

14 

♦76 

123 

68 

9.6 

5.5 

3-^ 

4.4 

5.9 

5.7 

85 

♦31 

14 

.78 

117 

63 

9.2 

5.5 

3.4 

8.1 

5.9 

97 

28 

13 

♦83 

116 

56 

8.6 

•15 

3.8 

4.6 

7.5 

5.5 

64 

♦  27 

13 

♦80 

94 

U 

8.4 

•9.0 

3-§ 

4.6 

7.5 

5.5 

51 

♦26 

13 

♦76 

86 

8.1 

•8. 5 

3-§ 

4.8 

29 

6.9 

5.5 

42 

♦25 

13 

♦77 

85 

46 

7.8 

♦8.1 

3.8 

4.6 

6.6 

5.5 

35 

♦24 

♦82 

83 

42 

7.5 

♦7.7 

H 

4.8 

31 

6.4 

32 

•23 

= 

♦81 



40 



•7.3 

3.6 

Mton 

5.3 

5.5 

41.0 

31.1 

16.0 

46.4 

85. 8 

65.9 

16.9 

6.7 

4.6 

4.2 

Ac-FI 

327 

326 

2520 

1912 

922 

2854 

5107 

4054 

1004 

412 

282 

250 

Wot«r    Year 

Tolol  R 

jnoff 

1955 

Colendor   Year 

6777 

Oitchargt 

Of   Rtcord 

in  Aero 

-  Feel 

1955 

-  56  iMoler  Year 

Department  of  Water  Resources  station  located  four  miles  southeast  of  Loyalton. 
Period  of  record  July  195^  to  date. 
*  Estimated 


Drainage  area  is  20  square  miles. 


TABLE  70 
WEBBER  CREEK  NEAR  SIERRAVILLE 


Dote 

Doity 

Mean  Flow 

n   Second  - 

Feel      Woler 

Yeor  October 

1955   To 

September,  1956 

Del 

Nov 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

6.7 

7.1 

9.4 

^ 

•40 

19 

•102 

143 

102 

98 

^ 

19 

2 

6.7 

7.1 

8.2 

♦38 

20 

•93 

140 

100 

§9 

19 

3 

6.7 

7.1 

7.9 

40 

•35 

23 

•86 

152 

100 

84 

45 

19 

7.1 

7.1 

6.7 

36 

♦33 

23 

♦84 

213 

95 

81 

44 

18 

5 

7.1 

7.9 

8.2 

46 

♦31 

23 

♦88 

183 

88 

91 

41 

19 

6 

7.1 

8.2 

23 

36 

29 

25 

♦94 

176 

86 

94 

41 

18 

7 

7.1 

7.5 

13 

31 

27 

23 

♦104 

167 

102 

90 

38 

18 

B 

7.5 

7.1 

10 

29 

26 

23 

♦116 

153 

102 

90 

37 

18 

9 

7.5 

7.1 

11 

26 

24 

25 

•123 

152 

100 

88 

35 

18 

10 

9.0 

7.1 

9.4 

24 

23 

26 

129 

138 

100 

86 

35 

19 

1  1 

8.6 

7.1 

8.6 

22 

23 

26 

120 

129 

97 

84 

35 

19 

12 

8.2 

7.1 

8.6 

21 

23 

25 

112 

120 

93 

86 

33 

19 

8.2 

7.1 

8.2 

26 

23 

26 

102 

log 

97 

88 

33 

19 

14 

8.2 

8.2 

8.2 

32 

21 

28 

98 

104 

108 

85 

31 

19 

15 

7.9 

8.6 

7.9 

107 

21 

29 

94 

104 

108 

83 

29 

19 

16 

7.9 

9.0 

8.2 

138 

22 

32 

96 

108 

107 

P 

2? 

18 

17 

8.2 

9.4 

9.4 

97 

21 

39 

97 

110 

112 

87 

28 

18 

IS 

8.6 

9.8 

14 

81 

21 

47 

104 

114 

114 

85 

28 

18 

19 

9.0 

13 

110 

72 

19 

54 

117 

116 

117 

§5 

29 

22 

20 

9.4 

18 

113 

69 

20 

59 

133 

124 

113 

83 

29 

24 

21 

8.6 

18 

87 

60 

20 

u 

149 

132 

112 

83 

26 

23 

22 

8.6 

9.8 

299 

70 

24 

163 

140 

112 

80 

25 

21 

23 

8.2 

8.6 

505 

78 

25 

96 

172 

148 

115 

83 

24 

20 

24 

8.6 

8.2 

317 

65 

21 

110 

lit 

144 

114 

22 

20 

25 

8.6 

8.6 

206 

66 

21 

121 

139 

112 

86 

22 

20 

26 

9.8 

7.9 

258 

65 

20 

•111 

180 

134 

112 

84 

22 

19 

27 

8.6 

7.9 

192 

62 

20 

•106 

156 

1% 

115 

78 

21 

19 

28 

7.9 

7.5 

134 

54 

19 

•100 

145 

115 

J^ 

21 

18 

29 

8.2 

7.9 

103 

•50 

19 

•107 

143 

113 

112 

it 

21 

15 

30 

7.9 

7.5 

83 

.47 

•115 

146 

110 

106 

20 

14 

31 

7.9 

69 

•44 



•112 



107 



56 

20 

Meon 

8.0 

8.8 

85.7 

54.8 

24.4 

55.8 

124 

134 

106 

83.4 

31.1 

19.0 

Ac-FI 

495 

521 

526B 

33f.8 

1406 

34  31 

7353 

ii2tj', 

I'MO 

5125 

1910 

1129 

Moximum 

Wafer    Yeor 

583  c.f.s. 

December 

23,    1955 

1   Total  R 

unofi 

1955- 

Colendor    Yeor 

21460 

Diichorge 

Of  Record 

583  o.r.s. 

December 

23,    1955 

]    in   Acre 

-  Feel 

1955 

56  Water  Yea 

44550 

Department  of  Water  Resources  station  located  1.4  miles  south  of  Slerravllle. 
•   Eatlmated 


Period  of  record  July  193^  to  date. 
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TABLE  71 
«LLER  CREEK  NEAR  SATTLEY 


Dolly 

Moon    Flow 

in   Second  - 

Fftt       Wotor 

Yoor  October 

1955    To   Sopttmbflr,  1 

936 

00  >• 

Ocl 

Nov, 

Doc. 

Jon. 

Fob. 

Motcn 

April 

Moy                    Juno 

July 

Aug 

Stpl. 

r 

3.2 

4.5 

4.1 

14 

♦11 

'-'.  s 

9 .  T 

22                     55 

1. 

1.. 

9.2 

2 

3.2 

4.5 

4.8 

12 

♦11 

'"'.  2 

9.0 

23                 56 

34 

14 

9.2 

3 

3.2 

4.5 

4.5 
6.0 

11 

♦10 

6.2 

8.7 

27                  60 

34 

14 

9.0 

4 

3.2 

4.6 

11 

•9.7 

6.2 

t:l 

41                57 

33 

14 

9.0 

5 

3.2 

5.0 

5.2 

11 

♦9.2 

6.2 

32                52 

31 

13 

9.0 

6 

3.2 

4.8 

7.5 

10 

♦8.8 

♦6.0 

10 

32                 51 

30 

14 

8.7 

7 

3.2 

4.6 

5.8 

9.7 

♦8.4 

6.0 

12 

29                 51 

14 

8.7 

e 

3.2 

4.5 

4.8 

9.4 

8.2 

6.0 

13 

29                 52 

28 

13 

8.5 

9 

3.4 

4.5 

4.8 

9.2 

8.5 

6.0 

14 

28                 54 

27 

13 

8.7 

10 

3.9 

4.5 

4.5 

9.0 

8.2 

6.0 

13 

25                55 

26 

13 

9.0 

1  1 

3.7 

4.5 

4.5 

8.7 

8.2 

6.0 

13 

24                   54 

26 

12 

9.0 

12 

3.6 

4.3 

4.5 

8;5 

8.0 

5.8 

11 

22                   53 

25 

12 

8.7 

13 

3.4 

IX 

4.5 

9.2 

■f-i 

•8.0 

11 

21                 53 

24 

12 

8.7 

14 

3.2 

4.3 

10 

■'■i 

8.0 

9.9 

21                 51 

23 

12 

8.2 

15 

•3.2 

•5.0 

4.3 

27 

7.8 

7.5 

9.7 

24                    51 

23 

12 

8.2 

16 

♦3.2 

4.8 

4.3 

30 

7.5 

7.5 

9.7 

27                    48 
26                    48 

22 

12 

7.8 

17 

•3.2 

4.8 

4.3 

18 

7.5 

9.7 

21 

12 

8.0 

la 

•3.2 

5.0 

4.5 

16 

7.8 

7.5 

11 

30                  48 

21 

12 

8.2 

19 

3.4 

6.7 

13 

11 

7.8 

7.5 

13 

33                  48 
38                  46 

20 

12 

11 

20 

3.6 

11 

32 

7.5 

7.3 

15 

20 

12 

9.0 

21 

3.4 

8.0 

35 

14 

8.0 

^:o^ 

17 

44                 45 
49                  44 

20 

11 

8.5 

22 

3.2 

4.8 

118 

16 

7.8 

19 

19 

11 

8.0 

23 

3.2 

•5.0 

157 

18 

7.8 

9.0 

20 

53                 44 

19 

11 

7.8 

24 

3.2 

5.4 

57 

16 

7.3 

9.7 

23 

51                 43 

18 

11 

7.3 

23 

3.2 

5.0 

35 

15 

7.3 

10 

23 

50                  41 

16 

11 

7.5 

26 

4.8 

4.6 

35 

14 

6.9 

10 

21 

50                  40 

16 

11 

7.3 

27 

4.8 

4.5 

26 

14 

6.9 

9.4 

18 

50                 40 

16 

11 

7.3 

26 

4.6 

4.3 

21 

-     14 

6.9 

9.4 

18 

47                 40 
^B                 38 

15 

11 

7.1 

29 

4.6 

4.1 

17 

*13 

6.7 

9.7 

19 

14 

11 

7.1 

30 

4.5 

4.1 

16 

♦13 

11 

21 

50                 36 

14 

10 

7.1 

31 

4.5 



14 

•12 

^ 

11 



53 

— 

14 

10 

Haon 

3.'-j 

5.0 

21.4 

13.6 

8.1 

7.7 

1'4 

35.5              48.5 

2;-:.c 

12.1 

8.4 

Ac-Ft 

219 

298 

1315 

836 

469 

474 

&?2 

2164              28>^ 

h 

l'-\h 

744 

■i^" 

Maiimum 

*of«r    Y«or 

213  c.r.3. 

December 

23,   1955 

Totol  Runoff 

I95S 

-  Colondor    Yoor 

Ditchorgt 

Of   Ricord 

213    C.f.3. 

December 

23,    1955 

in  Aero  -  Foot 

1955 

-  56  Wotor   Toor 

--- 

Department  of  Water  Resources  station  located  one  mile  south  of  Sattley. 
Period  of  record  September  195^  to  date. 
•  Estimated 


Drainage  area  Is  7.^  square  miles. 


TABLE  72 
MIDDLE  FORK  FEATHER  RIVER  NEAR  PORTOLA 


Oo 

ly   Moon   Flow 

in   Second  - 

Feet.    Woter 

Yeor  October 

1955    To 

September,  I 

956 

Dot* 

Ocl                     Nov 

Dec 

Jon. 

Feb. 

Morctl 

April 

Moy 

June 

July 

Aug 

Sepi 

1 

•845 

•495 

662 

1090 

903 

406 

38 

20 

C.i 

2 

762 

•495 

688 

1010 

839 

418 

35 

22 

0.' 

3 

39 

717 

♦490 

♦710 

909 

788 

331 

33 

24 

O.s 

4 

39 

606 

♦490 

•730 

845 

1050 

300 

31 

26 

0.4 

5 

40 

627 

♦490 

•750 

845 

954 

288 

28 

26 

0.4 

6 

42 

•650 

•485 

•770 

852 

1060 

266 

26 

25 

0.3 

44 

•680 

•480 

♦790 
813 

896 

1100 

238 

25 

25 

0.3 

•8.2 

52 

•720 

•478 

941 

1070 

ilk 

29 

23 

0.3 

4.4 

u 

•750 

•475 

903 

t^ 

1020 

61 

22 

0.3 

9.4 

775 

•475 

1170 

962 

149 

41 

22 

0.3 

11 

13 

80 

749 

m 

•472 

•1250 

948 

il! 

136 

31 

20 

0.3 

12 

15 

72 

•470 

•1380 

994 

117 

25 

18 

0.3 

15 

15 

65 

1020 

•470 

•1410 

1140 

788 

104 

22 

16 

0.3 

16 

59 

1410 

470 

•1100 

1360 

693 

97 

19 

13 

0.3 

17 

51 

•2470 

458 

1130 

1520 

627 

97 

16 

10 

0.3 

le 

17 

48 

•2760 
•2870 

458 

1130 

1480 

576 

60 

16 

6.1 

0.3 

17 

46 

458 

1230 

1330 
1180 

535 

^si 

13 

3.4 

0.2 

18 

17 

50 

2100 

454 

1410 

s 

12 

11 

°o:l 

19 

17 

104 

1400 

454 

1510 

1160 

57 

12 

6.3 

20 

20 

441 

1180 

450 

1560 

1130 

57 

13 

3.9 

0.5 

21 

24 

•2180 

1080 

398 

1520 
1460 

1130 
1160 

m 

55 

13 

3.4 

0.4 

22 

24 

"3()20 

lU 

325 

11 

13 

2.6 

0.3 

23 

27 

•6930 

294 

1430 

1220 

555 

13 

2.3 

U 

24 

30 

•8760 

948 

294 

1400 

1210 

525 

494 

45 

13 

1.7 

23 

;;'' 

•6430 

704 

331 

1430 

1180 

45 

14 

1.5 

0.4 

26 

^i 

•4900 
•4800 

535 

678 

1480 

1240 

490 

:i 

20 

1.3 

0.3 

27 

|gi 

672 

1460 

1270 

X 

19 

1.1 

0.3 

2B 

35 

•2910 

678 

1310 

1250 
1140 

jj 

\l 

1.0 

0.3 

29 

If. 

•  ^lon 

•  1^1. 

»>52 

1220 

470 

0.9 

0.3 

30 

.  . 

1220 

994 

458 

42 

18 

0.7 

0.3 

51 

— 

^::^ 

1160 

478 



19 

0.7 

Mion 

h'25 

475 

1167 

1113 

704 

135 

22.7 

11.6 

0.4 

Ac-  Fl 

.,..„, 

27150 

7177U 

r.r..:io          43260 

8025 

1  1o8 

714 

21 

Moilmum 

Wot.'      ViO' 

Totol  Rl 

noft 

1955 

-  Colendor    Tec 

Duchorgo 

Of    Record 

•9  Acre 

-  Feet 

1955 

-  56  Woler   Yeor 

Department  of  Water  Resources  station  located  two  miles  cast  of  Portola. 
■   Eatlmatcd 


Recorder  Installed  November  8,  1955- 


TABLE  73 
RED  CLOVER  CREEK  NEAR  GENESEE 


55 


Doily  Meon  F 

0«   in    Socond  - 

Foot.    Wotor 

Yoor   Octobo 

r,  1955   To 

Soolombor,  1956 

00  ta 

Oct. 

Nov. 

Doc.                 Jon. 

Fob. 

MorcK 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug. 

Sopt. 

1 

11 

12 

15              ^294 

♦135 

76 

•514 

•  348 

134 

•27 

17 

11 

2 

11 

12 

15              *243 

♦137 

77 

♦416 

•348 

125 

•26 

17 

3 

11 

12 

15             ^206 

♦137 

80 

•386 

•341 

117 

•24 

16 

14 

12 

12 

15               179 

♦139 

88 

•416 

•510 
•451 

110 

•23 

16 

14 

5 

13 

12 

16               151 

♦124 

85 

•514 

104 

•23 

16 

14 

12 

12 

21               136 

♦80 

85 

•541 

•428 

96 

•23 

16 

14 

7 

12 

12 

22               134 

♦76 

82 

•696 

•404 

91 

•22 

16 

14 

8 

12 

12 

18                  122 

♦72 

82 

•652 

•352 

86 

•21 

15 

14 

9 

12 

12 

19               116 

•80 

92 

♦628 

•315 

81 

♦21 

15 

13 

10 

15 

12 

18               117 

90 

100 

♦588 

•321 

76 

♦20 

15 

14 

II 

11 

12 

17  120 

18  120 

80 

no 

♦528 

♦291 

♦71 

♦20 

15 

13 

12 

12 

85 

113 

♦488 

♦258 

♦66 

♦19 

15 

13 

13 

13 

13 

16                  132 

85 

119 

♦501 

♦233 

•62 

♦19 

15 

14 

14 

12 

13 

16               ^213 

85 

125 

♦554 

♦213 

♦60 

♦18 

16 

14 

IS 

12 

13 

16               ^658 

80 

132 

♦574 

♦197 

♦70 

•18 

15 

14 

16 

12 

13 

17               ^949 

72 

147 

♦532 

♦188 

♦64 

•17 

15 

14 

17 

12 

14 

19               ^506 

90 

♦186 

♦488 

♦186 

♦60 

•17 

15 

14 

le 

12 

14 

24               ^386 

87 

♦243 

♦492 

♦190 

♦  56 

♦16 

15 

14 

19 

12 

15 

♦165             ^338 

80 

•315 

♦545 

♦201 

♦53 

♦16 

15 

19 

20 

13 

20 

♦525          ♦SSS 

63 

♦404 

♦583 

♦210 

♦50 

•16 

16 

19 

12 

26 

♦542               ^324 

51 

•523 

•628 

♦220 

♦47 

•16 

17 

17 

22 

11 

17 

♦1910               ^321 

64 

•663 

•642 

♦228 

♦45 

♦16 

17 

18 

11 

14 

♦4000               ^420 

80 

♦780 

•652 

♦236 

♦43 

•16 

16 

17 

24 

11 

14 

♦3450               ^270 

77 

♦871 

•637 

♦236 

♦40 

18 

16 

17 

25 

11 

14 

♦605            ^199 

74 

♦995 

•  598 

•228 

♦37 

18 

16 

18 

26 

13 

14 

♦861               ^210 

11 

♦957 

•598 

•213 

m 

28 

16 

19 

27 

13 

14 

♦678               141 

.707 

•523 

•195 

22 

15 

17 

26 

14 

14 

♦508             ^139 

78 

♦623 

•435 
•386 

•179 

♦31 

21 

15 

16 

29 

13 

14 

♦403           ♦138 

77 

♦652 

♦162 

♦30 

19 

15 

16 

30 

11 

14 

♦330             ^137 

•623 

♦365 

♦149 

♦29 

18 

15 

17 

31 

11 



♦267             ♦I 36 



•550 

l4l 

18 

15 

M«an 

12.2 

13.8 

470               255 

87.3 

345 

537 

264 

66.8 

19.9 

15.6 

15.3 

Ac-FI 

752 

821 

28880           15690 

5024 

21190 

31930 

16210 

3973 

1222 

960 

912 

Moiimum 

Woter    Yaor 

•4,l80  c 

f .3.    December  23, 

1955 

II  Total  R 

jnotf 

1955 

-  Colondor   Yoor 

51530 

Diicharg* 

Of  Rjcord 

♦4,180  c 

f.3.    December  23, 

1955 

II   in   Aero 

-  Fool 

1955 

-  56  Wolor   Yoor 

127600 

Department  of  Water  Resources  station  located  five  miles  east  of  Genesee. 
Period  of  record  August  1954  to  date. 
»  Estimated 


Drainage  area  Is  120  square  miles. 


TABLE  7^ 
INDIAN  CREEK  NEAR  TAYLORSVILLE 


Dolo 

Doily  Moon  Flo 

w  in  Socond 

Fool.     Wotor 

Yoor  Octobo 

,  1955   To  Soptombor,  1 

956 

Ocl. 

Nov. 

Doc.                 Jon. 

Fob, 

Morch 

April 

Moy                  Juno 

July 

Aug. 

Sopt. 

1 

22 

32 

38             •695 

641 

w. 

•1840 

i860                  962 

137 

71 

3^ 

24 

34 

38            •582 

634 

•1680 

1900                  898 

^§3 

J^ 

34 

23 

34 

38            •512 

641 

406 

•1500 

1920                  871 

183 

69 

35 

4 

5 

24 

34 

30            •446 

t^ 

443 

•1600 

2810                  826 

174 

62 

35 

24 

36 

34             ^415 

448 

•1700 

2470                  758 

166 

60 

33 

24 

36 

53             ^427 

355 

410 

•1800 

2360                  701 

154 

60 

33 

24 

36 

58               472 

322 

397 

•1900 

2200                  646 

150 

P 

33 

8 

24 

36 

55               408 

306 

402 

•2000 

1950           608 

142 

61 

32 

9 

24 

i^ 

55               390 

338 

419 

•2120 

1780           585 
1810           556 

138 

59 

32 

10 

30 

50               421 

420 

456 

•2300 

130 

57 

34 

II 

28 

35 

45              396 

401 

475 

•2080 

1570                  520 

1360              466 

127 

52 

35 

12 

26 

36 

45               384 

406 

461 

1810 

119 

53 

37 

13 

26 

41 

44               505 

393 

473 

1830 

1210                440 

119 

51 

37 

14 

27 

44 

41               915 

392 

492 

1970 

1140                420 

122 

49 

34 

15 

27 

47 

38             2520 

362 

504 

2120 

1130                438 

118 

47 

34 

16 

2,', 

53 

39             3740 

350 

531 

i960 

1230                407 

115 

45 

3f 

25 

53 

45             1910 

332 

616 

1890 

1390                382 

108 

43 

36 

2^ 

55 

67             1400 

320 

814 

1910 

1480                358 

98 

42 

39 

27 

i§ 

•1600             1100 

330 

1130 

2160 

1540                341 

92 

46 

68 

20 

30 

•3000             1110 

358 

1460 

2430 

1680                329 

83 

55 

87 

21 

30 

102 

•3050             1050 

398 

1880 

2680 

1850               312 

77 

53 

70 

22 

30 

60 

•10500               979 

1000 

2340 

2760 

1970               301 

11 

?^ 

67 

23 

30 

47 

•18000             1440 

1100 

2750 

2920 

2000                  285 

49 

60 

24 

30 

41 

•8000               998 

640 

3190 

2880 

1830                  279 

.99 

46 

59 

25 

30 

36 

2920                  827 

530 

3590 

2720 

1640              264 

100 

40 

57 

26 

32 

38 

4640               897 

469 

3490 

2670 

1520                  254 
1490                244 

127 

38 

59 

3' 

35 

3550               657 
1870               664 

429 

2500 

2300 

107 

37 

51 

38 

35 

410 

2190 

1990 

1260                  229 

95 

37 

!*? 

39 

35 

1270               649 

397 

2270 

1880 

1160                  219 

§9 

39 

♦46 

30 

36 

34 

•865              641 

2470 

i860 

1140                201 

81 

40 

•48 

31 

34 

•784               641 

^ 

2410 



1080               

76 

38 

Moon 

28.2 

43.5 

1963               909 

478 

1296 

2109 

1669                470 

120 

51.2 

44.8 

Ac-FI 

1738 

2590 

120700           55920 

27480 

79680 

125500 

102600            27970 

7394 

3148 

2666 

Maiimum 

Wotor    Yoor 

•22,400  0 

.f.3.    December  23, 

1955 

Totol  Runoff 

I95IS 

-  Colondor   Yoor 

211700 

Oiichorgo 

Ot   Rocord 

•22,400  c 

.f.3.    December  23, 

1955 

in   Aero  -  Fool 

1955 

-  56  Wotor  Yoor 

557400 

Department  of  Water  Resources  station  located  1.5  mllea  southeast  of  Taylorsville. 
Period  of  record  August  1954  to  date. 
•  Estimated 


Drainage  area  Is  532  square  mllea. 


56 


TABLE  75 
LIOHTS   CREEK  HEAR  TAYLORSVILLZ 


Ooi 

r   U«on    Flov 

in  Sacond  - 

Foot        Wotor 

Toor   Octobo 

.  1995    To 

Soptombor, 

99S 

0«l< 

Ocl 

Nov 

Otc 

Jon 

Fob 

Uorch 

April 

uor 

Juno 

Jul| 

Aug 

Sopi 

1 

2.4 

3.6 

8.0 

•1C-' 

101 

61 

."  = 

"-'■  - 

:=_ 

•36 

•16 

•9.2 

2 

2.4 

3-^ 

7.3 

•  o3 

99 

64 

•  2  3^ 

--,- 

1"! 

•35 

•16 

•9.2 

3 

2.6 

4.0 

7.0 

•01 

99 

75 

•200 

384 

163 

•34 

•16 

•9.2 

4 

2.9 

4.0 

5.0 

•101 

94 

84 

•185 

582 

150 

•33 

•16 

♦9.2 

9 

3.3 

4.2 

7.0 

•97 

90 

82 

•200 

460 

134 

•34 

•16 

♦9.2 

e 

3.3 

4.5 

12 

•105 

84 

74 

•220 

435 

122 

•32 

•15 

•9.2 

r 

3.1 

4.2 

12 

104 

80 

:^ 

•235 

115 

•32 

•15 

•9.2 

» 

3.1 

4.2 

9.7 

112 

78 

•255 

345 

110 

•31 

•1? 
•1* 

•9.8 

9 

2.9 

4.2 

11 

97 

75 

•72 

•aro 

325 

107 

•28 

•10 

10 

3.8 

4.0 

10 

96 

71 

•7* 

•260 

306 

101 

•28 

•12 

♦9.8 

M 

l:t 

4.0 

•7.8 

99 

70 

•70 

•280 

277 

§? 

•25 

•12 

♦9.2 

12 

3.8 

•7.0 

99 

72 

•71 

237 

246 

•24 

•12 

•9.2 

IS 

3.6 

4.5 

♦6.4 

14C 

72 

•72 

223 

230 

82 

•24 

•12 

•9.2 

14 

3.1 

5.6 

•6.0 

271 

72 

•71 

233 

226 

86 

•24 

•12 

•9.2 

15 

3.1 

5.9 

•5.8 

7*8 

70 

•77 

237 

237 

82 

•24 

•11 

•9.2 

16 

2.9 

6.4 

•6.1 

685 

72 

•93 

244 

267 

74 

•23 

•10 

•9.2 

17 

2.9 

6.4 

•6.8 

356 

f^ 

•110 

264 

295 

67 

•23 

•9.8 

•9.2 

18 

2.9 

6.7 

•14 

251 

63 

•133 

309 

314 

62 

•20 

•9.8 

•11 

19 

2.9 

•  204 

205 

66 

•l6o 

381 

325 

61 

•20 

♦9.3 

•23 

20 

3.1 

18 

•290 

201 

75 

•185 

449 

351 

59 

•20 

•9.8 

•15 

21 

3.3 

22 

•310 

194 

86 

•210 

505 

371 

•56 

•20 

•9.8 

•14 

22 

3-3 

10 

•2700 
•2*50 

221 

165 

•245 

533 

378 

•53 

•19 

:^-J 

•13 

29 

3-f 

8.6 

290 

165 

•290 

544 

•50 

•19 

•12 

24 

3.6 

8.0 

•550 

226 

109 

•330 

533 

328 

•47 

•22 

•9.8 

•12 

25 

3.3 

6.4 

•440 

201 

90 

•370 

466 

290 

•45 

•19 

•9.8 

•12 

2G 

4.2 

J-° 

•530 

188 

80 

•415 

421 

267 

•42 

•19 

♦9.8 

•13 

27 

4.5 

6.4 

•315 

171 

72 

•360 

353 

251 

•38 

•19 

•9.8 

•13 

28 

4.2 

6.4 

•230 

149 

66 

•310 

311 

226 

•36 

•19 

•9.8 

•12 

29 

4.2 

6.4 

•156 

134 

c? 

•285 

306 

223 

•38 

•18 

•9.8 

•11 

30 

..0 

6.4 

•128 

124 

•290 

317 

223 

•36 

•17 

^'r 

•10 

31 

3.6 



•113 

110 



♦300 

203 

•17 

Mton 

i-- 

6.6 

276 

195 

85.0 

167 

316 

317 

85.1 

.-.=. 

::.- 

Ac-Fl 

--'- 

395 

16990 

11980 

4891 

1025C' 

18-840 

19510 

5062 

-y-i 

-;_ 

*IIt«r    Ytof 

I    Tolol  Ru 

noff 

r955 

-  Colondor  Too' 

Oitchorgt 

01    Rtcora 

1  in  Aero 

-  Fool 

1955 

-  96  wotor  Too 

Departraent  of  Water  Resources   station   located  seven  miles  northeast  of  Taylorsvllle. 
U8  square  miles.      Period  of  record  September  19^  to  date. 
•     Estimated 


Drainage   area  Is 


TABLE  76 

WOLP  CREEK   AT  GR£=KVILLE 


Oolo 

Ooil 

y   Moon    Flo* 

in    Socond 

Foot        wotor 

Toor    Octobo 

.   1955    To    Sopton 

^bor. 

996 

Ocl 

N0« 

Ooc 

Jon 

Fob 

Morcn 

April 

Uo,                   J 

jno 

Jul, 

Aug 

Sopt 

1 

•3.5 

•3.6 

•7.2 

•120 

♦81 

•66 

•240 

•230                    48 

17 

9.5 

6.1 

2 

•3.S 

•3.7 

♦7.4 

•105 

•♦14° 

•66 

•217 

•240                   46 

17 

9.5 

8.6 

3 

•3.7 

•6.7 

•95 

•75 

182 

•260                   44 

17 

9.0 

8.1 

4 

•3.4 

:i:? 

•7.5 

•95 

♦62 

•87 

174 

•290                   41 

17 

9.C 

8.6 

9 

•3.5 

•17 

•110 

♦62 

•87 

204 

•320                   41 

1- 

9.5 

8.1 

6 

•3.5 

•4.0 

•14 

•110 

♦60 

:il 

225 

•312                38 

16 

9.5 

8.1 

7 

•3.5 

•13 

♦130 

♦56 

237 

•293                37 

16 

li 

8.1 

8 

•3.5 

•15 

♦150 

•54 

•65 

237 

♦275                35 

15 

8.1 

9 

•4.1 

•3.9 

•13 

♦120 

♦52 

86 

265 

•256                33 

15 

•9.5 

8.1 

ID 

•3.9 

•3.6 

•11 

♦105 

♦50 

100 

301 

•238                32 

14 

9.5 

6.1 

II 

•3.6 

•3.8 
•4.0 

•9.7 

♦100 

♦47 

'U 

285 

♦219                31 

15 

9.5 

8.1 

12 

•3-5 

•9.5 

•95 

♦49 

•250 

♦201                30 

15 

U 

8.1 

13 

•3.6 

•4.3 
•4.6 

•9.2 

•140 

•50 

96 

•235 

♦182                29 

16 

8.1 

•3.6 

•8.6 

•250 

:^ 

108 

•222 

•164                29 

17 

8.6 

8.1 

15 

•3.5 

•5.6 

♦9.0 

•350 

112 

•239 

•145                31 

17 

8.6 

8.1 

16 

•3.4 

•5.2 

•9.5 

•510 
•S20 

♦40 

•100 

•232 

2io 

•IS                1 

■9 

16 

8.6 

8.1 

17 

'-'4 

:^:9^ 

♦11 

♦40 

•110 

>6 

16 

8.6 

8.1 

18 

♦25 

•24o 

♦40 

•130 

300 

103                   27 

15 

8.6 

8.6 

1* 

•3.6 

•11 

♦210 

♦42 

•150 

96                   24 

.\l 

8.6 

21 

20 

•3.5 

•26 

•360 

•200 

•80 

•170 

•89                   24 

9.0 

22 

21 

•3.5 

•15 

•370 
•1060 

•170 
♦160 

•2O0 

•190 

372 

•85                   24 
•78                   23 

12 

9.0 

•15 

22 

•3.5 

:t:t 

•280 

•220 

366 

12 

9.0 

•12 

23 

•3.5 

•2500 

♦170 
♦180 

•450 

•250 

350 

•y                   I 

>2 

12 

9.0 

•12 

24 

'-U 

:i:l 

•1900 

•300 

•290 

324 

>2 

20 

u 

•12 

29 

•740 

♦160 

•160 

•330 

322 

65              •ZO 

17 

•11 

26 

•u 

•6.6 

•560 

♦170 

♦92 

•360 

•310 

62                ^20 

15 

8.6 

•12 

27 

•6.4 

•780 

♦170 

•75 

•320 

•290 

57           •ig 

13 

8.1 

•12 

28 

•3.7 

!l-3 

•375 

♦150 

•70 

•260 

•270 

55              •9 

11 

8.1 

•12 

29 

50 

:?:5 

•6.1 

•270 

•180 

♦130 

•:io 

•70 

•260 

•250 

52                •! 

•^2 

? 

11 

J-f 

•12 

91 



*  ■  ■'■ 

•  >j 

^= 

•.■' 



— 



Moon 

3U 

170 

90. j 

IDO 

-t>9 

150 

Ac-Fl 

19160 

10820 

5538 

9646 

15990 

9606 

Uoiifflum 

Wotor     Yoor 

II    Tolol   Rgr-oH 

I9SS 

-   Colonaor     Toor 

1    in    Aero  -   Foot 

1955 

-   56    wotor    Yoor 

Departaent  of  Mater  Resource!  station  located  100  feet  above  Hl«hwmy  89  bridge.      F«rlod  of  record  August  19M  to  date. 
*      EstlsMted 


TABLE  77       - 
SPANISH  CREEK  NEAR  QUMCY 


57 


Dola 

Dally  M>on  Flo» 

in  Stcond 

F««l.  Wot«r 

Y«or  Oclobs 

.  1955  To  S«pl«mbtr.l956 

Ocl. 

^4ov 

Otc 

Jon. 

F.b. 

March 

April 

May       Juno      July 

Aug. 

Soot. 

•12 

•14 

•28 

•260 

222 

•215 

349 

440      228       66 

30 

17 

2 

♦12 

•14 

•33 

♦223 

218 

•211 

306 

462      211       63 

30 

17 

•12 

•14 

•32 

♦195 

211 

•208 

278 

457      208       61 

30 

17 

•11 

•15 

•30 

•210 

181 

•260 

267 

738      204       60 

28 

17 

5 

•12 

•15 

•31 

•345 

167 

•262 

278 

824      190       61 

28 

17 

•12 

♦15 

•175 

•263 

III 

•203 

296 

787      176       58 

i 

17 

7 

•12 

♦15 

•130 

•528 

•190 

314 

675      167       58 

11 

8 

♦12 

♦15 

•92 

•500 

136 

187 

339 

570      161       56 

26 

9 

•13 

♦15 

•110 

•330 

130 

194 

371 

506      158       50 

457      153       50 

24 

19 

10 

♦lit 

•15 

*93 

•350 

126 

208 

414 

21 

18 

II 

•17 

•15 

*79 

•325 

123 

215 

^3?^ 

435      150       46 

21 

17 

12 

•15 

•15 

♦66 

•280 

121 

201 

398      133       44 

21 

17 

13 

•111 

•16 

•59 

♦485 

121 

194 

344 

349      123       44 

20 

17 

14 

•14 

•16 

*53 

♦800 

121 

197 

317 

321      121       44 

20 

17 

15 

•14 

•17 

♦1200 

114 

197 

321 

306      123       43 

19 

17 

16 

•13 

•19 

•52 

♦1100 

119 

201 

321 

314      123       42 

17 

17 

17 

•13 

•18 

•72 

♦690 

114 

225 

339 

333      112       42 

16 

17 

IB 

•13 

•20 

♦278 

•465 

116 

256 

360 

355      108       37 

16 

21 

19 

•13 

•28 

•3200 

♦370 

112 

292 

4o8 

360      105       37 

15 

"l 

20 

•13 

•46 

♦2700 

♦360 

119 

321 

474 

376      110       36 

16 

28 

21 

•14 

'l^B 

♦2100 

•360 

•500 

344 

523 

392      103       36 
398       96       34 

16 

26 

Z2 

•15 

♦6400 

•350 

•2000 

371 

557 

17 

25 

23 

•14 

•36 

♦7700 

•505 

•1850 

403 

576 

408       92       37 

18 

23 

21 

•14 

•30 

♦2250 

•395 

•1090 

452 

582 

376       85       39 

18 

23 

23 

•14 

♦28 

♦1180 

•360 

506 

484 

576 

333       81       35 

19 

22 

26 

•14 

•28 

•2750 

•645 

365 

512 

606 

310      77       34 

19 

24 

27 

•14 

•27 

•1700 

♦508 

296 

446 

551 

299      70       34 

18 

24 

28 

♦14 

♦26 

•720 

•414 

260 

382 

474 

278       66       34 

18 

24 

29 

♦  14 

♦25 
♦24 

•510 

314 

218 

355 

435 

263       68       32 

18 

23 

30 

♦14 

•390 

270 

i^ 

430 

246       66       31 

17 

22 

31 

•14 



*3t5 

239 

= 



246       31 

16 

Mion 

1;;.4 

26.0 

1078 

440 

343 

288 

406 

420       129        44.4 

20.8 

20.7 

Ac-FI 

825 

1545 

66260 

27050 

19740 

17740 

24150 

25810      7672      2727 

1279 

1232 

Maximum 

Woter  Ysflr 

Tolal  Runoff 

1955-  Calendor 

Y«or 

113800 

Discharg* 

Of  Rtcord 

in  Acra  -  Fa«t 

1955-  56  Wol.r 

Year 

196000 

Department  of  Water  Resources  station  located  three  mile: 
Period  of  record  August  1954  to  date. 
*  Estimated 


8  west  of  Qulncy.   Drainage  area  Is  68  square  miles. 


TABLE  78 
FEATHER  RIVER  NEAR  OROVILLE 


Dot* 

Doi 

y  Mean  Flow 

in  Second  - 

Feet   IMoler 

Year  October 

,  1955  To 

September,  1956 

Oct 

Nov 

Dec. 

Jan. 

Feb 

March 

April 

Moy 

June 

July 

Aug 

Sept 

1350 

1800 

2550 

13500 

11300 

10400 

12900 

13100 

11300 

4180 

3060 

2850 

2 

1260 

1910 

2630 

12000 

10400 

10600 

11800 

13200 

11400 

4320 

3020 

2850 

3 

1300 

1870 

2200 

10700 

9690 

11000 

11000 

13400 

11400 

4210 

3040 

2830 

1430 

1800 

1980 

11200 

9320 

12000 

10400 

23200 

11300 

3850 

3030 

2820 

5 

1500 

1510 

2l80 

14800 

8950 

12000 

10600 

21000 

10200 

3730 

3030 

2820 

1590 

1340 

8450 

14500 

8560 

11200 

11000 

18900 

9340 

3630 

3020 

2810 

7 

1700 

1460 

5170 

17700 

8360 

10400 

11600 

17500 

8750 

3600 

2860 

2820 

e 

1450 

1800 

3370 

19500 

8150 

10100 

12000 

16100 

8060 

3550 

2860 

2820 

9 

1260 

1760 

3920 

14200 

T870 

10100 

12700 

14900 

7620 

3400 

2880 

2800 

10 

1460 

1760 

3490 

13800 

7710 

10300 

13600 

14400 

7300 

3190 

2880 

2820 

IROO 

1760 

2260 

13300 

7730 

10700 

13600 

14700 

7200 

3020 

2880 

2860 

1700 

1550 
l46o 

2570 

2780 

12200 

8000 

10600 

12900 

13500 

6860 

2950 

2820 

2850 

13 

1640 

16500 

7990 

10700 

12200 

12400 

6580 

2910 

2800 

2850 

14 

1630 

1750 

2900 

35000 

7930 

10800 

11800 

11900 

6500 

2880 

2860 

2840 

15 

1590 

1920 

2770 

59500 

7790 

10600 

11900 

11800 

6640 

2860 

2880 

2840 

16 

1560 

1920 

2920 

49100 

7420 

10600 

11700 

12400 

6810 

2920 

2800 

2760 

1450 

2200 

4620 

31500 

7000 

11200 

12000 

13200 

6460 

3030 

2860 

2730 

1450 

2450 

7110 

24300 

6450 

12000 

11900 

13600 

6460 

2990 

2880 

2790 

1590 

2410 

50500 

19900 

6420 

12900 

12600 

13500 

6460 

2880 

2860 

2970 

20 

1670 

2430 

65900 

19300 

13000 

13600 

13700 

14200 

6260 

2720 

2830 

3040 

21 

1670 

4700 

49500 

19000 

17000 

13900 

14700 

14700 

6000 

2490 

2830 

2960 

22 

1680 

3330 

150000 

19000 

41300 

14300 

15300 

15100 

6060 

2560 

2850 

2860 

23 

1370 

2360 

172000 

22500 

43900 

14900 

16300 

15400 

6020 

2880 

2850 

2820 

24 

1440 

2120 

90800 

18800 

22200 

15700 

16500 

14600 

5730 

3180 

2860 

2790 

25 

1660 

2100 

43300 

19000 

16900 

16700 

16300 

13800 

5250 

3170 

2850 

2800 

26 

1740 

2040 

62300 

22300 

14000 

17500 

16900 

13200 

4860 

3150 

2830 

2800 

27 

1800 

1740 

49600 

20500 

12600 

16000 

15400 

12900 

4410 

3150 

2830 

2800 

28 

1820 

1810 

31200 

16700 

11500 

14000 

14000 

11700 

4440 

3150 

2850 

2800 

29 

1760 

1810 

20400 

14800 

11100 

13200 

13300 

11300 

4450 

3130 

2860 

2800 

30 

I'M- 

1920 

16700 

13400 

13300 

13000 

11600 

4550 

3090 

2880 

2760 

31 

Ir.lO 



14500 

12400 

^ 

13400 



11700 



3070 

2850 

Mean 

1564 

2026 

28410 

20030 

12430 

12410 

.13120 

14290 

7156 

3221 

2887 

2832 

Ac-FI 

Q('l80 

120600 

1747000 

1232000 

715100 

763000 

780700 

878500 

425800 

198000 

177500 

168500 

Moiimum 

Wot«r  Yeor 

203,000 

c.f.a.  December  23, 

1955 

Total  R 

jnoff 

1955 

Colendor  Year 

3628000 

DiBChorgt 

Of  Rocord 

230,000 

c.r.3.  March  19,  1907 

in  Acre 

-  Feel 

1955 

56  Water  Yea 

U.  S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  75  feet  above  highway  bridge 

and  U  miles  northeast  of  Orovllle,  Mile  71.0  above  mouth.   Drainage  area  Is  3/611  square  miles.   Period  of  record  January 

1902  to  date.   Records  computed  by  U.  S,  Geological  Survey. 
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TABLE  79 
FEATHER  RIVER  NEAR  0RIDL2Y 


DDK 

Daily 

M«an  Flow 

in  S«cond  - 

F««t   Wottr 

Yaor  Oclobar 

,  I9S5  To  SapTtmbar,  1 

S56 

Od. 

Nov. 

D«c 

Jort. 

Fab 

March 

April 

May       J 

in* 

July 

Aug- 

Sapl 

1 

783 

1180 

Ji'.'-ji 

ITiOO 

12200 

IH'C 

IIHC 

'^2C 

1840 

988 

933 

2 

583 

1240 

£',B0 

15900 

11200 

107C0 

11  POO 

11»00 

■b'JU 

1780 

941 

9^0 

3 

543 

1280 

2170 
1880 

ItlOO 

10400 

10900 

11000 

11300      8600 

1790 

956 
949 

4 

563 

1240 

13200 

9820 

11200 

10400 

17200      8580 

1730 

949 

5 

636 

1130 

2020 

15800 

9340 

11500 

10000 

20200      8040 

1570 

949 

956 

6 

73c 

944 

6740 

15400 

8930 

11400 

10200 

18100     7280 

1470 

949 

995 

7 

806 

906 

5530 

15700 

8630 

10700 

10700 

16600      6700 

1390 

887 

1040 

e 

843 

1190 

3300 

21700 

8330 

10200 

11200 

15400     6160 

1360 

773 

1160 

9 

583 

1220 

3460 

16000 

8040 

9990 

11700 

14000      5630 

1330 

1220 

10 

668 

1220 

3430 

14100 

7840 

10000 

12400 

13100      5340 

1190 

858 

1210 

II 

1110 

1220 

2410 

14000 

7660 

10300 

12900 

13000      5250 

1050 

887 

1350 

12 

1110 

1170 

2360 

12800 

7810 

10500 

12600 

12300      5110 

925 

873 

1380 

13 

1030 

1150 

2640 

14000 

7840 

10300 

11900 

11200      4650 

837 

780 
830 

1450 

14 

1010 

1530 

2720 

29800 

7770 

10500 

11500 

10400      4320 

802 

1530 

IS 

999 

1760 

2620 

50800 

7700 

10400 

11300 

9890      4110 

788 

866 

1600 

16 

1020 

1760 

2710 

53100 

7510 

10200 

11400 

9970      4110 

795 

837 

1630 

17 

950 

1880 

3480 

35600 

7170 

10400 

11400 

10400      4010 

802 

809 

1610 

IS 

887 

2160 

5310 

27700 

6800 

11000 

11400 

10800      3820 

809 

a? 

1600 

19 

912 

2330 

29500 

22800 

6450 

11800 

11500 

11000     3700 

795 

1750 

20 

1020 

i960 

63000 

20500 

9000 

12600 

12200 

11200      3620 

752 

866 

i960 

21 

1020 

3740 

43800 

20600 

16200 

13200 

13200 

11900      3470 

408 

866 

1990 

22 

1030 

3240 

♦125000 

19100 

29500 

13600 

13700 
14400 

12200      3320 

429 

887 

1970 

23 

906 

2320 

*160000 

23000 

46400 

14100 

12700      3240 

508 

880 

1940 

24 

777 

2090 

•110000 

20600 

27100 

14900 

14800 

12300      3140 

995 

887 

1920 

29 

971 

i960 

49500 

19600 

19700 

15800 

14600 

11500      2900 

1020 

887 

1940 

26 

1100 

1920 

47100 

21300 

16300 

16700 

15000 

10900      2580 

1000 

887 

1980 

27 

1130 

1850 

51800 

22600 

14000 

16400 

14300 

10500      2320 

1060 

858 

1980 

28 

1170 

1700 

35200 

18600 

12700 

14400 

12900 

9720      1950 

1060 

866 

2010 

29 

1170 

1720 

26200 

16200 

11800 

13200 

11900 

9030      1850 

1040 

887 

2020 

30 

1030 

i860 

21300 

14600 

12800 

11400 

8700      1840 

1030 

902 

2010 

31 

944 



18700 

13400 

— 

12900 

— 

9050 

— 

1000 

910 

MBOn 

904 

1696 

27050 

20970 

12050 

12210 

12310 

12170      4765 

1076 

880 

153- 

Ac-FI 

^r.';2o 

100900 

1663000 

1289000 

741000 

726500 

732300 

748300    28: 

600 

66160 

54120 

9131c 

Moiimum 

Wot«r  Y«or 

1  Total  Runoff 

I95S 

-  Coltndor  Yaor 

27SbOG0 

Ditchorgt 

Of  Rtcord 

1  in  Acri  -  F««l 

1955 

-56  WoUr  Ytor 

6597000 

Department  of  Water  Reaources  station  located  at  Gridley  Bridge,  Mile  U9.7  above  mouth.   Period  of  record  ig'*^  to  date. 

•   Estimated 


TABLE  80 
SOUTH  HONCUT  CREEK  NEAR  BANGOR 


Ooily  Mean  Flow  in 

Stcond  - 

Ftal.  Wolar 

Y.or  Oclobar 

1955  To  S«pt«mb«r,  1 

956 

Oolt 

Oct 

Nov 

0«c        Jon 

F«b 

March 

April 

Moy       J 

jnt 

July 

Aug 

S.pl 

1 

0 

7.3     192 

6^ 

83 

14 

u 

5.8 

0.9 

0 

2 

0 

10     118 

70 

74 

14 

5.6 

0.9 

0 

0 

J 

0 

5.7     87 

^5^ 

67 

14 

46 

5.4 

1.0 

0 

0 

4 

0 

3.5    158 

64 

14 

^^3 

4.8 

0.9 

0.8 

0 

0 

5 

0 

14       144 

52 

62 

13 

4.8 

0 

0 

6 

0 

868       95 

tl 

56 

12 

38 

4.6 

0.8 

0.2 

0 

7 

0 

69      440 

50 

12 

28 

4.4 

0.6 

1.6 

0 

■ 

0 

32      264 

40 

48 

11 

22 

4.0 

0.6 

0.9 

0 

9 

0 

53      130 

36 

46 

11 

16 

3.7 

0.4 

0.1 

0 

10 

0 

22       119 

35 

43 

11 

18 

3.5 

0.4 

0.1 

0 

II 

0 

15        95 
13        78 

34 

40 

20 

20 

3.2 

0.4 

0.1 

0 

12 

0 

32 

37 

22 

17 

3.0 

0.3 

0.1 

0 

13 

N 

0.8 

10      275 
8.2    1180 

30 

36 

16 

14 

2.9 

0.3 

0.1 

0 

14 

0 

2.4 

29 

11 

\l 

12 

2.9 

0.3 

0 

0 

15 

3.9 

7.2    1690 

27 

11 

3.0 

0.3 

0.1 

0 

16 

3.2 

11       442 

tl 

27 

13 

10 

1:1 

0.3 

0 

0 

17 

P 

V. 

94       217 

26 

11 

8.8 

0.2 

0 

0 

la 

L 

289       150 

24 

24 

10 

8.0 

1:1 

0.2 

0 

0 

19 

0 

5.2 

1670       125 

39 

24 

9.8 

7.8 

0.2 

0 

0.1 

20 

W 

5.7 

533      192 

839 

24 

9.5 

7.2 

2.6 

0.2 

0 

1.0 

ti 

12 

474       141 
1260       396 

428 

23 

8.8 

1:1 

1:1 

0.1 

0 

1.4 

22 

6.8 

1030 

23 

8.3 

0.1 

0 

0.8 

23 

4.6 

1440       270 

498 

22 

8.3 

S:§ 

2.1 

0.1 

0 

0.1 

24 

8.0 

354       153 
150      416 

192 

20 

8.3 

2.0 

0.1 

0 

0.1 

29 

5.0 

211 

19 

9.2 

8.3 

1.8 

0.1 

0 

0.1 

26 

3.5 

1050      509 

160 

20 

27 

7.5 

1.6 

0.1 

0 

0 

27 

2.9 

136      204 

134 

18 

20 

u 

1.4 

0.1 

0 

0 

28 

2.5 

112 

18 

13 

1.2 

0 

0 

0 

29 

2.3 

56      146 

99 

16 

11 

6.5 

1.0 

0 

0 

0 

30 

2.1 

15 

10 

6.3 

O.Q 

0 

0 

0 

31 





M.on 

;'■ 

Ac-  Ft 

1.-U7':      V;i:-.,,                H'.:                    ■;;,.       ',  u 

Moiimum 

HVOttr  Y«0r 

■',  Viri  ^.r 

B.  Doccmbcp  23,  195^ 

Tolol  Runoff 

1955 

Oitchorg. 

Of  Bacord 

'.,340  c.r 

0.  December  23.  1955 

in  Acrt  -  FitI 

1955 

-  56  Wotor  Ytor 

U.  .J.  Geulo(5lcai  Survey  and  Department  of  Water  Reaourceo  cooperative  otatlon  located  2.3  mliee  aoutheaat  of 
Bangor  and  16  mllea  above  mouth.   Drainage  area  la  30.3  aquare  mllea.   South  Honcut  Creek  la  an  eaot-slde 
tributary,  via  Honcut  Creek,  to  the  Feather  River  at  Kile  43. 7L  above  mouth.   Period  of  record  October  1950 
to  date.   (Prior  records  available  at  a  aite  eight  mllea  downotreaa.)  Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  81 
FEATHER  RIVER  AT  YUBA  CITY 


Ool< 

Dc 

lly  Moon  FIO« 

in  S«cond 

Feet   Woler 

Yoor  Oclober.  1955  To 

Seplember,  1956 

Ocl, 

Nov. 

Dae. 

Jon. 

Fob. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sepl. 

1 

1170 

1240 

1940 

18600 

•13000 

11500 

13300 

10200 

10200 

2690 

1220 

1270 

2 

900 

1440 

2710 

17700 

•12000 

10900 

12200 

10400 

9300 

2450 

1180 

1370 

3 

740 

1520 

2520 

14800 

•11000 

11200 

11100 

11300 

9740 

2470 

1150 

1380 

4 

1500 

2210 

12900 

•10300 

11600 

10200 

15700 

10100 

2280 

1180 

1370 

S 

801 

1420 

2050 

•16400 

97'»0 

11900 

9900 

23800 

9100 

2020 

1210 

1360 

6 

858 

1200 

5860 

•16500 

9230 

12100 

10100 

21300 

7530 

1870 

1210 

1400 

7 

985 

1060 

9460 

♦16200 

8760 

11200 

10600 

•19400 

6700 

1750 

1190 

1450 

8 

1080 

1150 

5000 

•22000 

8360 

10500 

11200 

•17100 

6420 

1700 

1080 

1550 

9 

924 

1370 

4210 

•18000 

8000 

10400 

11800 

•15700 

6130 

1650 

1080 

1690 

10 

784 

1320 

4370 

•15000 

7680 

10400 

12600 

•14400 

5860 

1490 

1120 

1660 

1  1 

1150 

1290 

3500 

•15000 

7440 

10600 

13500 

♦13200 

5900 

1330 

1170 

1690 

12 

1420 

1280 

•14000 

7500 

10800 

13200 

♦12000 

5720 

1200 

1170 

ll4o 

1840 

13 

1400 

1240 

2910 

•14200 

7520 

10700 

12200 

♦10900 

5200 

1100 

1840 

14 

1320 

1590 

2950 

•28800 

7390 

10700 

11400 

♦9810 

5100 

1050 

1070 

1940 

15 

1270 

1800 

•54000 

7270 

10700 

11000 

9140 

5000 

1080 

1120 

2010 

16 

1270 

1910 

2990 

•56000 

6980 

10600 

10800 

9320 

4860 

1050 

1150 

2090 

17 

1270 

2030 

3400 

•38000 

6660 

10700 

10800 

10400 

4670 

1100 

1080 

2040 

18 

1150 

2310 

5620 

•30000 

6400 

11400 

10600 

11700 

4560 

1180 

1130 

2020 

19 

1120 

2520 

•18700 

•24500 

5990 

12200 

10600 

11800 

4660 

1090 

1170 

2140 

20 

1200 

2230 

*61100 

•21200 

9120 

13000 

11200 

12400 

4620 

1050 

1190 

2390 

21 

1270 

3070 

»  58000 

•21100 

18800 

136OO 

12300 

14200 

4210 

942 

1160 

2480 

22 

1270 

3990 

•74200 

•21000 

21200 

14000 

13100 

15300 

4150 

784 
829 

1180 

2440 

23 

1260 

3020 

m 

•24000 

47900 

14500 

13800 

16500 

4110 

1190 

2400 

24 

1020 

2470 

MR 

•22000 

41000 

15400 

14400 

16800 

4020 

95Jt 

1200 

2380 

23 

1030 

2230 

NR 

•21000 

26400 

16400 

14400 

14800 

3770 

1210 

1220 

2320 

26 

1270 

2180 

NR 

•23000 

20200 

17500 

14800 

13700 

3370 

1230 

1220 

2350 

27 

1390 

2120 

NR 

•24000 

15900 

17700 
15800 

15100 

12600 

3140 

1270 

1230 

2350 

28 

1440 

1840 

NR 

♦20000 

13600 

12900 

♦12100 

2730 

1250 

1210 

2350 

29 

1430 

1900 

NR 

•17500 

12300 

13900 

11200 

10400 

2860 

1270 

1220 

2340 

30 

1350 

1910 

NR 

•15600 

13300 

10400 

10000 

2740 

1290 

1220 

2340 

31 

1170 



NR 

•14000 



13400 



10300 

1240 

1250 

M«an 

1145 

1872 

22160 

13370 

12540 

12020 

13440 

.-5549 

1415 

1171 

1942 

Ac-FI 

70430 

111400 

1363000 

768900 

770800 

715400 

826500 

330200 

87010 

72020 

115500 

Moximum 

Wotflr  Y«ar 

Tolol  R 

jnoff 

1955 

Colendor 

Yeor 

Diichorg* 

Of  Record 

in  Acre 

-  Feel 

1955 

-  56  Woler 

Yeor 

Department  of  Water  Resources   station   located  at  Yuba  Clty-Marysvllle    "5th  Street"  highway  bridge    (Sacramento 
Northern  Railroad  bridge).    Mile   28. OR  above  mouth.      Backwater  from  the  Yuba  River  at  times  affects   the   stage- 
discharge   relationship  of   this   station.      Period  of  record   1944  to   date. 
•     Estimated 

TABLE  82 
YUBA   RIVER  AT  ENGLEBRIGHT  DAM 


Dole 

Doily  Mean  Flo 

w  in  Second  - 

Feel   Woler 

Yeor  Oclobe 

,  1955  To 

September.  1956 

Ocl. 

Nov. 

Dec.       Jon. 

Feb. 

March 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sepl. 

1 

250 

220 

580      6230 

5390 

3740 

3920 

4100 

7610 

2290 

710 

690 

2 

175 

200 

505      5940 

4830 

3640 

3490 

5680 

6630 

2240 

715 

090 

3 

170 

220 

545      5180 

4520 

3680 

3210 

6600 

7620 

1770 

713 

690 

4 

170 

244 

595     5330 

4240 

3760 

3040 

13100 

8050 

1320 

710 

680 

5 

170 

250 

600     9120 

3970 

3950 

3070 

11000 

6470 

1200 

705 

680 

6 

0 

250 

620     7350 

3750 

3640 

3210 

9540 

5160 

1200 

705 

680 

7 

142 

250 

640     6600 

3480 

3350 

3410 

8860 

4720 

1180 

710 

678 

8 

170 

250 

640     7640 

3320 

3210 

3610 

7740 

5270 

1070 

705 

670 

9 

175 

250 

645     6120 

3150 

3150 

3820 

6950 

5320 

1030 

700 

670 

10 

175 

250 

650     6180 

3040 

3150 

4270 

6760 

5770 

945 

702 

670 

1  1 

250 

234 

655     6340 

2940 

3030 

4330 

6760 

6250 

920 

705 

665 

12 

310 

248 

630     5720 

2840 

2950 

4020 

5900 

5520 

805 

705 

660 

13 

250 

270 

570     6930 

2790 

2890 

3550 

496O 

4960 

716 

705 

660 

14 

234 

320 

670     19200 

2710 

2870 

3290 

4660 

5140 

712 

705 

653 

15 

235 

370 

680     34100 

2610 

2870 

3070 

4560 

4420 

712 

705 

645 

16 

210 

425 

690     28800 

2440 

2870 

2960 

5280 

3600 

712 

705 

645 

17 

222 

490 

690     16600 

2400 

2950 

3010 

7210 

3370 

712 

710 

642 

18 

160 

450 

640     11700 

2430 

3200 

3070 

7550 

3660 

712 

706 

640 

19 

170 

380 

25200     9350 

2430 

3400 

3350 

7520 
8940 

3970 

712 

700 

640 

20 

230 

350 

34100      8950 

4330 

3480 

3730 

3660 

710 

710 

635 

21 

232 

510 

22200      9450 

5360 

3570 

4290 

11000 

2920 

710 

710 

^F 

22 

250 

570 

98900      9720 

8020 

3630 

4490 

12100 

3230 

710 

710 

640 

23 

222 

575 

122000     14700 

15400 

3790 

4900 

13100 

3140 

705 

710 

620 

24 

130 

570 

48600     10900 

7810 

4050 

5170 

13200 

3200 

700 

J°g 

395 

25 

180 

575 

20800     11200 

6040 

4430 

5280 

11300 

2840 

705 

658 

307 

26 

383 

m 

26700     13900 
23800     13300 

5250 

4800 

6040 

10200 

2760 
2820 

708 

695 

310 

27 

390 

4530 

4460 

5320 

11500 

707 

690 

315 

372 

580 

13400      9890 

4140 

4080 

4460 

8780 

3040 

710 

695 

319 

29 

311 

585 

9450      8060 

4050 

3950 

4080 

7620 

2710 

650 

695 

325 

30 

208 

585 

7560      6860 

4080 

3940 

7900 

2270 

705 

690 

325 

31 

235 

6660      6070 

^ 

4210 



7850 



707 

690 

Meon 

219 

388 

15180     10560 

4121 

3575 

3913 

8330 

4537 

948 

702 

583 

Ac-FI 

13450 

23070 

933500    649400 

254300 

219800 

232900 

512200 

270000 

58280 

43190 

34660 

Maximum 

Woter  Yeor 

148,000 

c.f.3.  December  23, 

1955 

Total  R 

jnoff 

1955- 

Calendar 

Yeor 

1762000 

Diachorge 

Of  Record 

148,000 

c.f.s.  December  23, 

1955 

in  Acre 

-  Feel 

1955 

56  Woter 

Yeor 

U      S      Geological   Survey,    U.    S.    Corps   of   Engineers,    and  Department   of   Water  Reaoiircea    cooperative    station    located  above 
splliway  of  Englebrlght  Dam,    Mile   22. 8L  above  U.    S.    Highway  99E  bridge.      Drainage   area  is   ^A^O  square  miles.      For  total 
flow  of  Yuba  River  near  Smartvllle   combine  with   flows  of  Deer  Creek  near  Smartvllle    (Table   83   )-      Period  of  record 
October  1941   to  date.      Records   computed  by  U.    S.   Geological   Survey. 
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TABLE  83 
DEEB  CREEK  HEAR  SMARTVILLE 


Doily   Mton   Ftoa   in    Second- 

Foot       Wotor 

Yoor   Oclobor 

1955   To  SopItiT 

Otf.  1956 

Dcl> 

Oct 

No< 

Dtc.                 Jon                   Fob. 

Marcn 

April 

Moy                  Juno 

July 

Aug 

Sopi 

1 

5.0 

6.1 

14t                   ,.■•                  450 

356 

206 

45 

12 

5.2 

7.  4 

5.6 

2 

5-0 

6.6 

58               505               410 

337 

198 

43 

8.2 

4.5 

7.4 

6.0 

3 

5.2 

6.6 

31              450              374 

332 

190 
180 

97 

6.4 

4.2 

7.4 

5.8 

4 

5.0 

6.3 

20               571               353 

327 

393 

6.4 

4.6 

8.9 

5.4 

5 

5.0 

6.3 

50             1350               332 

343 

168 

123 

10 

4.3 

8.2 

5.8 

6 

4.9 

u 

1590               699               308 

327 

156 

95 

10 

4      - 

0.2 

7 

4.7 

148               845               290 

303 

140 

85 

8.2 

4.3 

6.4 

v.o 

a 

4.9 

5.5 

107               766               277 

292 

135 

76 

8.2 

4.3 

5.6 

8.9 

9 

4.9 

5.3 

178               523               257 

281 

135 

77 

8.(7 

3.8 

5.1 

8.6 

10 

12 

5.0 

77               569               253 

272 

140 

78 

8.6 

3.9 

5.6 

7.4 

1  r 

14 

5.3 

50                498                247 

263 

99 

84 

6.4 

4.0 

5.6 

6.2 

12 

9.4 

5.3 

42                  450                  241 

251 

85 

6.2 

4.2 

5.6 

5.0 

13 

7.5 

10 

37              638              236 
34            2620              229 

247 

86 

75 

5.6 

4.3 

5.6 

5.2 

14 

7.5 

29 

243 

82 

69 

5.4 

4.2 

5.4 

5.4 

IS 

7.2 

22 

31                3910                  224 

239 

95 

64 

5.2 

4.5 

5.2 

6.C 

le 

6.8 

22 

41              1990                216 

234 

128 

5i 

4.2 

5.2 

5.4 
6.2 

5." 

17 

6.3 

64 

115              1150                214 

230 

102 

4.6 

5.0 

5.2 

le 

6.6 

35 

392                835                225 

230 

67 

36 

5.4 

4.6 

6.4 

5.4 

5-6 

36 

4440                645                241 

232 

44 

32 

5.'' 

5.1 

6.6 

26 

20 

5.5 

35 

1790                681              1740 

239 

35 

29 

6.4 

5.2 

7.8 

24 

21 

4.9 

90 

914                633                740 

234 

34 

11 

6.0 

1:^ 

6.0 

24 

22 

4.6 

36 

4700              1190              1250 

225 

31 

5.4 

5.2 

21 

23 

4.3 

25 

5650              939            1450 

225 

29 

22 

l-A 

5.6 

6.0 

22 

24 

4.2 

35 

1260              641              605 

222 

30 

22 

5.0 

6.0 

20 

25 

4.2 

23 

656               1420                  691 

225 

35 

22 

4.0 

4.8 

6.0 

18 

26 

5.6 

17 

2940              1560                569 

224 

189 

20 

3.9 

4.6 

6.6 

16 

27 

6.6 

17 

1600              1500                456 

222 

118 

20 

3.9 

4.3 

6.6 

15 

26 

6.8 

16 

928                855                404 
668              645              393 

219 

214 

73 

20 

\:l 

6.2 

6.2 

15 

29 

6.6 

16 

60 

9.7 

6.4 

7.0 

15 

30 

6.3 

14 

530              554 

209 

52 

10 

3.8 

8.2 

5.8 

13 

31 

6.1 



540              495              ^ 

209 

10 

8.9 

5.8 

Mton 

U.2 

20.4 

960              998              472 

258 

105 

60.9 

0. 2 

5-0 

'-  .  4 

Ae-FI 

383 

1210 

59030          61350          27120 

15880 

6220 

3740                3 

09 

3C9 

392 

'--r, 

Moiimum 

Wottr    Ytor 

11,300  c 

f.o.    December  23,    1955 

Totol  Runoff 

1955- 

Colondor    Yoor 

Si^t. 

DItchorg* 

Of   Record 

11,300  c 

f.B.    March  9,    1955  and  December  23,    1955 

in  Aero  -  Fool 

1955 

56  Wolor  Yoor 

i-tTc; 

U.  S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resourcea  cooperative  "station  located  one  mile  above  mouth. 
Drainage  area  Is  84.6  square  miles.   Deer  Creek  enters  the  Yuba  River  one  mile  below  aiglebrlght  Dam.   For  total 
flow  of  Yuba  River  near  Smartvllle. combine  with  flows  of  Yuba  River  at  Englebrlght  Dam  (Table  82  ).   Period  of 
record  June  1935  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 


TABLE  84 
DRY  GREEK  AT  VIRGINIA  RANCH 


Doily  Moon   Flow  in 

Socond 

Foot       Wotor 

Yoo>  Oclobor 

1955   To  Stptorr 

bor,  1956 

00  to 

Oct 

Nov 

Doc.                 Jon 

Fob. 

Morch 

April 

Moy                  J 

no 

July 

Aug 

SopI 

1 

1.5 

1.4 

23                  572 

286 

317 

81 

47 

26 

12 

i:i 

6.2 

2 

1.5 

1.3 

11                  377 

260 

286 

76 

45 

25 

10 

6.2 

3 

1.5 

1.3 

7.2            260 

243 

271 

70 

112 

22 

u 

6.4 

5.7 

4 

1.6 

1.3 

6.9            417 

225 

260 

11 

111 

21 

6.4 

5.5 

5 

1.8 

1.4 

47                659 

213 

266 

21 

8.6 

6.4 

5.9 

6 

1.4 

1.4 

2070                360 
277                679 

194 
181 

230 

66 

136 

21 

6.2 

6.4 

6.2 

7 

1.2 

1.4 

210 

64 

110 

21 

It 

6.4 

5.9 

a 

1.0 

1.3 

107                711 

t     ro 

170 

203 

63 

99 

20 

6.4 

5.9 

9 

1.1 

1.3 

158 

192 

61 

79 

19 

6.4 

6.2 

5.7 

10 

2.0 

1.3 

154 

176 

62 

76 

18 

6.4 

5.9 

5.5 

M 

1.8 

1.3 

33              653 
28              3280 

149 

164 

lil 

85 

17 

6.2 

u 

5.5 

12 

1.3 

1.2 

i^i 

15« 

It 

17 

6.2 

5.5 

13 

1.2 

2.4 

150 

87 

17 

6.4 

6.4 

5.5 

14 

1.2 

3.6 

132 

141 

85 

53 

16 

6.4 

6.6 

5.3 

15 

1.3 

2.4 

25              4560 

125 

134 

76 

■'9 

17 

6.4 

6.4 

5.1 

16 

1.3 

2.9 

45              1190 
264              605 

116 

131 

70 

45 

17 

6.4 

6.4 

4.9 

17 

1.3 

u 

115 

127 

64 

42 

16 

6.4 

6.6 

4.9 

la 

1.5 

691                457 

5150          388 

115 

122 

r. 

40 

15 

6.8 

6.4 

4.9 

19 

1.4 

4.6 

129 

116 

38 

14 

6.2 

6.4 

7.2 

20 

1.4 

4.8 

1920                565 

2000 

114 

46 

37 

14 

6.2 

6;4 

5.5 

21 

1.4 

9.6 

1430                461 

1370 
2470 

110 

44 

35 

14 

6.2 

6.4 

5.3 

22 

1.4 

5.9 

4820              1020 

106 

43 

35 

13 

6.2 

6.4 

5.3 

25 

1.4 

^9 

4270                743 
1110                446 

1850 

103 

42 

33 

12 

5.9 

6.4 

5.1 

24 

1.3 

8.2 

614 

99 

40 

32 

12 

u 

6.2 

5.1 

zs 

1.3 

5.9 

453              1020 

614 

93 

45 

30 

12 

6.2 

5.1 

26 

27 

u 

U 

413                600 

388 

l§ 

m 

IS 

10 

6.2 

5.9 

6.2 
6.2 

5.1 
5.1 

26 

\:l 

5.0 

77 

IS 

26 

5.9 

6.2 

5.1 

29 

5.0 

289                450 

381 

71 

26 

5.9 

6.2 

6.2 

5.1 

30 

1 . 4 

5.0 

241                377 

?.t 

52 

26 

7.0 

6.2 

6.2 

5.1 

31 

— 

370               333 

=^ 

20 

— 

5.9 

b.2 

Moon 

3.7 

884               798 

479 

150 

70.6 

71.7 

15.9 

0.8 

6.3 

5.5 

Ac-  ft 

:  i 

54360           49060 

27530 

9230 

4  200 

4410                  q48 

417 

387 

32f 

Moiimum 

Wot.r      Yoor 

■  .  !• 

3.    IX!,-rml,pr    .'2,     1955 

Tolol  Runoff 

1955-  Co 

tndor    Yoor 

*.■•';"'. 

Diichorgo 

01    RiCOrd 

1; .  r 

3.    Ix-^cnbcc   23,    1955 

m   Aero  -  Fool 

1955-  56 

Wotor    Yoor 

U.  3.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Reaources  cooperative  atatlon  located  0,4  oUle  south  of  Virginia 
Ranch  and  3*3  nllea  east  of  Lonui  FUca.   Drainage  area  la  71.3  square  miles.   Dry  Creek  enters  the  Yuba  River  at 
Kile  11. on  above  aouth.   Period  of  record  October,  1946  to  date.   Records  computed  by  U,  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  85 
ITOBA  RIVER  NEAR  MARYSVILLE 


Dolt 

Daily  Maan  Flow  in  Stconi]  - 

Fill.  Wolir 

Toor  Oclobor,  1955  To 

Soplombor,  1956 

Gel. 

Nov. 

Dtc.       Jan. 

Fob. 

Moich 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug. 

Stpl. 

168 

107 

540      8100 

6410 

4730 

4290 

3880 

7310 

1700 

334 

319 

2 

168 

79 

728      7280 

5760 

4550 

3850 

4670 

6340 

1400 

340 

319 

J 

11 

70 

658      6150 

5380 

4550 

3600 

5860 

6940 

1150 

340 

3^2 

86 

636      6740 
636     11800 

53t0 
4730 

4610 

3370 

9960 

lifo 

1050 

340 

328 

S 

54 

112 

4820 

3370 

13100 

1000 

349 

334 

6 

r, 

116 

3330      8770 
l500      8800 

4450 

4430 

3500 

10700 

5240 
4630 

940 

346 

349 

7 

116 

4130 

4070 

3680 

10200 

860 

346 

370 

8 

4, 

116 

856      9830 

39*0 

3910 

3870 
4080 

8980 

4990 

780 

^'tl 

373 

9 

44 

110 

964      7360 

3720 

3820 

7990 

5170 
5280 

700 

346 

385 

10 

46 

99 

828      7470 

3600 

3770 

4530 

7630 

645 

352 

385 

44 

54 

734      7420 
^98     6640 

3480 

3620 

4480 

7450 
6900 

5540 

560 
480 

343 
346 

3gJ 

46 

80 

3370 

3510 

3440 

4240 

5280 

388 

13 

130 

101 

692     8850 

3300 

3810 

6040 

4760 

400 

349 

388 

14 

84 

180 

680     28300 

3200 

3400 

3540 

5550 

4830 

340 

346 

385 

15 

88 

240 

674     47100 

3080 

3380 

3320 

5290 

4450 

340 

349 

394 

16 

73 

279 

692     33200 

2890 
2840 

3370 
3430 

3230 
3240 

5480 
6660 

3670 

340 

346 

409 

73 

431 

771     19000 

3470 

343 

77 

471 

1250     13400 

2880 

3670 

3130 

7640 

340 

337 

409 

62 

453 

24200     10800 

2930 

3860 

3220 

7490 
8230 

3690 

340 

343 

468 

20 

51 

359 

42800     10800 

10100 

3950 

3860 

3700 

343 

343 

474 

21 

47 

516 

26000     11000 

8S40 

4020 

4410 

9610 

3100 

343 

343 

4^6 

22 

50 

610 

113000     13000 

14200 

4070 

4610 

10300 

2900 

361 

331 

23 

79 

610 

136000     17100 

20600 

4220 

4700 

10900 

2800 

352 

331 

443 

24 

75 

625 

52100     12400 

9640 

4470 

5020 

11000 

2900 

346 

331 

403 

25 

71 

610 

22400     14700 

7960 

4840 

5150 

9770 

2200 

343 

325 

382 

26 

51 

595 

34000     18200 

6840 

^150 

5800 

9210 

2100 

343 

316 

34o 

27 

234 

595 

26900     16700 

5850 

4740 

5780 

8540 

2200 

340 

334 

28 

222 

590 

15200     11900 

5320 

4450 

4780 

8440 

2400 

340 

325 

340 

29 

211 

10700      9600 

5200 

4310 

4l80 

7460 

2100 

337 

325 

340 

30 

144 

605 

8570      8170 

7940     7230 

4400 

3930 

7380 

2100 

316 

322 

335 

31 

84 



^ 

4590 



7260 



337 

322 

Mean 

88.8 

322 

17310     13160 

5861 

4134 

4086 

8051 

4250 

574 

338 

380 

«c-FI 

5460 

19140 

1064000    808900 

337200 

254200 

243100 

495000 

252900 

35320 

20800 

22590 

Maiimum 

Wattr  Yeor 

136,000 

c.f.s.  December  23, 

1955 

II  Tolol  R 

unoff 

1955- 

Colondor 

Yoor 

1819000 

Disc^a^gt 

0(  Rjcord 

136,000 

c.f.3.  December  23, 

1955 

II  in  Aero 

-  Foot 

1955 

56  Wolor 

Yoor 

3559000 

U.  3.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station.   It  was  located  at  Mile  5.2L  above 

u!  S.  Highway  99E  bridge  when  washed  out  by  high  water  In  December  1955-   The  recorder  Installation  at  Mile  0.9* 

Simpson  Lane  bridge,  was  used  to  compute  flows  for  the  balance  of  the  period.   Period  of  record  August  195^  to  date. 
Records  computed  by  U.  S.  Qeologlcal  Survey. 

TABLE  86 
FEATHER  RIVER  BELOW  SHANGHAI  BEND 


Do  10 

Do 

ly  Moon  F 

ovr  in  Socond 

Fool   Wotor 

Yoor  Octobor,  1955  To 

Soplomber,  1 

S56 

Od 

Nov. 

Doc 

Jon. 

Fob 

Morch 

April 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sopt 

1 

1350 

1450 

2580 

♦26700 

♦19400 

♦16200 

♦17600 

15800 

18000 

4920 

•1520 

♦1700 

2 

1110 

1690 

3270 

♦25000 

♦17800 

•15400 

•16000 

16500 

16500 

4470 

♦1520 

♦1700 

3 

951 

1790 

3170 

♦21000 

♦16400 

♦15800 

•14700 

18100 

17200 

4300 

♦1520 

♦1700 

4 

861 

1770 

2890 

♦19600 

♦15600 
•14500 

♦16200 

•13600 

23300 

17700 

3830 

•1520 

♦1700 

5 

909 

1710 

2710 

♦28200 

•16700 

•13300 

33300 

16500 

3360 

♦1520 

♦1700 

6 

951 

1530 

6660 

♦25300 

♦13700 

♦16500 

♦13600 

30700 

13800 

3080 

•1520 

♦1920 

7 

1070 
1180 

1370 
1430 

10400 

♦25000 

♦12900 

♦15300 
♦14400 

♦14300 

28700 

12300 

2890 

♦1520 

♦i960 

S 

5960 

♦31800 

♦12300 

♦15100 

25900 

12100 

'I& 

♦1520 

2060 

9 

1070 

1660 

4970 

♦25400 

♦11700 

♦14200 

♦15900 

23200 

11800 

•1520 

2210 

10 

900 

1630 

5120 

♦22500 

♦11300 

•14200 

♦17100 

21500 

11400 

2440 

♦1520 

2210 

II 

1190 

1560 

4290 

♦22400 

♦10900 

♦14200 

♦18000 

20900 

11500 

2240 

♦1520 

2250 

12 

1470 

1540 

3370 

♦20600 

♦10900 

♦14300 

♦17900 

20300 

11200 

2010 

•1520 

2410 

13 

1500 
1430 

1530 

♦23000 

•10800 

♦14100 

16900 

18200 

10100 

1880 

♦1520 
♦1470 

2430 

14 

liSo 

3610 

♦57100 

•10600 

•14100 

15900 

16500 

9900 

1780 

liJS 

15 

1380 

2130 

3670 

♦101000 

•10400 

•14100 

15400 

15600 

9500 

1760 

♦1650 

16 

1400 

2310 

3630 

•89200 

♦9870 

•14000 

15100 

15800 

8920 

1710 

♦1650 

2760 

17 

1400 

2490 

3960 

6190 

•57000 
•43400 

♦9500 

•14100 

15200 

17500 

8550 

♦1640 

•1650 

2740 

18 

1310 

2770 

♦9280 

•15100 

15100 

19500 

8480 

♦1640 

•1650 

2710 

19 

1260 

2960 

•40000 

♦35300 

♦8920 

•16100 

15100 

19700 
20600 

♦1640 

♦1650 

20 

1340 

2780 

♦91600 

♦32000 

•19200 

•17000 

16000 

8480 

♦1640 

♦1650 
♦1650 

3230 

21 

1400 

3210 

♦103000 

•32100 

•27600 

♦17600 
•18100 

17400 
18500 
19400 

23000 

7620 

♦1640 

3330 

22 

1420 

4570 

•153000 

•34000 
•41100 

•35400 
♦68500 

24500 

7430 

•1640 

♦1650 

3290 

23 

1420 

3750 

NR 

•18700 

26000 

7360 

•1640 

♦1650 

3250 

24 

1230 

3130 

NR 

•34400 

♦50600 

•19900 

20300 

26700 

7310 

♦1640 

♦1650 

3230 

25 

1190 

2860 

MR 

♦35700 

♦34400 

♦21200 

20500 

24300 

6930 

•1640 

♦1650 

2940 

26 

1420 

2790 

NR 

♦41200 

♦27000 

♦22600 

21200 

22700 

6240 

•1640 

♦1650 

2940 

27 

1670 

2730 
2470 

NR 

♦40700 

♦21800 

♦22400 

21700 

21300 

5810 

♦1640 

♦1650 

2940 

28 

1760 

NR 

♦31900 

♦18900 

♦20200 

19200 

20700 
18400 

5370 
5380 

♦1640 

•1650 

2940 

29 

1770 

25ZO 

NR 

♦27100 

♦17500 

♦18200 

17200 

♦1640 

♦1650 

2930 

30 

1660 

2520 

NR 

♦23800 

♦17700 
•18000 

16200 

17800 

18000 

5040 

•1640 

•1650 

2930 

31 

1420 



NR 

♦21200 







♦  1580 

•1650 

Moon 

1303 

2284 

35310 

19230 

16660 

16780 

21450 

10230 

2279 

1590 

2540 

Ac-FI 

80120 

135900 

2171000 

1106000 

1025000 

998500 

1319000 

606500 

140200 

97750 

151100 

Maximum 

Wotor  Yoof 

II  Total  R 

jnoff 

I155 

-  Colondor 

Yoor 

Ditcborgo 

Of  Rocard 

II  in  Aero 

-  Foot 

1955 

-  56  Wota 

Yeor 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  Mile  23. OR  above  mouth.   Station  Is  rated  above  30,000  c.f.s,  by  means  of 
simultaneous  measurements  of  Yuba  River  at  Marysvllle  and  Feather  River  at  Yuba  City  with  appropriate  time  lag.   Severe  silting 
conditions  and  shifting  control  necessitated  the  estimating  of  much  of  the  ounnaer  flow.   Station  was  washed  out  by  high  water 
on  December  23,  1955  and  reinstalled  on  January  7j  1956.   Period  of  record  \9hh   to  date. 
*   Estimated 
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TABLE  87 
JiEAR  RIVER  NEAR  WHEATLAjm 


Oolt 

Dollr   Mton   Floa   1 

n  Second  - 

Foot.     Wolor 

Yoof   Octobe 

,  1955  To  Siplembtr,  1 

>56 

Oct 

No< 

Dec.                Jon. 

Feb 

Morch 

April 

Moy                  Juno 

July 

Aug 

SopI 

1 

5.5 

?-^ 

170              1990 

1420 

1080 

460 

384               189 

5.8 

5.C 

^ 

2 

5.8 

8.9 

218              1980 

1270 

979 

450 

356              175 

9.5 

5.0 

6.6 

3 

6.1 

9.6 

96            1570 
69              1280 

1160 

944 

420 

348              160 

11 

5.0 

3.5 

4 

8.5 

11 

1120 

895 

397 

1400                140 

23 

5.0 

5 

6.8 

12 

69             3820 

1080 

993 

361 

1010              123 

14 

5.4 

5.0 

6 

7.5 

11 

1540             2810 
421             1850 

1010 

951 

348 

758                113 

9.5 

5.4 

6.2 

7 

5-1 

12 

972 

848 

305 

704                145 

9-5 

7.2 

3.0 

e 

5.8 

13 

221              2120 

930 

764 

424 

770                121 

9.5 

10 

3.0 

9 

7.5 

15 

438              1460 

895 

776 

710 

)<) 

11 

9.5 

6.2 

10 

17 

12 

249              1470 

842 

752 

680 

728 

34 

13 

8.7 

6.6 

II 

76 

5.5 

174              1380 
147            1190 

806 

680 

867 

740 

24 

12 

7.9 

7.2 

12 

71 

4.9 

758 

658 

902 

824 

M 

11 

9.5 

7.2 

13 

69 

5.5 

132               1210 

704 

669 

818 

776 

7.2 

10 

6.2 

14 

69 

12 

120              5470 

716 

642 

800 

664 

M 

6.6 

7.9 

7.2 

15 

65 

46 

110         10700 

669 

603 

764 

608 

16 

6.6 

7.9 

6.6 

le 

60 

36 

98              8650 

608 

608 

740 

542 

1? 

5.8 

7.9 

7.2 

17 

69 

82 

160              4080 

581 

592 

704 
450 

485 

10 

6.2 

7.2 

7.2 

IB 

124 

89 

393             2790 

592 

581 

465 

« 

5.8 

8.7 

9.5 

19 

H 

73 

T070             2260 

592 

570 

406 

440 

7 

4.7 

9.5 

16 

20 

26 

73 

9390             2130 

1810 

570 

370 

430 

6 

4.7 

9.5 

15 

21 

20 

130 

3170             2120 

2170 

554 

251 

384 

5 

5.0 

7.9 

14 

16 

102 

22000              2590 

1850 

537 

118 

352 

4 

5.0 

7.2 

13 

14 

l^ 

22100              11110 

4850 

537 

82 

325 

4 

4.4 

6.6 

16 

19 

13000              2410 

2480 

520 

63 

321 

3 

4.7 

6.6 

15 

19 

71 

4520              4400 

1900 

495 

48 

281 

2 

4.7 

6.2 

12 

26 

20 

60 

7420              4240 

1880 

470 

42 

277 

? 

9.5 

6.6 

10 

20 

51 

5650              4380 

1440 

470 

704 

293 

? 

7.2 

3.5 

10 

18 

42 

3200              2950 

1260 

480 

554 
425 

253 

24 

5.4 

3.8 

10 

17 

37 

2410              2220 

1180 

450 

220 

5.0 

7.9 

10 

15 

36 

1940              1870 

430 

217 

192 

5.0 

5.0 

7.9 

26 

10 

1840              1610 



435 

172 

5.0 

7.2 

Mton 

31.0 

41.0 

3501              3004 

1295 

6t)2 

450 

523 

48.0 

7.96 

7.21 

C     _e 

»c-Ft 

1  iJOCi 

2^40 

215300          184700 

74470 

40730 

26760 

32160               2860 

491 

^44 

'...v. 

Moiimum 

Wat«r    Yeor 

33,000  c.f 

8.   December  22,    1955 

Total  Runoff 

1955 

-  Colondor    Yoor 

312Q00 

Oiichorgt 

01  R«cofd 

33,000  c.f 

s.    December  22,    1955 

in  Aero  -  Fool 

1955 

-  56  Wolor   Yoor 

582800 

U.S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  at  U.S.  Highway  99E  bridge,  Mile  11.3 
above  mouth.  Drainage  area  Is  295  square  miles.  Bear  Elver  enters  the  Feather  River  above  Nicolaus  at  Mile  12. OL  above 
mouth.   Period  of  record  October  1926  to  date.  Records  computed  by  U.S.  Geological  Survey 


TABLE  88 
DRY  CREEK  NEAR  WHEATLAND 


Ooily 

Uoon    Flow 

n  Second 

Foot       Water 

Yoor  October 

1955   To 

Soptombor.  1956 

Dol* 

Ocl 

N0¥ 

Doc 

Jon. 

Fob. 

MorcK 

April 

Moy 

J 

jnt                 July 

Aug 

Sapi 

2 

0.2 
0.1 

37^-^ 

242 
231 

102 
89 

1% 

17 
17 

0 
11 

3 

4.0 

0 

22 

146 

84 

64 

16 

9.0 

0 

4 

5.0 

0 

13 

122 

77 

60 

15 

103 

0 

5 

4.0 

0 

9.3 

487 

72 

59 

15 

71 

0 

6 

2.4 

0 

104 

318 

66 

El 

13 

46 

7 

.-'.  2 

0 

■'^ 

62 

13 

40 

8 

C.2 

0 

43 

58 

47 

12 

34 

9 

'■} 

0 

65 

}?l 

54 

45 

12 

21 

0 

10 

6.6 

0 

51 

51 

42 

12 

0 

1  1 

1^ 

0 

31 

156 

49 

40 

18 

l\ 

12 

0 

19 

174 

47 

'^ 

31 

13 

16 

0 

12 

46 

28 

46 

h 

.; 

»; 

^J 

14 

11 

0 

9.0 

2350 

43 

34 

25 

iJ 

0 

0 

0 

0 

15 

7.8 

0.1 

7.6 

3970 

41 

31 

21 

0 

16 

5.0 

5.0 

7.6 

1130 

340 

37 

28 

18 

31 

0 

17 

2.7 

12 

12 

35 

27 

14 

31 

F 

F 

P 

"^9 

la 

1.7 

27 

69 

202 

37 

26 

1% 

30 

I 

L 

L 

i> 

1.7 

15 

3360 

\T. 

37 

IS 

27 

0 

0 

0 

6.1 

20 

2.1 

12 

1750 

417 

6.1 

19 

W 

w 

W 

6.1 

21 

22 

3.2 
5.0 

il 

2960 

190 

218 
238 

24 
24 

11 
16 

9.3 
0 

12 
4.0 

23 

3.0 

16 

4710 

728 

24 

10 

0 

2.2 

24 

1.7 

11 

1350 

332 

1410 

160 

27 

9.0 

1.0 

3.9 

ts 

1.3 

U 

319 

213 

22 

10 

2.4 

0 

17 

1.3 
1.2 

8.7 

6.5 

'i^° 

§ii 

270 
125 

21 
18 

33 

l\ 

34 

0.9 

0 

0 
0 

29 

l-l 

6.1 

4.<) 

248 

401 

212 

\k 

0 

0 

0 

30 

'    ■ 

'2 

12 

0 

31 



iS 



0 

— 

— 

Mion 

'5.5 

19.0 

24.- 

»C-FI 

1130                  IMC 

Moilmum 
Oiocltorgo 

Wottr     Tfor 

Of  Record 

'm  c.r.n. 

i'79J   c.f.o. 

December 
December 

23,    195^ 
23,    195^ 

Totol  Ru 
-n   Aero  - 

noft 
Foot 

1955-  Colondor    Yoor 

1955-  56  Wolor  Yoor 

>^537c^ 

U.S.  CeoloKlcal  Survey  and  Dapartaent  of  Water  Resources  cooperative  station  located  2300  feet  above  U.S.  Highway  99E  bridge 
and  1.3  miles  northmst  of  Wheatland.  Drainage  area  is  99.5  snuar*  alias.  Dry  Creek  enters  the  Bear  River  at  Mil*  4.5R  abon 
■outh.   Period  of  record  October  1946  to  data.  Records  computed  by  U.S.  Geological  Survey. 
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TABLE  89 
FEATHER  RIVER  AT  NICOLAUS 


Dat< 

1 

Doily 

Mean  Flow  in   Second - 

Feet .    Woter 

Yeor  October 

.  1955  To 

September,  1956 

Ocl 

Nov- 

D«c. 

Jon. 

Feb. 

Morch 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1  120 

1190 

3000 

28300 

25000 

28300 

18300 

16200 

17600 

5180 

1530 

\^.'.', 

2 

IIQO 

1460 

3b00 

26800 

22000 

26300 

17700 

16500 

16400 

4680 

1520 

Ib20 

3 

954 

1580 

3200 

26600 

19600 

25100 

16800 

17900 

16400 

4470 

1480 

1710 

4 

828 

1660 

2800 

24900 

17900 

24600 

15900 

20200 

16800 

4010 

1460 

1740 

5 

858 

1610 

2900 

25400 

16900 

24000 

15400 

31500 

16600 

3420 

1520 

1770 

6 

86n 

1500 

9000 

26400 

16100 

23400 

15500 

31900 

14300 

3020 

1560 

1780 

7 

1150 

1230 

11000 

24700 

15100 

21400 

15800 

29000 

12800 

2830 

1520 

1830 

e 

996 

1180 

6700 

27700 

14500 

19500 
17800 

16400 

26400 

12300 

2710 

1440 

1880 

9 

llUO 

1480 

5440 

29500 

13800 

16900 

23800 

12000 

2610 

1330 

2020 

10 

989 

1480 

5280 

25800 

13400 

16700 

17500 

21900 

11600 

2360 

1330 

2160 

1  r 

940 

1440 

4620 

25400 

13200 

16100 

19200 

20800 

11600 

2170 

1400 

2200 

12 

1440 

1390 

3630 

24000 

13300 

15700 

19400 

20600 

11500 

1980 

1400 

2270 

13 

1530 

1350 

3480 

24200 

13200 

15200 

18600 

19300 

10600 

1850 

1410 

2350 

14 

1520 

1480 

3620 

37400 

12900 

14800 

17600 

17500 

10200 

1750 

1350 

2390 

15 

1520 

1920 

3660 

83600 

12500 

14700 

17100 

16300 

9950 

1710 

1330 

2460 

1330 

2190 

3600 

106000 

11900 

14200 

16700 

15900 

9330 

1690 

1380 

2520 

17 

1360 

2300 

3780 

79200 

11100 

14200 

16600 

16900 

9140 

1650 

1390 

2590 

r8 

1310 

2760 

5480 

50000 

10600 

14700 

16400 

18700 

8790 

1660 

1360 

2600 

1220 

3040 

15000 

37400 

9870 

15900 

16100 

19100 

8820 

1630 

1430 

2650 

20 

1180 

2950 

72200 

33800 

12100 

17100 

16400 

19400 

9000 

1510 

1500 

2810 

1260 

2650 

104000 

34600 

25500 

18000 

17500 

20900 

8400 

1400 

1500 

3020 

1270 

4790 

154000 

36700 

29900 

18500 

18500 

22700 

7780 

1230 

1490 

3100 

1260 

4170 

313000 

38700 

55000 

19000 

19100 

23900 

7780 

1180 

1500 

3090 

llQO 

3290 

109000 

42200 

67500 

19700 

19700 

25400 

7650 

1160 

1510 

3050 

25 

1070 

3010 

54400 

42900 

53300 

20600 

20000 

24000 

7530 

1390 

1530 

2930 

1140 

2800 

51300 

50800 

45200 
3S100 

21700 

19900 

22100 

6760 

1490 

1520 

2740 

1340 

2690 

60100 

49900 

22700 

21700 

20800 

6210 

1500 

1540 

2710 

1570 

2550 

58900 

41300 

32800 

21700 
18800 

20000 

20100 

5770 

1530 

1550 

2700 

1570 

2290 

48900 

33600 

30000 

18100 

18600 

5610 

1530 

1540 

2680 

1540 

2400 

38500 

29700 

18200 

16800 

17400 

5360 

1590 

1530 

2660 

31 

1300 



31600 

26900 

^ 

18100 



17300 



1570 

1550 

Mean 

1231 

2194 

38570 

38530 

23180 

19250 

17710 

21060 

10490 

2208 

1465 

2386 

ic-FI 

75070 

1 30600 

2372000 

2369000 

1333000 

1184000 

1054000 

1295000 

624000 

35BOO 

90050 

142000 

Moximum 

Wot«r    Yeor 

357,000 

cf.s.    December   23, 

1955 

Tolol  R 

jnotf 

1955- Co 

endor  Yeor 

4529000 

Ditchorg* 

Of  Record 

357,000 

c.f.s.    December  23, 

1955 

in  Acre 

-  Feet 

1955-  56 

l«oter   Yeor 

10810000 

Station  is  maintained  jointly  by  Department  of  Water  Resources  and  U.S.  Geological  Survey.   It  was  moved  from  Kile  9.3L 
to  Mile  9.2L  on  November  29,  1955.   Feather  River  is  an  east-side  tributary  to  the  Sacramento  River  at  Mile  20, 9L  above 
Sacramento.   Period  of  record  June  1921  to  December  1942  (Low-water  periods  only);  April  1943  to  date.   Records  for 
December  do  not  include  an  estimated  500,000  acre-feet  that  bypassed  station  Into  Sutter  Basin  due  to  levee  breaks.   Records 
computed  by  U.S.  Geological  Survey. 

TABLE  90 

COON  CREEK  AT  HIGHWAY  99E 


Ooi 

y  Meon  Flow 

n   Second 

Feet,    i«oter 

Yeor  October 

,  1955  To 

September,  1956 

Dote 

Oct 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Feb 

Morcit 

April 

Moy 

June 

July 

Aug 

Sept 

1 

8.3 

6.5 

61 

374 

206 

118 

27 

54 

20 

0 

4.5 

4.5 

2 

13 

7.2 

69 

341 

184 

110 

22 

58 

20 

0 

4.5 

6.0 

3 

15 

7.2 

32 

238 

173 

105 

17 

65 

19 

0 

4.5 

4.0 

4 

7.9 

22 

208 

160 

97 

11 

297 

15 

0 

2.2 

6.0 

5 

Q  /■ 

13 

21 

•549 

150 

93 

7.5 

140 

12 

0 

0 

6.8 

6 

10 

12 

•548 

436 

139 

86 

9.0 

122 

10 

0 

4.0 

2.7 

7 

11 

13 

140 

378 

133 

80 

13 

104 

10 

0 

6.0 

6.0 

e 

7.9 

11 

76 

♦561 

122 

78 

14 

95 

15 

0 

6.0 

7.5 

9 

9.2 

7.6 

163 

•301 

112 

76 

13 

109 

11 

0 

5.2 

10 

10 

19 

7.2 

83 

♦297 

110 

76 

18 

95 

14 

0 

7.5 

13 

II 

63 

7.6 

55 

♦272 

107 

72 

56 

107 

10 

0 

2.7 

10 

12 

42 

5.1 

40 

215 

102 

67 

90 

102 

11 

0 

0 

10 

13 

35 

11 

33 

222 

98 

64 

64 

93 

10 

0 

4.0 

10 

14 

30 

55 

28 

♦1440 

95 

60 

64 

85 

9.8 

1.8 

3.2 

14 

15 

29 

54 

25 

♦2180 

92 

58 

60 

76 

12 

1.4 

1.4 

12 

16 

26 

44 

33 

•875 

88 

53 

59 

67 

12 

4.5 

0 

10 

22 

105 

38 

365 

86 

50 

53 

62 

8.2 

3.2 

2.2 

13 

22 

58 

89 

257 

85 

48 

46 

53 

8.2 

0 

1.4 

14 

19 

22 

34 

•  2870 

213 

85 

46 

42 

SI 

5.2 

0 

0.9 

40 

20 

23 

29 

♦1510 

•375 

502 

47 

35 

7.5 

6.0 

0.9 

58 

21 

22 

55 

•520 

•301 

245 

44 

35 

48 

9.0 

6.0 

2.2 

39 

22 

22 

36 

2550 

♦590 

210 

44 

33 

43 

10 

6.0 

4.5 

37 

23 

18 

26 

4070 

♦742 

661 

44 

34 

37 

3.2 

3.6 

2.2 

37 

24 

*15 

31 

•1190 

344 

224 

42 

30 

37 

0 

1.8 

0 

33 

25 

•12 

24 

•396 

♦1210 

217 

42 

35 

33 

0 

0.9 

0 

29 

26 

•11 

19 

♦1640 

919 

243 

39 

120 

37 

0 

4.5 

3.6 

26 

27 

•10 

25 

•668 

866 

160 

38 

104 

37 

4.5 

0.9 

4.0 

23 

2a 

12 

li 

346 

500 

140 

35 

73 

37 

0 

ii.S 

4.0 

24 

29 

12 

279 

341 

133 

37 

62 

23 

0 

8.2 

5.2 

19 

30 

11 

24 

242 

279 

33 

56 

23 

0 

11 

6.8 

12 

3! 

8.3 

— 

360 

238 



26 



20 

— 

9.0 

7.5 

Meon 

18. S 

26.5 

587 

530 

175 

61.6 

43.4 

72.9 

8.9 

2.4 

3.3 

17.9 

Ac-Ft 

1155 

1579 

36090 

32580 

10040 

3784 

2583 

4481 

.,.-) 

14^ 

200 

10Ij4 

Moximum 

itVoter    Yeor 

•6180  c.f 

s.  Decemb 

er  23,    1955 

Totol  R 

noff 

1955-  Co 

endor    Yeor 

65480 

Oiechorge 

Of  Record 

in   Acre 

-  Feet 

1955-  56 

woter  Yeor 

94230 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  U.S.  Highway  99E  bridge.   Drainage  area  is  82.5  square  miles. 
Coon  Creek  is  an  east-side  tributary,  via  Natomas  Cross  Canal,  to  the  Sacramento  River  at  Mile  19. oL  above 
Sacramento,   Period  of  record  1947  to  date, 
•  Estimated 
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TABLE  91 
AUBURN  RAVINE  AT  LINCOLN 


Doi 

1   Mean   Flow 

irt   Socond  - 

Foot         WotOf 

Yoor   Oclobor 

1955    To   Soptombor,  1956 

Dol* 

Ocl 

Nov. 

Otc. 

Jon. 

Fob. 

March 

Apr.l 

May                  Juno                July 

Aug 

Sopi 

5.6 

42 

201 

125 

80 

10 

65                    81                     65 

67 

65 

2 

5.-* 

5.8 

37 

150 

105 

73 

10 

52                80                79 

71 

64 

3 

5.6 

6.0 

27 

112 

92 

67 

11 

87              ^64                87 

70 

66 

4 

6.2 

6.6 

22 

105 

85 

59 

9.8 

222              ^58                84 

70 

63 

5 

5.6 

6.8 

24 

696 

79 

60 

9.5 

89              ^56                91 

76 

61 

6 

U 

6.4 

•234 

283 

74 

59 

9.0 

79               -55                 90 

72 

61 

7 

6.4 

•66 

236 

66 

57 

5.5 

64               •54                 65 

72 

65 

8 

4.2 

6.2 

55 

290 

65 

54 

1.9 

40              'se                83 

78 

63 

9 

4.4 

5.8 

67 

147 

58 

48 

2.3 

42                56                81 

76 

62 

10 

11 

5.6 

51 

153 

53 

52 

2.2 

40                   54                  78 

77 

61 

1  1 

19 

6.0 

38 

120 

^3 

46 

12 

45                   54                   75 

7.4 

12 

8.0 

6.2 

36 

101 

52 

26 

50           54           76 

77 

42 

13 

5.4 

9.4 

36 

96 

48 

52 

21 

44                   57                   71 

78 

42 

14 

4.6 

24 

35 

1110 

48 

49 

28 

39                62                65 

76 

44 

15 

4.8 

23 

36 

2140 

51 

44 

27 

38                65                63 

73 

45 

16 

4.6 

25 

44 

572 

46 

40 

=? 

45                 73                 65 

\l 

43 

17 

5.8 

46 

48 

260 

46 

38 

18 

50                 72                 62 

39 

le 

5.6 

26 

66 

184 

50 

34 

22 

60                 72                 62 

74 

26 

19 

5.4 

24 

*IU 

144 

54 

33 

21 

104                 76                 62 

72 

41 

20 

5.0 

21 

185 

242 

36 

16 

96                   76                   62 

76 

17 

21 

5.4 

34 

•176 

129 

99 

37 

21 

78                   75                   60 

75 

l4 

22 

u 

23 

•958 

5l2 

163 

30 

18 

72                   72                   66 

76 

13 

23 

24 

•1580 

409 

19 

63                   72                   70 

77 

13 

24 

4.2 

24 

•426 

213 

138 

21 

3t 

02                   75                   72 
53                 ■'i                 70 

74 

12 

25 

4.0 

24 

•138 

1400 

158 

<-  J 

50 

74 

11 

26 

5.2 

19 

•606 

708 

150 

29 

113 

49                   71                   72 
48                   70                  76 

75 

11 

27 

6.8 

18 

•228 

608 

108 

31 

100 

79 

10 

2S 

6.6 

20 

•121 

^  336 

96 

26 

% 

54                70                73 

76 

9.0 

29 

5.8 

20 

118 

230 

94 

♦16 

86                66                74 

76 

8.0 

30 

5.4 

20 

104 

187 

•12 

76 

70 

7.6 

31 

5.4 



164 

150 

^^^ 

11 

85               70 

67 

Maon 

It.'. 

220 

392 

99.8 

41.9 

29.4 

57.2              d6.2              72.9 

■'4.0 

'■ .  ■ 

Ac-FI 

987 

13560 

24120 

5742 

2574 

1748 

41 3«              3941              ,46; 

552 

22..- 

t 

Wrttr    y«or 
Of    Rtcsrd 

Totol  Runoff 
in  Aero  -  Fool 

1955-  Colondor   Toor 
1955-56  Walor  Yoar 

r^:=.; 

Dttchorg 

Department  of  Water  Resources   station   located   500  feet  below  the   Lincoln-Newcastle  highway  bridge.      Drainage   area 
la   3^.6  square  miles.      Auburn  Ravine   Is  an  east-side  tributary,    via  Natomas   Cross   Canal,    to   the  Sacramento  River 
at  Mile   19. 6L  above  Sacramento.      Period  of  record  19^7  to  date. 
•      Estimated 


TABLE  92 
NATOMAS   CROSS   CANAL   AT   HEAD 


Dolo 

Oo 

ly    Moon    Flos 

in    Socond  - 

Fool       Wolor 

Yoor    Oclobor 

.  1955   To  Soptombor,  1956 

Ocl 

No 

Ooc 

Jon. 

Fob. 

Morch 

April 

Moy                  Juno 

July 

Aug 

SopI 

1 

10 

2.3 

4t> 

•470 

•360 

•170 
•160 

•32 

•64                     • 

14 

•0.4 

•0.' 

7.2 

2 

li 

8.3 

5« 

•410 

•300 

•32 

13 

•0.4 

•0.3 

2-1 

3 

7.4 

11 

100 

•375 

•260 

•148 

•28 

•68 

13 

•0.4 

•0.3 

7^:5 

4 

11 

81 

•330 

•235 

•145 

•26 

•90                    • 

12 

•0.4 

•0.3 

5 

14 

7.1 

59 

•290 

•215 

•136 

•21 

•400                   • 

12 

•0.4 

•0.3 

7.1 

6 

iS 

6.8 

64 

•1360 

•200 

•128 

:\l 

•230                   • 

11 

•0.7 

•0.3 

6.4 

7 

11 

429 

•700 

•180 

•122 

•150 

10 

•0.7 

•0.3 

6.1 

a 

12 

11 

352 

•580 

•165 

•118 

•18 

•110 

:i:S 

•0.7 

•0.3 

5.4 

9 

12 

12 

•900 
•420 

•152 
•145 

•114 

•16 

•82 

•0.7 

•0.3 

1:1 

10 

9.9 

10 

•110 

•16 

•70 

•6.5 

•0.7 

•0.3 

II 

9.8 

8.4 

185 

•420 

•140 

•112 

•20 

:^ 

•.1:1 

•0.7 

•0.4 

r 

12 

21 

7.0 

•141 

•395 

•135 

•102 

•72 

•0.7 

•0.4 

13 

34 

7.8 

•112 

•350 

•132 

•102 

•iS 

•35 

•3.3 

•0.7 

•0.4 

40 

J? 

9.0 

•% 

•350 

•131 

:u 

•  30 

•2.0 

•0.7 

•0.4 

21 

26 

21 

•2700 

•130 

•88 

•26 

•1.0 

•0.7 

•0.4 

26 

l« 

24 

61 

11 

•4800 

•130 

•82 

•62 

•21 

•o.e 

•0.5 

•0.5 

16 

22 

68 

•2000 

•124 

•79 

:u 

•21 

•0.8 

•0.5 

•0.5 

12 

It 

19 

2i 

100 

:^ 

•125 
•128 

•76 

•21 

•0.8 

•0.5 

•0.5 

16 

1* 

17 

% 

•500 

•75 

•42 

•21 

•0.8 

•0.5 

•0.5 

21 

17 

•4000 

•320 

•132 

•72 

•38 

•21 

•0.8 

•0.5 

•0.5 

49 

21 
22 

18 
18 

11 

:^ 

•660 
•570 

•830 
•370 
•400 

:2l 

•36 

•34 

•18 
•18 

•0.5 
•0.5 

•0.3 
•0.3 

•0.9 
•0.9 

l\ 

23 

16 

JS 

•6400 

•1200 

•63 

•32 

•18 

•0.5 

•0.3 

•0.9 

r. 

24 

15 

•3000 

•1620 

•1200 

*39 

•31 

•18 

•0.5 

•0.3 

•0.9 

25 

51 

•1200 

•660 

•340 

*56 

•31 

•18 

•0.5 

•0.3 

•0.9 

35 

26 

13 

^1 

•3200 

•3000 

•345 

Z 

•31 

•16 

•0.5 

•0.3 

•1.0 

32 

10 

•1650 

•1600 

•225 

•150 

•16 

•0.5 

•0.3 

•1.0 

2* 

8.8 

s 

•820 

•1350 

•220 

•So 

•130 

•16 

•0.5 

•0.3 

•l.O 

29 

9.1 

•660 

•750 

•190 

•92 

•16 

•0.5 

•0.3 

•4:i 

27 

50 

11 

19 

•600 

•520 
•420 

•36 

•77 

•16 

•0.5 

•0.3 

25 

31 

10 

~~~ 

•500 



•34 

•16 

•0.3 

•6.8 

Moon 

15.5 

35.1 

961 

984 

263 

91.3 

50.1 

58.6 

4.5 

0.5 

At-  Fl 

j'O 

»88 

59110 

bOSOO 

ISl'VO 

y,ll 

,^M  1 

V^04                       .X^S 

?^ 

1 

414 

MoilmuiK 

WofO'      YOO' 

[1    Tolol  Runoff 

Colondor    Yoor            106700 
56  Wolor    Yoor           15I8OO 

Otochorgo 

Of    Rocord 

y    .0  Aero  -  Fool 

1955- 

OapArtaant  of  Water  Rtsourcea   otatton   locatod  approximately   3.5  lalles  northeast  of   Verona  on   El    Centre   Road  bridge, 
Croaa  C«n*l   la  an  eaet-alde  tributary  to  the  Sacraaento  River  at  Mile   19, 6l  above  Sacraaento.     During  the  flrot  5  n 
thla  atatlon  was  &ff«cte<l  by  aavere  backwater  fron  the  SacruMnto  River. 
•     BstlMtad 


Natomas 
Sacramento.      During  the   first  S  months  of  19^* 
Period  of  record  19't9  to  date. 
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TABLE  93 
RECLAMATION  DISTRICT  1001  DRAIN  INTO  NATOHAS  CROSS  CANAL 


Daily  M«oo  Flow 

in  Second 

Feel.  Water 

Yeor  October 

1955  To  September,  1956 

Oolt 

Oct 

Now 

D.c. 

Jon. 

Feb. 

March 

April 

May       June      July 

Aug 

Sept. 

1 

*236 

336 

31       125       153 

2 

•236 

336 

19       123       154 

242 

336 

0      127       64 

4 

245 

336 

43      127       9.9 

5 

247 

211 

22       129       78 

251 

54 

23      123       61 

259 

22 

96      133       0 

e 

267 

\l 

93  54       13 

94  l44        42 

9 

279 

10 

293 

12 

302 

23 

24       145        29 

12 

308 

36 

0       146        0 

13 

N 

N 

N 

N 

N 

310 

20 

72      148        0 

N 

N 

0 

0 

0 

0 

0 

312 

20 

34       149        0 

0 

0 

15 

312 

18 

41       149        0 

16 

312 

0 

25       149        0 

(7 

F 

F 

R 

R 

R 

310 

33 

42       150        0 

F 

P 

18 

L 

L 

E 

E 

E 

310 

0 

90      150       0 

L 

L 

0 

0 

C 

C 

C 

308 

31 

111      150       0 

0 

0 

20 

W 

W 

304 

0 

110     150       0 

W 

W 

0 

0 

0 

300 

0 

104       150         0 

R 

R 

R 

297 

37 

96     151      0 

23 

D 

D 

D 

293 

0 

89      151       0 

24 

289 

18 

84      151        0 

29 

285 

0 

84      152        0 

26 

279 

46 

89     152      0 

27 

0 

93      153        0 

26 

269 

31 

100      153       0 
97      154        0 

273 

18 

273 

0 

96     153      0 

31 



^^ 

332 

— 

114      0 

Mean 

0 

0 

284 

67.8 

68.0     141       21.4 

0 

0 

Ac-Ft 

0 

0 

17470 

4032 

4183     8386     1313 

0 

0 

MaiJmum 

Wotsr  Yflor 

Total  Runoff 

1955-  Colendar  Year 

Oitchargc 

Of  Record 

1  in  Acre  -  Feet 

1955-56  Woter  Yeor 

Thl3  Is  drainage  returned  to  the  Natomas  Cross  Canal  by  pumping  and  gravity  at  Mile  0.75N.   Natomas  Cross  Canal, 
the  main  drain  between  Reclamation  Districts  1000  and  1001,  Is  an  east-side  tributary  to  the  Sacramento  River 
at  Mile  19. 6L  above  Sacramento.   Period  of  record  19^0  to  date. 
*   Estimated 


TABLE  9^ 

SACRAMENTO  RIVER  AT  VERONA 


Dole 

Daily 

Meon  Flow  in 

Second  - 

Feel .  Water 

Year  Octobe 

,  1955  To 

September,  1956 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Feb 

Marcti 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

6840 

8990 

59700 

57400 

56800 

32800 

24900 

30900 

11200 

8370 

8770 
8860 

2 

6950 

6920 

8970 

58900 

56400 

56000 

31900 

24200 

30500 

10800 

8370 

6720 

7130 

9200 

58200 

54800 

55300 
54700 

30200 

24800 

29800 

10500 

818O 

4 

5 

b520 

7250 

8720 

57800 

28400 

26400 

29600 

10300 

7860 

9060 

6520 

7250 

8230 

57600 

54000 

54200 

26700 

32700 

29500 

9670 

7780 

9150 

6530 
6540 

9130 

58200 

53100 

53600 

25600 

37400 

27900 

9060 

7880 
8120 

9330 

7140 

20000 

57600 

51800 

52400 

25200 

39700 

25600 

8790 

9650 

6600 

7190 

28100 

57500 

50500 

50600 

25400 

41000 

24100 

8660 

8100 

9960 

25800 

57700 
57800 

48300 

48400 

25900 

41200 

23200 

8650 

7910 

10400 

10 

6830 

7260 

21300 

45200 

45700 

26400 

41200 

22100 

8500 

7990 

10800 

1  1 

6890 

7220 

20200 

57600 

42100 

43200 

27500 

40800 

21500 

8200 

8o4o 

10900 

7300 

7070 

17800 

57400 

40200 

40900 

28900 

40400 

21100 

7990 

8180 

11200 

7720 

7060 

15100 

57300 

37800 

39400 

29200 

40400 

19000 

8000 

8210 

11600 

14 

7830 

7300 

13600 

58200 

36000 

38300 

29100 

39000 

18100 

8320 

8180 

11800 

15 

7520 

8380 

12600 

61400 

34700 

37400 

28600 

36600 

17500 

8680 

8150 

12100 

7260 

9170 

11700 

65300 

33600 

36400 

27900 

34500 

16800 

8920 

8080 

12500 

17 

7160 

9330 

11300 

66300 

32300 

35700 

27400 

33600 

16600 

9010 

8o4o 

12700 

12800 

65400 

31800 

35100 

26800 

34100 

16000 

9010 

8000 

12600 

7040 

9490 

22900 

64000 

30600 

34900 

26100 

34700 

15800 

8880 

8130 

12800 

20 

6900 

9620 

47800 

62300 

30400 

34900 

25900 

35100 

15700 

8860 

8250 

13100 

21 

6950 

9510 

59200 

61000 

36800 

35100 

26100 

35900 

15600 
14800 

8660 

8300 

13600 

6960 

13600 

62400 

60100 

44300 

35200 

26500 

38000 

8350 

8450 

13700 

6960 

18800 

70000 

60200 

53600 

35400 

26700 

40100 

14700 

§32° 

8630 

13600 

6920 

15700 

66200 

60200 

60200 

35600 

27300 

41300 

14300 

8380 

8590 

13300 

25 

6720 

13100 

63600 

60400 

60700 

35900 

27600 

42000 

13800 

8330 

8610 

12900 

6780 

12300 

65400 

60600 

60000 

36500 

27900 

41000 

13200 

8320 

8610 

12400 

27 

6820 

11200 

65800 

60600 

59000 

37200 

29100 

39700 

12200 

8280 

8720 

12100 

28 

6920 

10200 

65800 

60700 

58000 

37200 

29800 

38100 

11600 

8320 

8740 

11800 

9260 

64700 

60100 

57400 

35900 

28400 

35700 

11100 

§350 

8720 

11700 

7060 

8930 

63000 

59400 

34400 

26500 

33000 

11100 

8380 

8700 

11500 

31 

6980 

61200 

58400 



33300 



31500 



8470 

8750 

Meon 

6968 

9268 

33600 

59930 

47120 

41790 

27730 

36100 

19460 

8843 

8279 

11430 

Ac-Ft 

428400 

551500 

2066000 

3685000  2711000 

2570000 

1650000 

2220000 

n 58000 

543700 

509000 

6BOIOO 

Maximum 

Woter  Yeor 

71,400  c 

f.s.  December  23.1955 

Total  Runoff 

1955- 

Colendar  Yeor 

9424000 

Diecttorge 

Of  Record 

79.200  c 

f.s.  March 

1,  1940 

in  Acre 

-  Feet 

1955 

56  Water  Yeo 

Station  is  maintained  jointly  by  Department  of  Water  Resources  and  U.S.  Geological  Survey.   It  Is  located  at  Mile  19. 6L 
above  Sacramento,  at  the  mouth  of  Natomas  Cross  Canal,  and  1,3  miles  below  the  confluence  of  the  Feather  Rtver.   Drainage 
area  is  21400  square  miles.   Period  of  record  1926  to  date.   Records  computed  by  U.S.  Geological  Survey. 
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TABLE  95 
RBCLAMATION  DISTRICT  1000  DRAIN  (PRTTCHARD  LAKE) 


Oml 

1    Mton    Flow 

in    Sfcond  - 

FatI       Wotar 

Yaor  Octobar 

1953  To  Saptambar.  1956 

Ool* 

Ocl 

Nov 

Die 

Jan. 

Fab 

Morcn 

Apt.l 

May                     Juna                  July 

Aug 

Sapi 

1 

10 

0 

71 

22 

2 

10 

0 

72 

29 

3 

10 

0 

73 

0 

5.0 

0 

T3 

0 

5 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

27 

0 

7 

0 

0 

28 

0 

e 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

27 

0 

10 

0 

0 

27 

0 

II 

0 

0 

26 

12 

0 

0 

28 

0 

0 

N 

0 

16 

0 

N 

N 

N                       N                       N 

N 

N 

14 

0 

0 

0 

144 

0 

0 

0 

0                       0                       0 

0 

0 

IS 

0 

0 

147 

0 

0 

0 

140 

0 

0 

P 

0 

137 

0 

P 

s 

P                       P                       P 

F 

P 

0 

L 

0 

135 

0 

L 

L 

L                       L                       L 

L 

L 

0 

0 

149 
16? 

130 

0 

0 

0 

0                     0                     0 

0 

0 

20 

0 

W 

127 

32 

W 

W 

www 

w 

w 

0 

156 

72 

0 

0 

141 

113 

0 

0 

126 

140 

0 

24 

0 

IW 

84 

0 

25 

0 

110 

148 

0 

0 

140 

142 

0 

0 

140 

147 

0 

0 

140 

^3^ 

0 

29 

0 

I3t 

0 

30 

0 

134 

131 

31 

0 



70 

74 







Maon 

1.1 

0 

57.2 

89.9 

2.9 

0 

'■"' 

C                          0 

0 

^ 

»e-Fl 

■  -' 

0 

3520 

5526 

165 

0 

0 

fj                          C'                          0 

0 

^ 

Moximum 

Wot«r    Ytor 

Total  Runoff 

1955-  ColanOar   TaO' 

52:'7 

Ditchorgt 

or   Ricord 

in  Acra  -  Faat 

1955-  56  Wotar  Yaor 

This  is  drainage  returned  to  the  Sacramento  River  by  pumping  and  gravity  at  Mile  16.OL  above  Sacramento.   Additional  water 
Is  returned  to  the  Sacramento  River  at  Mile  6,85L  (Table  96  )  and  at  Mile  2.1L  (Table  98  ).  Records  computed  by 
Department  of  Water  Resourcea. 


TABLE  96 
RECLAMATION  DISTRICT  1000  DRAIN  (#3  PLANT) 


nola 

Doily   Maan    Flow   in    Sacond  -  Faal       Wotar    Yaor    Octobar,  1955    To   Saptambar ,  1956 

Oct 

Nov. 

Dae.                  Jan.                  Fab                   Irfarch               April                 Uoj                   Juna                July                  Aug 

Sapi             1 

1 

2 
3 
4 
5 

• 

6 
7 

a 

9 

10 

1 1 

12 
13 
14 
IS 

Records  sufficient  to  compute  only  loonthly  flows. 

le 

17 

la 
19 

20 

tl 
22 
23 
24 
23 

2« 

27 

2a 

29 

50 
51 

Maen 

io.^ 

1 1 .  '< 

.■...■ 

Ac-Fl 

1118 

709 

■'-'' 

Uoilmum 
Dttcharga 

Wolar    Yaor 
Of   ftaeord 

Total   Runoff 
.n   Acra  -  Faat 

1955-  Colandar    Yao- 
1955  -  56  wolar   Yaor 

This  la  dralnsse  returned  to  ^he  Sacraaento  River  by  punplng  and  gravity  at  Kile  6.e5L  above  Sacraaento. 

Dully  distribution  of  riows  la  not  available  since  the  plant  operates  on  an  automatic  float  SMltch. 

Additional  »ater  Is  returned  to  the  Sacraaento  River  at  Mile  2.1L  (Table  98  )  and  Kile  16.01..   Period  of  record 

19*0  to  date.  Records  computed  by  Department  of  Water  Resources.  Station  vashed  out  by  high  water  In  February  1956. 
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TABLE  97 
SACRAMENTO  WEIR  PROM  SACRAMENTO  RTVER  TO  YOLO  BYPASS 


Doll 

Doily  Mean   Flow  in 

Second  - 

Ftol.     Wolor 

Ytof  October 

1955   To  September,  1956 

Ocl. 

No> 

D«c.                 Jon, 

Fob. 

Morch 

April 

Moy                   June                July 

Aug. 

Sept. 

1 
2 

3 

4 
5 

0               6330 
0              5570 

0             1890 

0              277 

6 
7 
B 
9 
10 

0                         0 
0                       0 
0                       0 
0                       0 
0                       0 

II 
12 
13 
14 

IS 

N 
0 

N 
0 

0                         0 
0                         0 
0                         0 
0                         0 
0                         0 

N 

0 

N 
0 

N 
0 

N                       N                     N 
0                       0                     0 

N 
0 

N 

0 

le 

17 
18 
19 
20 

F 
L 
0 
W 

F 
L 
0 
W 

0                  2470 
0                  4240 

0             3470 
0               828 

0                         0 

F 
L 
0 

w 

P 
L 
0 
W 

P 
L 
0 
W 

P                       P                    F 
L                       L                    L 
0                       0                    0 
WWW 

F 
L 
0 
W 

F 
L 
0 
w 

21 
22 
23 
24 
25 

0                          0 
0                        0 

19600                  0 
48800                    0 
43500                   0 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

45700                  0 
45200                   0 
36400                      0 
27200                  0 
19400                  0 
11400                      0 

Mton 

0 

0 

9587            934 

0 

0 

0 

0                         0                       0 

0 

0 

Ac- Ft 

0 

0 

589500         57450 

0 

0 

0 

0                       0                     0 

0 

0 

Maximum 
Oitchargt 

Water     Y«ar 
Of   Rtcard 

57,400 
118,000 

c.f.s.   December  23,   1955 
c.f.s.   March   26,    1926 

Totol  Runoff 
in  Acre  -  Feet 

l955-Colen<lor  Year 
1955-56  Woler  Yeor 

589500 

647000 

Department  of  Water  Reaources  and  U.  S.  Corps  of  Engineers  cooperative  station  located  on  Sacramento  River  at  Mile  i+.2R 
above  Sacramento.   Elevation  of  fixed  crest  Is  25-0  U.S.E.D.  datvan;  elevation  of  movable  crest  (top  of  needles)  Is  31.0 
U.S.E.D.  datum.   Weir  has  48  gates,  each  38  feet  In  length.   Period  of  record  I926  to  date.   Records  computed  by 
Department  of  Water  Resources. 


TABLE  98 
RECLAMATION  DISTRICT  1000  DRAIN  (2ND  BANNON  SLOUGH) 


Doi 

y  Meon   Flow 

in  Second  - 

Feel.    Water 

Yeor  October 

,  1955  To  September,  1956 

Dole 

Ocl. 

No>. 

Dec. 

Jon. 

Feb 

March 

April 

May                  June                July 

Aug. 

Sept. 

1 

64 

0 

157 

157 

163 

0 

0                      0 

0 

0 

2 

0 

0 

157 

159 

136 

96 

0                      0 

0 

0 

3 

0 

0 

^?5 
l49 

159 

91 

61 

0                62 

0 

0 

4 

0 

0 

160 

113 

54 

0              52 

0 

63 

5 

0 

0 

93 

160 

118 

0 

0                    0 

0 

0 

6 

0 

0 

148 

157 

114 

0 

0                        0 

0 

0 

7 

0 

0 

170 

19 

60 

0 

0                      0 

0 

54 

e 

0 

0 

312 

175 

66 

0 

47                 35 

0 

0 

9 

0 

0 

172 

115 

104 

0 

0                    0 

0 

52 

10 

0 

0 

160 

114 

97 

0 

0              35 

0 

0 

II 

0 

0 

216 

57 

64 

0 

0               0 

0 

64 

12 

0 

0 

154 

95 

101 

55 

0               0 

0 

61 

13 

0 

N 

0 

154 

0 

89 

33 

0                      0                    N 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

611 

0 

83 

59 

0                      0                    0 

0 

66 

15 

0 

0 

620 

0 

50 

0 

0                    0 

0 

157 

16 

0 

0 

591 

0 

73 

0 

28                 0 

0 

167 

17 

0 

P 

0 

585 

62 

74 

0 

OOF 

0 

177 

18 

0 

L 

0 

565 

64 

0 

0 

0                      0                    L 

0 

328 

19 

0 

0 

597 

325 

118 

88 

0 

51                  0                0 

0 

26q 

20 

0 

W 

666 

294 

159 

61 

0 

124                      0                    W 

0 

323 

21 

0 

532 

264 

45 

54 

0 

78                  0 

0 

267 

22 

0 

560 

375 

238 

48 

0 

71                  0 

0 

247 

23 

0 

583 

517 
334 

247 

47 

■0 

0                      0 

0 

262 

24 

0 

593 

156 

52 

0 

80                  0 

0 

223 

25 

0 

593 

619 

155 

0 

0 

73                      0 

0 

211 

26 

0 

594 

614 

157 

f5 

57 

0                      0 

0 

159 

27 

0 

619 

156 

61 

0 

0                      0 

0 

79 

28 

0 

601 

626 

132 

60 

0 

0                      0 

0 

166 

29 

0 

483 

457 

62 

47 

0 

0                    0 

0 

133 

30 

0 

292 

592 

47 

0 

0                      0 

0 

66 

31 

0 



199 

312 



47 

— 

0                   

21 



Mean 

2.1 

0 

222 

359 

113 

73.3 

13. B 

17.8              6.1              0 

0.7 

120 

Ac-FI 

127 

0 

13670 

22050 

6502 

4508 

823 

1095              365                  0 

42 

7148 

Maiimym 

Water    Yeor 

1   Tolol  Runoff 

1955-  Colertdor  Year 

28820 

Oitcliorge 

Of  Record 

1  in  Acre  -  Feel 

1955-56  Woter  Yeor 

56330 

This  Is  drainage  returned  to  the  Sacramento  River  by  pxtraplng  at  Wile  2.1L  above  Sacramento.   Additional  water  la 
returned  to  the  Sacramento  River  at  Mile  6.85L  (Table  9d  )  and  Mile  I6.OL.   Period  of  record  I925  to  date. 
Records  computed  by  Department  of  Water  Reaources. 
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TABLE  99 
UNDA  CREEK  NEAR  R03EVILLE 


Ool 

y    Maon    Flos 

in    Socond 

Fact      Wolor 

Year   Octobor 

1955   To  Soplombt'.  1956 

Oci 

Nov 

Die. 

Jon 

Fib. 

Morch 

April 

Moy                    Juno                  July 

Aug 

Sopt 

24 

26 

52 

•406 

196 

96 

41 

45                   23                   14 
42                     24                     18 

10 

22 

24 

28 

11 

:\n 

175 

86 

40 

11 

23 

23 

28 

163 

82 

38 

57                22                20 

12 

22 

26 

28 

l\ 

•221 

152 

80 

35 

170                   22                   18 
81                   24                   18 

13 

18 

5 

25 

25 

•592 

144 

77 

35 

15 

15 

6 

25 

27 

246 

•375 

128 

74 

32 

79                22                18 

15 

13 

r 

25 

26 

236 

•310 
•478 

114 

P 

32 

69                    22                     17 

66                22                16 

15 

13 

a 

25 

27 

123 

104 

69 

34 

15 

17 

9 

26 

26 

185 
118 

•266 

90 

64 

37 

69                   24                   15 

15 

19 

10 

31 

22 

•285 

85 

63 

33 

73                   24                   15 

15 

21 

60 

26 

75 

250 

82 

62 

58 

71                     22                     16 

14 

2C 

12 

l\ 

28 

61 

199 

79 

a 

74 

66                     20                     20 

\% 

20 

13 

35 

52 

191 

78 

50 

58                    21                     23 

21 

14 

40 

s 

46 

1070 

74 

11 

53 

46                   22                   19 

18 

21 

15 

35 

•46 

•2200 

69 

50 

19 

23 

16 

30 

^? 

•52 

400 

64 

48 

49 

41                     20                     17 

Ji 

25 

17 

30 

•66 

60 

48 

41 

43                   20                   15 

26 

IB 

31 

59 

♦114 

324 

63 

47 

40 

44                   18                   15 

20 

26 

19 

32 

44 

♦2000 

W> 

69 

44 

31 

40                   18                   13 

21 

•§1 

20 

33 

44 

•1100 

360 

44 

31 

39                18                13 

24 

21 

31 

S 

•363 
•1820 

289 

191 

44 

32 

38                   18                   14 

24 

s 

22 

32 

462 

226 

44 

28 

36                   18                   15 

22 

23 

32 

♦43 

•2900 

614 

474 

43 

28 

33                 15                 13 

18 

47 

24 

29 

•43 

•840 

325 

184 

42 

% 

33                 15                  13 
38                  15                 12 

18 

4u 

25 

27 

40 

•280 

1260 

167 

45 

22 

40 

26 

30 

34 

•1170 

775 

213 

44 

68 

28                 15                 11 
26                 14                 11 

22 

ii 

27 

32 

32 

•560 

656 

124 

39 

68 

21 

26 

32 

31 

•420 

412 

104 

43 

59 

23                 11                 12 

18 

39 

29 

32 

31 

•350 

298 

112 

44 

54 

23  12                   12 

24  13                   12 

22 

39 

30 

28 

31 

•280 

254 

4? 

49 

22 

38 

31 

27 

•375 

224 

^^_. 

43 



26                   12 

22 

Mion 

31.  t 

"-:n  .  Q 

456 

488 

143 

58.1 

42.8 

50.9                l°.l                1b-'- 

17.8 

^0. .. 

Ae-Fi 

1928 

2196 

28030 

30000 

8220 

3451 

2545 

313c               1138                9*8 

1097 

I*"-! 

Moilmuin 

Wot«r    Y«Of 

Totol  Runoff 

1955-  Colondor 

Toor 

^^^^v 

Olicharot 

Of  Rteofd 

in  Acrt  -  Foot 

I9S5-56  Wotor 

Toor 

8^-430 

Department   of  Water  Resources   station  located  near  Southern  Pacific   Railroad  bridge   0.6  T.lle   below  Autjum 
Boulevard   (Old  U.    S.    Highway  99E).      Linda  Creek  la  an  east-side  tributary,    via  Back  Borrow  Pit  of  Reclamation 
District  1000,    to  the  Sacramento  River  at  Mile  1.3L  above  Sacramento.      Peirlod  of  record  1949  to  date. 
•     E8tln\ated 


TABLE  100 
INFLOW  TO  POLSOH  RESERVOIR 


Oolo 

Ool 

y   Moon    Flow 

in    Socond  - 

Foot       Wotor 

Yoor   Octobor 

.  1955   To 

Soptombor.l9S6 

Ocl 

Nov 

Doc 

Jon. 

Fob 

Morcli 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug 

Sopt 

1 

547 

394 

iOfaO 

8960 

titiSO 

5250 

0960 

i^^ 

ii36v 

30  iw 

r.*u 

•429 

2 

607 

516 

1580 

8640 

7980 

5010 
4950 

5770 

10460 

3250 

789 

489 

3 

:ii 

688 

1180 

7530 

7160 

5300 

9770 

10720 

2840 

511 

563 

4 

557 

v^ 

6870 

7040 

5170 

19260 

11160 

2480 

659 

501 

5 

535 

639 

17310 

6770 

5300 

5360 

15960 

8550 

2430 

613 

377 

6 

490 

605 

5000 

13180 

6050 

4900 

5530 

14770 

7590 

2330 

574 

m 

7 

672 

639 

5190 

10700 

5700 

4560 

6590 

13210 

7540 
8360 

2320 

652 

a 

n 

635 

2650 

10400 

m% 

4460 

7030 

12100 

2310 

409 

477 

9 

633 

8610 

4340 

7000 
8280 

12260 

6690 

2350 

370 

10 

672 

637 

2890 

8240 

4860 

4590 

11760 

6950 

2420 

535 

336 

It 

613 

591 

1990 
1650 

7810 

4540 
4840 

4710 
4460 

7670 
6500 
5420 

11110 

9130 
8290 

2310 

415 

JS? 

t2 

672 

?JI 

7340 

10420 

1980 

581 

13 

1&\ 

1430 

18160 

4520 
4420 

4230 

9640 

7850 
7260 

1760 

443 

405 

t4 

768 

1710 

4220 

5000 
4800 

8640 

1760 

fkL 

389 

15 

372 

721 

1380 

45830 

4560 

4050 

8760 

6660 

1670 

383 

16 

629 

872 

1500 

47290 

3900 

4180 

4670 

10120 

5650 

1630 

420 

400 

IT 

la 

600 

8^5 

1770 
3440 

22350 
15300 
12670 
12180 

3940 
4650 

4600 
4840 

5190 
5740 
6190 

11470 
11740 

5410 
5740 
6530 
5340 

1590 
1650 

m 

l^k 

19 

laj 

819 

20010 

4200 

5310 

11740 

1450 

^ 

714 

20 

681 

28240 

5800 

5280 

7710 

13070 

1400 

462 

21 

636 

1840 

17550 
125670 

12400 

5400 

5260 

8870 

15170 

5080 

1500 

:ii 

557 

22 

601 

2200 

28860 

6080 

5410 

6930 
10260 

16190 

5170 

1340 

554 

23 

613 

1190 

189100 

12300 

5860 
6810 

16320 

'^ 

1460 

2Q4 
441 

?31 
657 

24 

w. 

976 

SSIS 

17210 

7760 
6990 

10330 

16950 

1600 

25 

1000 

23640 

7620 

11300 

14010 

5150 

1610 

577 

611 

26 

s 

762 

38860 

25680 

6760 

8060 

lOSOO 
8490 

14240 

4720 

1520 

346 

432 

2T 

763 

30060 

\m 

5790 

7220 

14140 

5070 
5280 
4940 

1330 

398 

616 

2* 

^7? 

JSiiS 

5410 

6640 

7410 
•  6680 

11660 

1110 

367 

W. 

2t 

683 

13540 

5840 

6420 

11700 

972 

297 

30 

631 

792 

11300 

11240 

7560 

7160 

11580 

4170 

971 

409 

b  573 

51 



9180 

10200 

= 

7380 



12440 



753 

450 

Moon 

20512 

15894 

5919 

5441 

7059 

12536 

7062 

1862 

475 

k-rt 

Ac-Fl 

■■'•■■''- 

.V)-..t3<,' 

i.t.i;',o 

977280 

340460 

334550 

419490 

770840 

420240 

114500 

29230 

Uoilmum 

WoIOr     Toot 

11    Totol  R 

•  nott 

1935 

Colondor    Toor 

3620600 

Olichorio 

Of  Rocotd 

II    in   Aero 

-  Foot 

1955 

-  56  wotor  Yoor 

'<781300 

TTioio  qunntlilflo   rtrr   iho  dnily  moan  aeoond-reoi   inriow   to   Foloom   Reservoir  aa   computed  by   the   U.    3.    Bureau  of  Reclamation, 
taking   Into   account   change   In  atorage»    releaar,    aplll,    precipitation,    and  evaporation;    and  are   repreaentatlve  of  the  natural 
rioH  paaolng  the  dam  alte   if   the  dan  had  not  been  conatructed.      Drainage  area  la   1.875  aquare  nllea.      Period  or  record 
February   19^5  to  date. 

(a)  23-hour  day 

(b)  25-hour  day 
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TABLE  101 
DAILY  CONTENT  OF  POLSOM  RESERVOIR 


Oota 

Sto 

rage   at   end  of  day  In 

Thousands 

of   Acre- 

Feet 

Ocl- 

Nov. 

D.c. 

Jon. 

Feb 

Morch 

April 

Moy 

Juna 

July 

Aug. 

Sapl. 

1 

178.2 

159.6 

173.5 

516.8 

482.7 

494.5 

487.4 

660.0 

1006.5 

1013.8 

856.6 

645.7 

2 

177.9 

159.2 

175.2 

512.7 

486.1 

493.6 

488.2 

668.3 

1001.8 

1006.0 

848.  3 

641.3 

5 

176.4 

159.0 

177.4 

505.4 

486.1 

493.0 

488.5 

679.0 

1002.3 

1003.0 

839.8 

636.9 

4 

175.0 

179.2 

499.9 

488.7 

498.9 

488.4 

708.4 

1006.4 

1003.4 

832.1 

632.6 

5 

173.6 

159.3 

179.3 

507.0 

494.0 

498.4 

488.4 

732.9 

1007.7 

999.7 

824.1 

628.1 

6 

172.2 

160.8 

187.3 

497.5 

494.1 

495.5 

490.8 

756.6 

1006.9 

995.8 

816.4 

623.4 

7 

171.1 

160.5 

195.6 

501.0 

492.7 

491.3 

494.8 

776.7 

1002.4 

992.0 

810.2 

618.7 

a 

169.7 

160.2 

199.2 

506.5 

489.9 

485.7 

500.1 

794.1 

1002.0 

988.1 

803.1 

614.3 

9 

169.7 

159.9 

203.0 

505.2 

486.2 

480.3 

505.7 

811.9 

1002.4 

984.0 

795.8 

609.7 

10 

168.3 

159.6 

208.6 

503.5 

484.5 

478.5 

514.3 

828.9 

1003.3 

979.9 

787.7 

605.4 

M 

166.9 

159.2 

212.4 

500.9 

482.5 

481.3 

519.3 

845.1 

1004.6 

976.2 

779.5 

601.6 

12 

lb5.D 

160.0 

213.5 

499.3 

484.9 

480.0 

521.8 

859.7 

1004.2 

971.7 

771.6 

598.0 

13 

163.9 

161.2 

214.3 

501.0 

482.2 

477.1 

522.6 

873.2 

1005.2 

967.2 

762.8 

594.2 

14 

162.5 

161.2 

216.0 

514.0 

478.0 

474.0 

524.2 

883.8 

1006 . 4 

962.7 

755.2 

15 

lDl.5 

161.1 

217.1 

560.4 

475.9 

469.5 

525.8 

894.7 

1007 . 6 

957.4 

746.8 

587.1 

16 

161. 9 

161.3 

218.3 

589.4 

474.1 

465.3 

525.0 

907.5 

1006.1 

951.8 

740.8 

583.5 

17 

160.8 

161.2 

221.7 

566.1 

470.9 

466.4 

525.4 

923.5 

1003.4 

946.5 

734.8 

579.8 

18 

159.5 

161.6 

228.4 

529.7 

467.4 

465.4 

531.0 

940.0 

1003.2 

941.2 

728.6 

575.7 

19 

158.9 

163.1 

266.3 

507.5 

462.8 

463.8 

537.7 

955.7 

1005.2 

936.0 

722.8 

572.5 

20 

158.5 

164.7 

320.4 

505.7 

463.3 

459.8 

547.7 

973.5 

1005.6 

930.1 

716.9 

569.1 

21 

158.2 

166.8 

352.9 

504.9 

462.8 

455.4 

559.7 

991.8 

1007.2 

923.8 

710.9 

565.8 

22 

159.2 

169.6 

583.9 

507.1 

464.4 

448 16 

573.3 
589.7 
605.8 

992.9 

1007.9 

917.9 

705.0 

562.4 

23 

160.2 

170.4 

865.1 

524.4 

477.9 

1004.2 

1010.0 

912.1 

699.1 

558.8 

24 

159.9 

170.8 

866.3 

517.2 

482.5 

452.1 

1012.1 

1013.5 

907.1 

692.5 

555.3 

25 

159.5 

171.1 

784.4 

521.2 

485.4 

458.0 

621.5 

1014.3 

1014.8 

903.3 

687.2 

551.9 

26 

158.9 

172.5 

727.8 

520.0 

494.3 

463.0 

632.9 

1012.7 

1015.2 

897.9 

680.5 

547.7 

27 

158.4 

173.9 

669.0 

517.8 

494.7 

466.9 

640.5 

1010.3 

1016.6 

892.0 

674.1 

544.1 

26 

158.5 

173.7 

608.7 

506.9 

494.6 

469.5 

645.3 

1005.3 

1019.1 

885.5 

668.0 

540.6 

29 

159.5 

173.4 

561.2 

490.7 

495.1 

472.7 

649.5 

1004.6 

1020.3 

878.7 

661.9 

537.0 

30 

160.4 

173.1 

531.6 

476.9 

477.2 
481.7 

654.6 

1006.2 

1018.4 

872.6 

655.9 

533.4 

31 

160.4 

520.4 

4T7.4 

=^ 



1009.2 



865.0 

050.  3 

Monthl 
Change 

'            -18.2 

+  12.7         ^ 

347.3 

-43.0 

+  li  .7 

-13.4 

+  172.9 

+  354.6 

+  9.2 

-153.4 

-214.7 

-116.9 

loss  In 

storage;      Calendar  Year  +520,400;    Water 

Year   +354 

800   Acre-Feet 

Dirre 

rences   in 

storage 

1955   to   1956 

Maximums  +565,000*;    Mlnlmums  + 158,200*    Acre-Feet 

•  Incomplete  year  beginning  of  storage  at  3:00  P.  ,M.  on  February  25,  1955. 
Records  computed  by  U.  3.  Bureau  of  Reclamation. 


TABLE  102 
AMERICAN  RIVER  AT  FAIR  OAKS 


Data 

Dol 

y   Mcon    Flow   tn    Sacond 

Faat.    Wotar 

Yaor  October,  1955  To 

Saptambar,  1956 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jon. 

Fob. 

Morcti 

April 

Moy 

Juna 

July 

Aug 

Sapl. 

1 

545 

538 

1?? 

10700 

6150 
6340 

5560 

4870 

4510 

12000 

5790 

4840 

2660 

2 

552 

522 

11100 

5250 

4510 

4510 

11900 

5060 

4740 

2610 

3 

886 

5t5 

613 

10400 

7220 

5120 

4800 

4130 

10400 

4320 

4640 

2590 

1070 

560 

590 

9910 

5700 
U58O 

3470 

4800 

4080 

8740 

4260 

4640 

2620 

5 

1070 

545 

590 

13500 

4470 

4810 

3220 

8520 

3700 

4600 

2400 

6 

1100 

530 

621 

18700 

5950 

6220 

4720 

3180 

8780 

4320 

4010 

2600 

7 

loao 

538 

621 

9040 

6330 

6370 

4o60 

3220 

8210 

4260 

3560 

2630 

8 

1070 

515 

661 

lll°o 

6890 

6810 

4100 

3180 

8020 

4260 

4480 

2520 

9 

1070 

522 

677 

6370 
5680 

6720 

3980 

2980 

8110 

4260 

4620 

2450 

10 

1070 

515 

677 

8980 

5360 

4060 

3150 

8110 

4260 

4360 

2280 

1  1 

1080 

fs? 

637 

8540 

5680 
4310 

3940 

4800 

3080 

8160 

4190 
4240 

4540 

2140 

12 

1060 

629 

8220 

3990 
53fo 

5160 
4980 

3070 

8110 

4680 

2170 

13 

1050 

470 

621 

6560 

4990 

3050 

6830 

3700 

4700 

2170 

14 

1040 

522 

653 

11800 

6390 

5600 

4050 

3040 

7050 

4150 

4720 

2170 

15 

1040 

530 

637 

22600 

5380 

5880 

4000 

3050 

6320 

4120 

4700 

2190 

1040 

568 

629 

32400 

5120 

5860 

5050 

3050 

6540 

4150 
4240 

3410 

2170 
2lk> 

1020 

560 

629 

33500 

4850 

3840 

4830 

3080 

6650 

3200 

1010 

552 

613 

33300 

5760 

5210 

2830 

3070 

6300 

4280 

3250 

2260 

552 

522 

685 

24000 

6520 

5480 

2690 

3570 

4720 

4280 

3360 

2220 

20 

5'»5 

568 

773 

12900 

5850 

6760 

1880 

3950 

4660 

4260 

3460 

2220 

21 

545 

582 

821 

12500 

5160 

7030 

2030 

6020 

4660 

4300 

3540 

2220 

5t5 

582 

6910 

12100 

5160 

7050 

2100 

14400 

4440 

4300 

3610 

2220 

23 

538 

598 

47300 

19200 

5220 

6940 

2150 

11800 

4260 

4300 

3680 

2220 

538 

575 

69300 

20500 

5510 

4800 

2120 

12100 

4240 

4220 

3560 

2210 

25 

538 

575 

68500 

20400 

5560 

4900 

3540 

12400 

4210 

3790 

3270 

2210 

26 

m 

605 

67900 

60400 

i^ggg 

2560 

4940 

4490 
4540 

IftlOO 

4240 

3700 
4320 

3740 

2210 

27 

575 

4990 

4990 

4240 

3580 
3410 

2270 

28 

530 

575 

47600 

21400 

5510 

4980 

4560 

13200 

4240 

4420 

2420 

29 

530 

35000 
24800 

20900 

5600 

4810 

4540 
4400 

11300 

4340 
5840 

4480 

3400 

2480 

30 

530 

17500 

4810 

10200 

3900 

3380 

2590 

31 

530 



14000 

10100 



4960 



10200 



4460 

3330 

Mton 

802 

550 

14690 

16360 

5563 

5402 

3982 

6380 

6761 

4268 

3968 

2343 

Ac-FI 

49300 

32710 

903100 

1006000 

320000 

332200 

236900 

39230c 

402  300 

202400 

244000 

139400 

MORimum 

Wotar    Yaor 

71,500 

c.f.s.    December  24, 

1955 

Totol  Runoff 

1955- 

Yaor 

2208000 

Dttchorga 

Of  Racord 

1?0,000 

c.f.s.    November  21, 

1950 

in  Acre 

-  Faal 

1955 

56  Wotar 

Yaor 

4321000 

U.S.  Geological  Surrey  station  located  at  Mile  19. 2R  above  mouth.   Drainage  area  is  1921  square  miles. 
releases  from  Folsom  Reservoir.   Period  of  record  November  1904  to  date. 


These  flows  include 
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TABLE  103 
AMERICAN  RIVER  AT  SACRAMENTO 


Oolt 

Oo 

1)  Mion  Flo 

w  in  Socond  - 

Foot   Wolor 

Yoor  Octobor 

.  1955  To 

Sopltnib.r,l956 

Oct 

Nov 

Die 

Jon. 

Fob 

Morc^ 

April 

Ho, 

Juno 

Jul, 

Aug 

Sopi 

539 

531 

.-i.- 

10600 

7580 

5660 

uSOO 

4360 

12000 

57=^ 

^'  - 

2 

555 

5t7 

618 

11200 

6720 
7840 

5600 

4360 

4400 

12200 

5180 
4220 

4720 

2540 

515 

618 

10300 

5320 

4960 

4080 

11000 

4560 

2540 

4 
5 

1000 

547 

600 

9910 

6230 

3760 

4900 

4020 

8870 

4120 

4500 

2210 

1000 

5'»7 

600 

13500 

4820 

4300 

4920 

3080 

8270 

3520 

4520 

2180 

1010 

523 

627 

18700 

5890 

6100 

4840 

2990 

8850 

4160 

4000 

2410 

1010 

515 

ni 

9420 

6510 

6570 

4250 

3180 

8020 

4140 

3700 

^}° 

1000 

199 

8690 

7570 

7200 

4160 

3210 

7920 

4120 

4160 

2640 

9 

990 

507 

683 

9080 

6830 

7030 

4040 

2970 

7900 

4100 

4480 

2440 

10 

1010 

U83 

683 

9400 

6300 

5630 

4120 

3150 

7880 

4100 

4320 

2340 

1000 

539 

654 

8740 

6730 

4430 

4540 

3120 

7900 

4060 

4360 

2170 

491 

627 

8620 

4960 

3890 

5160 

3100 

7920 

4100 

4560 

2170 

475 

r4 

7170 

5160 

5900 

5060 

3130 

6910 

3540 

4580 

2170 

14 

980 

499 

10600 

6540 

5790 

4210 

3010 

7000 

4000 

4620 

2140 

15 

980 

507 

664 

20200 

5330 

6070 

4040 

2850 

6230 

4000 

4600 

2170 

980 

539 

636 

33500 

5740 

6270 

4900 

2770 
2800 

6380 

4020 

3540 

2140 

970 

m 

654 

36200 

4520 

3930 

5000 

6520 

4080 

3130 

2160 

970 

636 

36100 

5770 

4780 

3250 

2790 

^$?> 

4120 

3110 

2240 

19 
20 

654 

515 

712 

26700 

6210 

5770 

2820 

3230 

4680 

4120 

3220 

2250 

539 

523 

382 

14000 

5480 

6480 

2140 

3810 

4640 

4100 

3330 

2230 

539 

573 

209 

13400 

5160 

7050 

2050 

5440 

4680 

4120 

3420 

2230 

531 

564 

4410 

12300 

5160 

7030 

2140 

14400 

4520 

4140 

3450 
3550 

2230 

23 

523 

591 

41600 

17700 

5220 

7140 

2200 

11800 

4160 

4140 

2210 

531 

573 

69200 

21700 

5510 

4900 

2160 

12100 

4200 

4060 

3380 

2210 

29 

531 

555 

70300 

20000 

5560 

4840 

2970 

12400 

4140 

3620 

2960 

2210 

539 

573 

70800 

26300 

2720 

4900 

4380 

13900 

4140 

3560 

3780 

2210 

531 

573 

60400 

25100 

5W0 

5020 

4440 

14100 

4200 

4140 

3450 

2250 

26 

531 

555 

47600 

22100 

5020 

4500 

13200 

4160 

4240 

3270 

2370 

533 

573 

35000 

21500 

5170 

4840 

4480 

11300 

4120 

4280 

3250 

2430 

523 

573 

24800 

20100 

4700 

4330 

10400 

5640 

3820 

3270 

2520 

31 

523 

14000 

12100 

:::^ 

4780 



10100 



4300 

3240 

Uton 

764 

536 

14540 

16930 

5768 

5506 

4004 

6296 

6719 

4129 

3861 

23C7 

Ac-FI 

H7000 

31920 

894300 

1041000 

331800 

33S6O0 

23830C 

:?iiOj 

353900 

2374p0 

137300 

Moiimum 

Wot.r  YiOf 

72,100 

c.f.s,  December  26, 

1955 

Totol  R 

unotf 

1955 

Coltndor 

Yoor 

219100c 

Oiichoro* 

Of  R«cord 

176,000 

c.f.3.  November  21, 

1950 

in  Aero 

-  Foot 

1955 

-  56  Woltr 

Yoor 

4339COC' 

Station  is  maintained  jointly  by  Department  of  Water  Resources  and  U.S.  Geological  Survey.   It  is  located  at  the  "H"  Street 
bridge.  Mile  6.0L  above  mouth,   American  River  is  an  east-side  tributary  to  the  Sacramento  River  at  Kile  I.IL  above  Sacramento. 
Period  of  record  July  to  October  1921;  October  1929  to  October  1932;  V^j   193^*  to  December  19^*2  (low-water  periods  only);  May 
19'»3  to  date.   Records  computed  by  U.S.  Geological  Survey. 


TABLE  104 
SACRAMENTO  RIVEF  AT  SACRAMENTO 


Dolo 

Oo. 

y  Meon  Flov 

.n  Socond  - 

Foot   Wolor 

Yoor  Ocfobor 

.  1955  To 

Soplombcr.  1956 

Ocl 

Nov 

Ooc. 

Jon. 

Fob 

Morcfi  ' 

April 

Mo, 

Juno 

Jul, 

Aug. 

Sopi 

1 

7940 

7900 

10100 

66600 

66600 

63000 

37300 

30700 

40800 

16100 

12400 

11500 

2 

7970 

7840 

9860 

65700 

64900 

62500 

34800 

29600 

41200 

15300 

12500 

11300 

3 

8o40 

7970 

10200 

t'^ 

65100 

61400 

29800 

39800 

13900 

12200 

11300 

4 

7870 

7890 

9980 

63100 

60400 

32900 

31000 

37900 

13600 

12000 

11100 

5 

7900 

7970 

9820 

66500 

61300 

59200 

31300 

35000 

37000 

12600 

11700 

11400 

6 

7860 

7810 

10000 

67*00 

60600 

60500 

30100 

40200 

36500 

12600 

11200 

11600 

7 

7770 
7890 
8100 

7840 

\-^ 

60300 

60000 

29800 

43000 

33700 

12500 
12600 

11400 

12100 

e 

7950 

65700 

59600 

58700 

29500 

44600 

32100 

iieoo 

12600 

9 

7900 

28000 

66300 

57000 

56400 

30000 

44900 

31200 

12300 

11900 

10 

8130 

7970 

23700 

66700 

53300 

52500 

30800 

45000 

30500 

12100 

12000 

II 

8010 

7800 
8050 

21700 

66400 

49400 

48300 

32100 

44700 

29600 

11800 

12100 

1290C 

12 

8170 

20200 

64400 

45500 
43600 

44700 

33900 
34300 

44200 

29300 

28100 

11800 

12300 

13600 

19 

8690 

8430 

17100 

44400 

U^ 

11300 

11800 

12100 

13800 

14 

8690 

8090 

15300 

66500 

43000 

43400 

33700 

26600 

12300 

14000 

19 

8460 

8900 

14000 

77100 

40900 

42600 

33000 

40400 

22000 

12200 

12300 

14200 

le 

8350 

9740 

13200 

87700 

39500 

42000 

32800 

38000 

21400 

12200 

11300 

14800 

17 

8200 

9720 

12600 

88600 

36500 

39700 
40100 

32600 

36800 

21500 

12500 
12400 

11000 

14900 

IS 

8270 

9960 

13800 

88100 

36600 

31200 

37000 
38100 

21000 

moo 

14900 

19 

7970 

9970 

21600 

85700 

36100 

29900 

19300 

12400 

11200 

15300 

20 

7620 

9970 

47000 

76500 

36600 

40300 

29200 

39000 

18900 

12300 

11200 

15600 

21 

7540 
7490 

9860 

66200 

74300 

39900 

41300 

29100 

40400 

18800 

12300 

11400 

15900 

22 

12100 

71900 

72500 

47100 

41500 
41800 

29500 

49100 

18200 

11900 

11600 

15900 

23 

7370 

18900 

90200 
86200 

75700 

56100 

30000 

51200 

17900 

12000 

11800 

15700 

24 

7330 

17600 

79600 

65800 

40700 

30700 

52500 

17400 

11900 

11800 

15400 

2» 

7420 

15000 

84500 

79700 

67500 

40500 

31300 

53900 

17000 

11400 

11400 

15000 

2* 

7470 

13800 

85600 

83500 

65800 

41000 

32900 

54200 

16400 

11500 

12100 

14600 

27 

7420 

12700 

85300 

83500 

64600 

41700 

^^ss 

53600 

15600 

11900 

12000 

14300 

21 

7580 

11600 

82200 

81300 

64400 

41900 

51500 

47700 

15000 
14500 

12000 

11900 

14300 

2* 

7760 

10600 

78100 

63500 

40900 

33600 

11900 

11600 

14200 

30 

HO<jO 

10100 

74400 

76200 

39100 
36500 

..  .1 ..-'.-. 

11600 

11900 

139Cf 

31 

■190 

— 

69400 

7220t 



— 



12000 

11700 



Moon 

■iiu 

10060 

39630 

74090 

53560 

47350 

321. 

11780 

13750 

»c-H 

■  '.00 

598900 

2437000 

4555000 

30810W 

C^llICOO 

19U 

724200 

818000 

Uoiimwm 

Wo»o'  Yoof 

95,300  c 

f.«.  D»c«»b.r  23.  1955 

I  Tolol  R 

noff 

1955 

Colondor  Yoo 

11170000 

Oiichorgo 

Of  flocerd 

104,000  c.r.a.  Novnbor  21, 

1950 

1 '"  *"• 

-  Fool 

1955 

-  56  Motor  Yoor 

22410000 

Station  la  ■.Intaln.d  Jointly  i,,  u^par..-^...  ul  i(.-it«i  rteao.ir.os  ona  U.  S.  Ueologlcsl  Survey.   iv  ana  located  at  Mile  0.4L. 
i<aah*<l  out  by  hi»n  water  on  Deeeati.F  23,  1955,  and  relocated  at  Mile  O.tL  above  "M"  Street  bridge,  0.2  mile  below  City  of 
Sacranento  intake  and  0.5  Bile  below  the  confluence  of  the  American  River.   Thla  representa  the  flow  of  the  Sacraaento 
River  paat  SacralM^nta  Into  the  Delta.   Additional  Sacramento  River  water  reachea  the  Delta  via  Yolo  Bypasa,  Sacranento  Weir 
(Table  97)  and  Yolo  Bypaaa  near  Woodland  (Table  106).  Dolly  mean  flowa  are  computed  from  newly  derived  curvea  which  take  into 
account  tidal  riuctuatlona  during  low  atagea.   Period  of  record  1904,  1905,  1021,  1924  to  date.  Recorda  computed  by  U.  3. 
O«ologlcal  Survey. 
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TABLE  105 
BEAH  CREEK  NEAR  RUMSEY 


Doily  Moon  Flow  in  Stcond 

Fool.     Wator 

Yoor  October 

1955   To 

Soptombor,  1956 

Dola 

Del 

Nov. 

Dtc.                 Jan. 

Feb. 

March 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

O.t) 

1.2 

0.9          259 

223 

197 

39 

•24 

•12 

2.9 

1.0 

1.1 

2 

1.1 

1.1 

2.1             174 

195 

180 

38 

♦24 

♦11 

3.1 

1.0 

1.1 

J 

1.2 

1.1 

1.2             136 

178 

170 

37 

•23 

♦11 

3.1 

1.3 

1.0 

4 

1.2 

1.1 

0.7          175 

161 

157 

36 

♦23 

♦10 

2.9 

1.4 

1.0 

5 

1.2 

1.1 

1.2              249 

146 

150 

•36 

•22 

•10 

2.6 

1.3 

0.9 

6 

1.2 

1.1 

26                    159 

123 

137 

•35 

•22 

♦9.7 

2.9 

1.3 

1.1 

7 

1.1 

1.1 

13              •1320 

111 

123 

♦35 

♦22 

♦9.3 

2.6 

1.3 

l-I 

S 

1.1 

0.9 

4.6            744 

98 

118 

•35 

♦21 

♦9.0 

2.6 

1.3 

1.8 

9 

1.1 

0.8 

7.2       327 

87 

114 

•34 

•21 

♦8.6 

2.6 

1.1 

1.7 

10 

1.2 

0.8 

5.9           510 

86 

108 

•34 

•20 

♦8.2 

2.2 

1.1 

1.4 

1  1 

1.5 

0.8 

3.7  362 

2.8  257 

85 

102 

•33 

20 

•7.8 

2.2 

1.1 

1.3 

12 

1.5 

0.9 

81 

94 

♦33 

♦19 

•7.4 

1.9 

1.1 

1.3 

13 

1.2 

1.6 

2.8          247 

78 

86 

♦32 

♦19 

♦7.0 

2.1 

1.9 

1.4 

14 

1.1 

2.4 

2.6          1200 

74 

83 

♦32 

♦19 

♦6.6 

2.4 

1.4 

1.5 

15 

1.1 

2.1 

2.6            782 

74 

79 

♦31 

♦18 

♦6.2 

2.4 

1.1 

1.5 

16 

1.1 

1.6 

3.7           446 

68 

76 

♦31 

♦18 

♦5.9 

2.1 

1.0 

1.4 

17 

1.1 

2.2 

5.0           327 

65 

72 

•31 

♦17 

♦5.5 

2.1 

1.1 

1.4 

le 

1.1 

2.4 

420               310 

64 

66 

•30 

•17 

♦5.1 

2.1 

1.3 

1.9 

19 

1.2 

2.1 

4440               262 

179 

65 

•30 

♦17 

♦4.7 

2.4 

1.5 

2.9 

20 

1.2 

1.8 

917               408 

2560 

62 

♦29 

♦16 

5.0 

3.3 

1.5 

2.9 

21 

1.3 

2.2 

832               291 

1460 

59 

•29 

•16 

5.3 

2.6 

1.5 

2.1 

22 

1.3 

2.1 

2820               262 

3250 

56 

•28 

•16 

4.7 

1.9 

1.5 

1.7 

23 

1.3 

1.5 

2030               242 

1040 

53 

•28 

•15 

4.7 

2.4 

1.3 

1.5 

24 

1.2 

2.1 

318               211 

478 

52 

•27 

•15 

4.0 

1.7 

1.1 

1.5 

25 

1.2 

2.1 

151               663 

456 

47 

•27 

•14 

4.0 

2.1 

1.0 

1.5 

2S 

1.2 

1.2 

1190             1950 

342 

46 

•26 

•  14 

3.5 

1.7 

1.1 

1.4 

27 

0.9 

0.8 

245                972 

2(2 

43 

•26 

•14 

3.3 

1.3 

1.1 

1.4 

28 

0.9 

0.8 

139                503 

43 

•26 

♦13 

3.1 

1.1 

1.0 

1.5 

29 

0.9 

0.8 

101             366 

237 

42 

•25 

♦13 

2.9 

1.1 

1.1 

1.4 

30 

1.1 

0.8 

94                307 

42 

•25 

♦12 

2.4 

1.1 

1.1 

1.5 

31 

1.1 



114                265 

= 

41 

♦12 



1.1 

1.1 

Meon 

1.2 

1.4 

448                474 

432 

39.1 

31.3 

17.9 

6.6 

2.2 

1.2 

1.5 

4c-Ft 

71 

84 

27560            29130 

24820 

5480 

i860 

1103 

393 

136 

75 

91 

Moximum 

Wot«r    Yeor 

6960  c. 

f.s,    December  22, 

1955 

1  Total  R 

jnoft 

1955- 

Colendor  Year 

Ditchorgt 

Of   Rtcord 

6960   c 

f.3.    December  22, 

1955 

1  in  Aer. 

-  Feel 

1955 

56  Woler  Yeor 

90800 

Department  of  Water  Resources  Station  located  approximately  seven  miles  northwest  of  Rumsey,  one  and  one-half  miles  above 

mouth.   Bear  Creek  is  a  north-side  tributary  to  Cache  Creek,   Period  of  record  September  1955  to  date. 

♦Estimated. 


TABLE  106 
CACHE  CREEK  NEAR  CAPAY 


Dote 

Doily  Mean  Flow  in  Second 

Feet.    Water 

Yeor  October, 

1955   To 

September,  1956 

Oct. 

Nov. 

Dec.                 Jon. 

Feb. 

Marctt 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

f.O 

11 

7.4          3100 

4610 

5660 

315 

754 

362 

422 

414 

294 

2 

59 

11 

8.4          2910 

4400 

5350 

300 

748 

336 

426 

434 

279 

3 

65 

9.6 

9.2           2720 

4240 

5100 

288 

748 

322 

426 

430 

276 

62 

8.4 

11               2690 

4o60 

4860 

282 

766 

326 

406 

394 

270 

5 

58 

8.8 

13               3180 

3930 

4680 

270 

766 

322 

422 

382 

261 

6 

42 

7.4 

405              2880 

3760 

4500 

255 

784 

318 

418 

374 

255 

7 

45 

7.1 

526              5380 

3620 

4290 

247 

784 

315 

402 

322 

258 

6 

24 

7.1 

217            10600 

3510 

4130 

247 

784 

318 

402 

300 

252 

9 

19 

5.9 

145             5550 

3400 

3990 

241 

778 

322 

370 

306 

238 

10 

18 

5.9 

158             5500 

3320 

3860 

227 

790 

350 

374 

303 

214 

II 

17 

5.9 

123             5610 

3250 

3720 

244 

778 

398 

378 

303 

201 

12 

14 

5.3 

99             4740 

2390 

3550 

300 

754 

410 

374 

309 

187 

13 

13 

5.9 

81             4300 

2000 

3450 

276 

520 

426 

386 

318 

166 

14 

12 

5.3 

70              7620 

1730 

3330 

247 

488 

466 

374 

322 

147 

15 

12 

5.3 

62              9330 

1480 

3280 

241 

370 

480 

358 

332 

133 

16 

10 

5.9 

58              9040 

784 

3200 

235 

309 

462 

354 

343 
346 

119 

17 

8.4 

58              6300 

390 

3140 

219 

285 

418 

102 

18 

8.8 

5.6 

117              5400 

358 

2640 

209 

276 

414 

366 

329 

99 

19 

8.8 

5.3 

14800              4900 

535 

2340 

196 

312 

402 

394 

326 

89 

20 

10 

5.0 

10300              5000 

12600 

1270 

191 

332 

378 

406 

326 

77 

21 

11 

4.8 

3370             4890 

16500 

1090 

184 

343 

378 

422 

326 

5S 

22 

10 

4.8 

20400              4570 

23800 

1060 

179 

366 

398 

430 

322 

38 

23 

11 

4.8 

14900              4540 

15600 

595 

175 

394 

434 

414 

291 

29 

24 

12 

4.8 

6300               4290 

9440 

466 

261 

370 

444 

430 

270 

27 

25 

12 

4.8 

3280               5710 

8230 

426 

462 

374 

434 

462 

273 

24 

13 

5.3 

6010               8880 

7730 

402 

655 

394 

386 

466 

270 

29 

13 

5.9 

4420               8530 

6970 

378 

712 

402 

370 

444 

267 

42 

13 

6.2 

4020              6740 

6310 

358 

778 

402 

374 

434 

270 

56 

29 

13 

6.2 

3350              5640 

5990 

343 

772 

378 

382 

439 

267 

63 

30 

11 

6.5 

3060              5190 

332 

760 

374 

414 

418 

294 

64 

31 

11 

2910              4890 

= 

336 



390 



414 

312 

Mean 

22.5 

6.4 

3203             5504 

5687 

2649 

332 

526 

385 

406 

325 

145 

Ac-Ft 

1  yio 

380 

196900         338400 

327100 

162900 

19770           3236O 

22930 

24950 

19980 

8610 

Moximum 

Water    Yeor 

31, SOD 

c.f.3.    December  22 

1955 

Total  R 

jnotf 

1955 

Colendor 

Ytor 

'.45800 

Diichorge 

Ot   Record 

35,000 

c.f.s.   January   21, 

1943 

in  Acre 

-  Feet 

1955 

56  Wole 

Year 

1156000 

U.S.  Geological  Survey  and  U.S.  Bureau  of  Reclamation  cooperative  station  located  3 
above  Clear  Lake  Water  Company  diversion  dam.   Drainage  area  is  1052  square  miles. 
Records  computed  by  U.S.  Geological  Survey. 


.2  miles  northwest  of  Capay  and  1.8   miles 
Period  of  record  May  19^2  to  date. 
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TABLE  107 
CACHE  CREEX  AT  YOLO 


Mt« 

Doily  M«on   Flow  in   Socond  - 

F««i      Wour 

Yoor    OcIobOf 

,  I9S3    To   Stptombor,  1956 

Ocl 

No» 

Dtc.                 Jon.                  Fob. 

Morch 

April 

May                    Juno                  July                    Aug 

SopI 

1 

2 
3 
4 
9 

0                3220                4580 
0              3280              4310 
0              2860              4120 
0              2720              396O 
0              3440              3860 

mo 

5420 
5190 
5000 

m 
250 

235 

211 

372 

6 

7 
8 
9 
10 

0              3220              3700 
83              3370              3540 
17            10700              3410 

0           5720           3280 
0          5270          3200 

4820 
4530 
4370 
4230 
4110 

175 
145 

133 

112 
91 

376 
400 
388 
372 
356 

M 

12 
13 
14 
15 

N 
0 

N 
0 

0               5940              3110 
0              4910              2480 
0              4370              2140 

0           6590           1810 

0              9440              1230 

3980 
3780 
3670 
3590 
3460 

73 
145 
187 
166 
175 

344 

340 

319                   N                     K                     li 

247                   0                     0                     0 

166 

N 

0 

16 
17 
IS 
19 
20 

P 
L 
0 

w 

F 
L 
0 
W 

0              9370              1450 

0           6650            634 
0           5610             544 

5660              4990                 520 
13300               5080              7620 

3360 
3280 
2920 
2450 
1670 

169 

58 
28 
32 

65 

12  F  F  F 
1.5  L  L  L 
0  0  0  0 
0                    W                       W                       W 

F 
L 
0 
U 

21 
22 
21 
24 
25 

3790               5110            17000 

14200              4680            18800 

16900              4700            21900 

8770              4420            11500 

3720              6430              8940 

1170 

1080 

870 

644 

560 

6.0 
6.0 
4.0 
4.0 
88 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

27 
26 
29 

30 

31 

4940              8690              8260 
5470           10000            6960 
4320              7720              6440 
3670              6160              6220 
3260               5460 
3090                4990                ;^^ 

500 

384 
337 
322 
307 

223 
380 
372 
412 
400 

0 
0 

0 
0 
0 
0            

M«an 

,"..!.'               5649               5708 

2839 

Itu 

170 

Ac-FI 

'J 

0 

180900            347300        328300 

174500 

9890 

10420                         0                         C 

- 

Maiimum 
Oitchorgt 

Wot.r    Ytor 
Of    Rtcord 

27,400  c 
36,700  c 

f.3.   February  23,    1956 
f.s.   February  28,   1940 

1  Total  Runoff 
1   in  Aero  -  Fool 

1955-Colonifor   Yoot 
I9SS-  S6  Wolor  Voor 

194500 
1051000 

U.    S.    Geological   eurvey  and  Department  of  Water  Resources   cooperative   station   located  C.5  mile   south  of  Yolo.      Drainage  area 
le   1,137   square  mllea.      Cache  Creek  la  a  west-side  tributary  to  Yolo  Bypass  opposite  Mile  7.0  north  of  Sacramento  Bypass. 
Period  of  record   January,    1903  to  date.      Records   computed  by  U.    S.    Geological   Survey. 


TABLE   108 
YOLO  BYPASS   NEAR   WOODLAND 


Doto 

Ooily  Moon   Flow  in   Socond  - 

Fool       Wolor 

Yoor   Oclobor 

,  I95S    To  S.plom 

bor.  1936 

Ocl 

Nov 

Doc                   Jon 

Fob 

Morch 

Ap„l 

Moy                    Ji 

no 

July 

Aug 

Sopi 

1 
2 

5 
4 
3 

22 

21 
19 

19 

17 

%i 

8.1 
8.1 
7.2 

9.6        67600 
10             56800 
10            50000 
10            45400 
15            43000 

46800 
38600 
31400 
25500 
19500 

41400 

35200 

28200 
23100 
17800 

1030 

1020 

746 

516 

11^      i2§ 

380                411 

8.8 
7.4 
7.4 

l:t 

8.8 

li-" 
23 

24 

32 
35 

37 

< 

7 
S 
9 
10 

15 

\l 

14 
14 

7.6 
7.2 
7.2 

u 

15            43000 
20            40400 
20            42800 

20  40800 

21  41400 

13600 
9200 
6780 
5630 
5100 

13600 
9280 
6330 
5210 
4860 

393 
329 
313 

277 
253 

622                378 
1500                322 
1680                270 
1800                240 
i860                272 

7.4 

n 

6.8 
5.1 

13 
»3 

38 

11 
60 
55 

II 
12 
IJ 
14 
13 

12 

il 
11 
11 

1:1 
?:i 

7.2 

23            41600 
30          39800 
33          39000 
32            42000 
29            68400 

4730 
4*20 
3780 
3130 
2410 

4800 
4500 
4360 
4350 
4220 

328 

m 

1880                264 
1920                224 
1880                   16 
1750                  6.8 
1620                     8.1 

4.7 
4.3 
1.3 

t:l 

17 
12 
21 
26 

34 

57 

i 

84 

l( 
17 

la 
II 

20 

10 

10 
9.0 
9.0 
9.0 

8.1 
8.6 
8.1 
7.6 
7.2 

27  125000 

28  1S2000 
27          144000 

189          124000 

10000       103000 

2190 
1590 
999 

IWO 

4080 

3820 
3380 
2790 

538 

274 
224 

1520 
1S5O 
1410 
1400 
1420 

12 
23 
40 
32 
19 

11 

24 
34 

41 
30 
29 

Vo 

98 

tl 
22 
23 
24 
29 

8.1 
8.1 
8.1 
7.6 
7.2 

7.6 

7.6 
7.6 

53200            87100 
105000            75800 
230000            71900 
163000            71300 
119000            73100 

11900 
18900 
31000 

44800 

1790 
1560 
1470 
1070 
947 

188 
176 

170 

1460 
1480 
1490 
1510 
1550 

24 
22 
25 
25 
25 

20 
14 
12 
11 
11 

40 

38 
32 

108 

147 

91 

2* 

27 
2* 

2» 

50 

51 

7.6 
7.6 
7.6 

li 

8.6 
8.1 
8.6 
8.6 
0.6 

153000            75500 
161000            60300 
162000            81 500 
147000            75500 
119000            65300 
89800            55800 

77000 
64100 
53500 
46200 

890 

851 

773 

794 

170 

442 

1520 
1520 
1430 
1250 

1180 
1020 

23 
19 

8.1 

11 
11 

8.1 

8.8 

30 

31 
32 

30 

28 
29 

It 

68 
45 
31 

M.or. 

7.6 

48790            69780 

23720 

7644 

396 

1320                 173 

10.1 

30.7 

66.5 

*(-  Ft 

•  '.0 

3000000        4290000 

1365000 

470000 

23550 

81170            10270 

623 

1890 

3960 

Moiimunt 
Oi.cnorgo 

Wotcr     Y»or 
or    R«eofd 

.'53,000  t 
272,000  t 

.f.B.    December  23, 
.r.o.   February  B, 

1955 
1942 

1   Tolol  Runoff 
1    in   Acr.  -  F..I 

1955-  Co 
1955  -  56 

ondor    Yoor 
Wolor    Yoor 

station   lo  isalntalned   Jointly  by  De[>artBent  of  Water  Resourcea  and  U.   3.    Oeologleal  Survey.      Alao  Icnown  as   "Yolo   Bypaaa 
at  Klkhom".     T^a  flow  of  thla  atation  la   referred  to   the  recorder  In  the  Tule  Canal  below  the  end  of  Sacrananto   Bypaaa 
except  during  perloda  of  high  water  when   It   la   referred   to   the   recorder  at   Elkhom  above  Sacramento-Hoodland   railroad  bridge. 
Ito  get   total    flow   through    Yolo  Dypaaa  below  Sacramento,     conblne   thla   flow  with   the   flow  of  Sacramento  Weir   (Table    97  )   and 
Putah  Creek  near  Davla    (Table    110).      ■nie   flow  In  thla   table   Includee   the   flowa  of  Cache   Creek  at   Yolo    (Table    107),    Knlghta 
Landing  Ridge  Cut    (Table    59  ),   and  Preiaont  Weir  (Table    63  ).      Period  of  record  March,    1930  to  October,    1938  (low-water  periods 
only)t      1939  to  date.      Records  computed  by  U.   S.   Geological  Survey. 
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TABLE  109 
PUTAH  CREEK  NEAR  WINTERS 


Dott 

Doily  Meon  Flow  in  Second - 

Feel.  Water 

Year  Octob 

ir,  1955  To 

September,  1956 

Oct. 

Nov. 

Dec.       Jan. 

Fib. 

Morch 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1.1 

1.4 

4.8    1720 

1920 

2010 

342 

211 

78 

14 

9.8 

9.4 

2 

1.1 

1.8 

5.0    1850 

1640 

1720 

331 

196 

74 

15 

10 

9.2 

3 

1.2 

1.2 

4.7    1340 

1470 

1520 

318 

192 

74 

14 

9.8 

8.8 

1-5 

1.0 

4.1    1170 

1330 

1410 

307 

240 

70 

15 

10 

8.8 

5 

1.5 

1.0 

5.0    2990 

1220 

1350 

298 

300 

67 

15 

10 

8.6 

1.2 

1.0 

6 . 6    2060 

1100 

1230 

290 

292 

65 

15 

10 

8.4 

0.9 

1.5 

112     3740 

1010 

1100 

278 

322 

64 

15 

10 

8.6 

0.7 

1.5 

107     9840 

930 

1010 

272 

288 

61 

14 

11 

8.8 

9 

0.6 

2.0 

56      3560 

855 

950 

264 

256 

59 

14 

10 

8.8 

10 

0.4 

3.0 

40     3340 

809 

894 

256 

238 

50 

13 

9.8 

8.8 

0.3 

3.0 

36      3440 

768 

829 

309 

224 

50 

12 

9.4 

8.6 

12 

0.2 

3.0 

32     2600 

7^9 
689 

770 

458 

211 

50 

11 

9.2 

8.8 

13 

0.2 

l:% 

26      2100 

734 

368 

195 

48 

12 

9.8 

9.4 

14 

0.2 

22      3500 

632 

703 

311 

179 

47 

12 

11 

5-S 

IS 

0.2 

5.2 

20      7000 

583 

654 

290 

169 

36 

12 

9.4 

9.8 

16 

0.3 

5.0 

20      6400 

542 

622 

280 

161 

37 

12 

9.6 

9-S 

17 

0.2 

4.0 

21       3200 

515 

604 

262 

150 

36 

11 

10 

9.8 

18 

0.3 

3.0 

40      2520 

500 

577 

242 

140 

37 

12 

10 

9.2 

19 

0.5 

3.0 

14400      2040 

824 

553 

224 

130 

37 

11 

9.8 

11 

20 

0.9 

3.5 

21100      2450 

12500 

536 

215 

130 

37 

11 

11 

11 

21 

1.5 

5.0 

9610      2320 

18400 

514 

206 

126 

36 

10 

10 

12 

1.4 

4.5 

35500      1920 

22700 

494 

200 

120 

31 

10 

10 

9.2 

23 

1.3 

4.3 

33700      2060 

19400 

471 

198 

108 

29 

10 

9.6 

9.2 

24 

1.3 

3.9 

14200      1650 

8880 

450 

188 

103 

25 

9.8 

10 

9.6 

25 

1.3 

3.9 

4890      7490 

5460 

426 

190 

98 

27 

9.4 

9.6 

8.4 

26 

1.7 

3.6 

8060      8700 

5670 

411 

204 

92 

23 

9.6 

10 

8.2 

27 

1.5 

3.8 

8530      9110 

3300 

392 

366 

88 

20 

9.4 

9.8 

8.4 

28 

1.3 

i-x 

2890      6670 

2640 

380 

333 

90 

18 

11 

9.4 

9.0 

29 

1.1 

1980      3750 

2480 

370 

260 

84 

16 

10 

9.4 

8.8 

30 

0.8 

4.7 

1540      2830 

361 

231 

85 

15 

11 

9.4 

8.0 

31 

0.8 

1460      2300 



354 

81 

10 

9.4 

Mean 

0.9 

3.2 

5110      3731 

4121 

787 

276 

171 

43.9 

U.9 

9.9 

9.2 

«C-F1 

S5 

188 

314200    229400 

237000 

48390 

16440 

10510 

2610 

734 

607 

545 

Maiimum 

Wotar  Yeor 

55,400 

c.f.s.  December  22, 

1955 

II  Tolol  R 

unoff 

1955- 

Colendar  Year 

371600 

Oitchorgt 

Of  Ricord 

81,000 

c.f.a,  February  27, 

1940 

II  in  Acre 

-  Feet 

1955 

-  56  Woter  Year 

860700 

U.S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  six  miles  west  of  VUnters.  Drainage 
area  is  577  square  miles.  Period  of  record  June  1930  to  date,  {Prior  record  is  available  at  a  aite  six  miles  downstream 
from  1905  to  1931).   Records  computed  by  U.S.  Geological  Survey, 


TABLE  110 
PUTAH  CREEK  NEAR  DAVIS 


Doily  Mean  Flo 

w  in  Second  - 

Feel.  Woter 

Year  October 

1955  To  September,  1956 

Dote 

Oct. 

Nov 

Dec.       Jon. 

Feb. 

Morcn 

April 

Moy       Ju 

ne 

July 

Aug. 

Sept. 

0      1400 

1890 

2090 

325 

192 

49 

0 

0 

0      1900 

1530 

1780 

315 

178 

52 

u 

0 

0     1290 

1310 

1600 

310 

174 

50 

0 

0.4 

4 
5 

0     1070 

1160 

1470 

295 

192 

44 

0 

0.4 

0     2380 

998 

1400 

290 

265 

42 

0 

0 

6 

7 

0     2060 

878 

1290 

280 

300 

37 

0 

0 

0      2220 

758 

1140 

270 

305 

36 

0 

0 

0     10000 

668 

1050 

260 

310 

31 

0 

0 

0     5080 

594 

983 

250 

275 

27 

0 

0 

10 

0    3420 

542 

920 

245 

245 

27 

0 

0 

1  1 

0     3900 

510 

844 

2T0 

225 

23 

0 

0 

12 

0     2530 

474 

778 

405 

211 

20 

0.1 

0 

N 

N 

0     1980 

432 

742 

390 

192 

22 

N 

0.1 

0 

14 

0 

0 

0      3840 

396 

706 

310 

169 

20 

0 

0 

0 

15 

0      6940 

346 

658 

285 

161 

19 

0 

0 

0      6640 

310 

628 

270 

148 

13 

0 

0 

P 

P 

0    3600 

290 

604 

255 

133 

7.4 

P 

0.4 

0 

18 

L 

L 

0    2580 

276 

568 

230 

122 

7.4 

L 

0.6 

0 

0 

0 

7100      2030 

300 

544 

201 

115 

4.5 

0 

0 

0 

20 

W 

W 

22500      2200 

9230 

520 

192 

108 

4.2 

W 

0 

0 

10300      2470 

18600 

502 

182 

104 

4.0 

0 

0 

30500      1790 

20000 

478 

174 

98 

2.6 

0 

0 

23 

32500      2000 

23000 

460 

169 

90 

1.7 

0 

0 

24 

18000      1580 

10600 

430 

161 

84 

0.5 

0 

0 

25 

6650      6180 

5190 

415 

157 

74 

0 

0 

0 

5960      8700 

6270 

395 

178 

74 

0 

0 

0 

27 

9440      9280 

3490 

385 

265 

66 

0 

0 

0 

28 
29 

3610      7810 
2140      4400 

2710 
2460 

365 
355 

260 

61 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

1610      3080 

345 

216 

57 

c* 

0 

0 

31 



1420      2380 

^ 

330 



59 

— 

0 

Mean 

0 

0 

4895      3765 

3973 

799 

259 

156 

18.1 

0 

0.0 

0.0 

Ac-FI 

0 

0 

301000    231500 

228500 

49140 

15390 

9620      1080 

0 

2 

2 

Maximum 

Woter  Yeor 

46,600 

c.f.s.  December  22, 

1955 

Total  Runoff 

1955-  Co 

endor  Yeor 

353000 

Oitchorge 

Of  Record 

46,600 

c.f.s.  December  22, 

1955 

m  Acre  -  Feel 

1955-56 

Woler  Yeor 

836000 

U.  S.  Geological  Survey,  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  about  one 
mile  above  U.  S.  Highway  kO,      Dralnsige  area  Is  636  square  miles.   Putah  Creek  Is  a  west-side  tributary  to  Yolo  Bypass  below 
Sacramento  Bypass.   Period  of  record  May  19^8  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  111 
INFLOW  TO  MILLERTON   LAKE 


Oola 

Ooi 

y   M«on   Flow  in   Stcon 

)-F««l       WoUf 

Ytor    Octobtr,  1955    To 

Sopltmbtr,  1956 

Ocl 

Nov 

O.c. 

Jon-                  ftb- 

March 

April 

Mo, 

Juno 

July 

Aug 

S«pl 

1 

445 

557 

1382 

4426               1368 

3410 

u 

mi 

8002 

6661 

2767 

1803 

2 

276 

800 

1052 

4053               3973 

3372 

8116 

5422 

2552 

1839 

3 

509 

779 

438 

3812            3801 

2464 

3634 

5876 

8093 

4653 

2379 

1778 

4 

671 

760 

565 

3682            3593 

2164 

3283 

11634 

8780 

4287 

1975 

1786 

5 

714 

242 

654 

4350            3526 

2102 

3403 

8274 

8231 

4630 

1914 

1782 

6 

598 

228 

1235 

3488            3637 

2068 

3646 

6532 

6941 

4750 

2065 

1763 

7 

528 

717 

1409 

3498            339* 

2112 

3616 

6106 

7346 

4675 

2217 

1763 

g 

551 

700 

1228 

3548            3425 

2105 

4125 

5498 

7677 

4722 

1995 

1766 

9 

395 

m 

1226 

3459            3116 

2383 

4592 

£128 

8296 

4765 

2209 

1843 

10 

596 

1105 

3360            3217 

2752 

5014 

5651 

4677 

2116 

1733 

1 1 

621 

605 

597 

3394            3360 

2785 

4660 

5534 

8333 

4315 

1907 

1435 

12 

668 

375 

992 

3590            3341 

3031 

4519 

5473 
4779 

7733 

4004 

2104 

1733 

13 

707 

363 

5l4 

3432            3334 

2864 

3962 

7887 

4714 

2094 

1687 

711 

6b4 

1143 

3368            3290 

2879 

3800 

4590 

7420 

4604 

2040 

1579 

15 

352 

bl5 

1169 

3889            2869 

2935 

3459 

4673 

6466 

4214 

2040 

1691 

16 

297 

708 

1266 

6522            3686 

2748 
2884 

3575 

5350 

5650 

4279 

1925 

1573 

17 

762 

901 

933 

4880            3717 

3669 

5930 

5852 

4432 

1893 

1649 

la 

637 

509 

652 

4144            3296 

3162 

3840 

5660 

6285 

3797 

1909 

1574 

19 

639 

410 

1210 

3961            3009 

3318 

3925 

7060 

7128 

3645 

1969 

1517 

20 

888 

473 

1706 

3781             3764 

3308 

4384 

6292 

6737 

4173 

2010 

1735 

21 

75" 

695 

1936 

3689             3681 

3441 

4665 

7929 

6377 

5623 

1940 

1403 

22 

361 

929 

9451 

3435             3766 

3554 

4707 

9666 

6312 

4743 

1826 

1720 

23 

260 

579 

61740 

7764            4345 

3563 

5514 

10432 

6483 

5253 

1950 

1731 

24 

560 

290 

45674 

5248              3768 

3551 

5666 

10929 

6906 

6236 

1863 

1620 

25 

825 

305 

17185 

13004            3746 

3584 

6286 

8836 

6747 

8011 

1762 

1615 

2e 

798 

340 

11741 

10511            3490 

3639 

6828 

9392 

6505 

5796 

1890 

1685 

27 

694 

409 

11368 

10876            3563 

3644 

6297 

9464 

7240 

5619 

1840 

1336 

28 

601 

638 

7024 

6788            3567 

3726 

5340 

8449 

7755 

5444 

1622 

1719 

29 

656 

786 

5599 

-  5604                3=^29 

3564 

a  5082 

8533 

8235 

4692 

1906 

1702 

30 

492 

828 

4689 

4969 

3651 

5174 

8760 

7432 

3896 

1770 

bl284 

31 

400 



4983 

4dB3                

3730 



B912 



3501 

1798 

Mion 

58  3 

584 

6521 

5007             3558 

3048 

4469 

7198 

7289 

4846 

2018 

1661 

Ac-Ft 

j'fc^5 

3-1778 

400990 

307851         204637 

187424 

265524 

442578 

433738 

297983 

124060 

98970 

MoiimuTi 

Wot«r    Yeor 

'-1,740  c 

f.a.    dally 

mean  December  23, 

1955 

Tolol  Ri 

noff 

1955 

roor        14^230 

Diichorg* 

Of    Rtcord 

■-1,740  c 

f.3.    dally 

mean  December  23, 

1955 

<ri  Aero 

-  FmI 

1955 

-  56  Wolor 

Ytor        283-.3' 

: 

These  quantities  are   the  dally  mean  second-feet   Inflow   to  Frlant  Reservoir  as   computed  by  the  I).    S.    Bureau  of  Reclamatlor, 
taking  Into  account  change  In  storage,    release,    spill,    precipitation  and  evaporation;    and  are   representative  of  the 
natural   flow  passing  the  dam  site   If   the  dam  had  not  been  constructed.      Drainage  area  la   1,633  square  miles. 
(aj      23-hour  day. 
(b)     25-hour  day. 


TABLE  112 
DAILY  CONTENTS   OP  MILLERTON   LAKE 


04  !• 

Storage  at   end 

of   day    In 

Thousands  ol 

A;?re-Peet 

Ocl 

Nov 

Dae 

Jon. 

Fob. 

Horch 

April 

Moy 

Junt 

July 

Aug 

Stpt 

1 

138. 3 

;  j'-j.i 

l''0.5 

466 , 0 

450.7 

292.5 

200.9 

259.1 

395.0 

l*i.5.t; 

•J"^.".  ■* 

.--=  .- 

2 

137.5 

139.8 
l40.4 

162.5 

464.1 

445.6 

295.4 

197.3 
193.8 
169.9 

261.0 

396.1 

446.9 

454.0 

279.2 

3 

137.3 

163.2 
164.2 

461.2 

440.0 

296.7 

263.4 

396.7 
399.8 

446.-, 

449.8 
444.7 

273.3 

4 

137.3 

141.1 

456.6 

433.6 

297.3 

277.8 

446.3 

267.5 

5 

137.2 

140.6 

165.4 

452.8 

426.8 

297.7 

186.7 

285.5 

402.5 

446.7 

139.6 

261.6 

6 

137.0 

140.2 

167.4 

446.5 

418.8 

298.0 

184.4 

289.8 

402.8 

417.8 

131.8 

255-9 

7 

136.6 

140.8 

169.8 

441.6 

409.5 

298.9 

181.8 

m:t 

404.1 

119.0 

130.2 

250.5 

a 

136.4 

141.3 

171.9 

436.7 

400.4 

299.1 
296.9 

179.8 

405.9 

150.1 

125.2 

215.3 

9 

135.8 

141.7 

173.9 

432.2 

391.2 

179.1 

300.5 
305.1 

407.6 

151.2 

120.1 

210.5 

10 

135.7 

141.7 

175.7 

429.2 

382.5 

297.7 

179.4 

410.3 

152.1 

111.6 

237.3 

II 

135.6 

141.8 

176.4 

427.0 

373.5 

296.3 

179.7 

310.8 

412.7 

152.2 

108.6 

231.3 

12 

135.5 

141.4 

177.5 

425.2 

365.3 

295.0 

182.3 

317.4 

414.5 

151.8 

102.8 

232.2 

13 

135.5 

141.1 

177.6 
178.2 

423.1 

358.2 

292.5 
269.0 

185.7 

m:°s 

417.0 
416.4 

152.6 

397.1 

230.3 

14 

\IU 

141.5 

420.9 

351.5 

189.4 

153.3 

391.1 
365.7 

228.1 

13 

142.4 

179.0 

419.7 

344.7 

285.1 

193.0 

328.5 

417.6 

153.2 

226.9 

le 

134.1 

143.7 

180.5 

423.8 
424.5 
423.8 

\n 

280.0 

196.7 

331.3 
334.8 

414.8 

153.1 

379.8 
371.0 

225.2 

17 

134.4 

145.3 

182.2 

275.5 

200.5 

411.9 

153.4 

223.6 

la 

134.4 

146.2 

185.4 

iee.5 

329.0 

271.2 
265.8 

204.0 

337.4 
342.5 

410.6 

452.3 
450.8 

368.1 

222.1 

i« 

134.6 

146.9 

422.8 

322.6 

206.6 

112.2 

362.8 

219.8 

20 

135.3 

147.7 

421.2 

317.0 

259.7 

209.3 

345.5 

112.9 

150.2 

357.2 

217.3 

II 

135.9 
135.6 

149.0 

191.9 

419.6 

311.0 

253.8 
247.9 

212.2 

350.7 

357.8 

412.9 

152.5 

351.3 

211.7 
212.8 

22 

150.7 

210.3 
332.6 
421.1 

417.5 

304.9 

214.9 

413.6 

152.9 

315.2 

23 

135.5 

151.7 

424.0 

300.2 

242.2 

219.5 

^U 

115.7 
418.1 

153.9 
156.7 

339.1 

210.9 

24 

m 

152.1 

424.7 

294.8 

236.9 

224.5 
229.6 

333.1 

208.9 

25 

158.6 

4116.2 

439.3 

290.1 

231.5 

378.5 

120.7 

162.8 

327.3 

206.6 

Zt 

138!o 

153.1 

IIU 

449.0 
458.6 

286.6 

226.2 

235.6 

382.2 

122.7 

161.6 

321.1 

201.6 

IT 

153.8 

285.1 

221.1 

242.4 

m 

126.0 

166.2 

315.1 

200.8 

ta 

138.2 

155.0 

470.1 

460.1 

2B6.1 

217.0 

248.2 

130.3 
136.6 

167.3 

309.3 

197.5 

2* 

138. C 

156.4 

409.2 

459.2 

289.1 

212.7 

m-.'i 

389.2 

167.0 

303.3 

195.3 

SO 

138.7 
138.6 

157.9 

467.1 

457.0 
454.3 

208.6 

391.5 

111.7 

I65.I 

297.2 

192.7 

ji 

^^ 

467.1 

^^3 

204.7 

391.2 



162.5 

291.2 

Month 

y 

Chnnn' 

-0.1 

♦19.  i 

♦  J09.2 

-12.8 

-165.2 

-84,4 

♦52.0 

♦137.5 

♦47.5 

♦20.8 

-171.1 

-Q3.5 

*i 

nunl   gain  or 

loon   In 

atorogo; 

Calendar  Year  -^237. 900 

i    water  Year  ♦54,000  Acre-Fcct 

Dirrer«ncOB  In 

storage 

1955  to   1956:      Kaxlmuma      -44,500 

;    Mlnimums 

-4.600 

»cre-Fi-ct 

Pvrlod  of  mcord   19^1   to  dato.     Rvcorda  computed  by  U.    3.   Bureau  of  Roclanatlon. 
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TABLE  113 
SAN  JOAQUIN  RIVER  BELOW  FRIAUT 


Oola 

Doily 

Maoo  Flo« 

n  Sacond - 

Faal.    Wotar 

Yaor  Octoba 

.  1955  To 

Saplambar,  1956 

Oct 

Nov. 

Dae. 

Jon, 

Fab 

Morch 

April 

May 

Juna 

July 

Am 

Sapl 

130 

88 

68 

5180 

6160 

505 

1890 

1640 

5160 

222 

204 

156 

2 

130 

86 

66 

5140 

6140 

505 

1730 

1890 

5160 

222 

202 

156 

3 

132 

88 

65 

5380 

6120 

505 

1730 

1790 

5160 

199 

202 

156 

130 

88 

65 

6140 

6100 

505 

1690 

1530 

4720 

190 

202 

156 

5 

130 

88 

65 

6360 

6090 

505 

1630 

1530 

4150 

190 

199 

159 

E 

130 

88 

106 

6770 

6080 

505 

1630 

1530 

4160 

177 

199 

156 

7 

126 

88 

195 

6120 

6080 

505 

1710 

1340 

4160 

169 

193 

154 

a 

117 

88 

198 

6140 

6030 

505 

1800 

1450 

4i6o 

169 

190 

154 

9 

119 

88 

198 

5850 

5880 

887 

1660 

1710 

4180 

169 

188 

146 

10 

119 

89 

200 

5020 

5420 

1450 

1560 

1630 

4180 

169 

188 

139 

II 

119 

88 

200 

4650 

4950 
4470 

1450 

1300 

1540 
1480 

4190 
3540 

169 

185 

139 

12 

115 

88 

416 

4630 

1510 

744 

166 

185 

139 

13 

108 

89 

808 

4630 

3970 

1820 

505 

1490 

2860 

166 

179 

142 

14 

108 

86 

808 

4630 

3430 

2200 

402 

2200 

2690 

166 

179 

142 

IS 

108 

71 

808 

4650 

2940 

2400 

261 

3090 

2860 

166 

177 

142 

16 

let 

61 

500 

4670 

2600 

2760 

25B 

3110 

2990 

166 

177 

144 

17 

lOd 

62 

103 

4640 

2600 

2570 

334 

3110 

2980 

164 

177 

144 

IB 

108 

62 

92 

4640 

2590 

2450 

634 

3120 

2360 

161 

177 

144 

19 

108 

63 

93 

4630 

2580 

2530 

1100 

3130 

1680 

164 

177 

393 

20 

108 

63 

140 

4640 

2590 

2780 

1670 

3130 

1630 

164 

177 

604 

21 

108 

64 

185 

4630 

2600 

2660 

1770 

3540 

1630 

166 

177 

610 

22 

110 

63 

173 

4640 

2600 

2530 

1770 

4150 

1160 

166 

177 

604 

23 

110 

64 

464 

4710 

2620 

2360 

1780 

4l80 

598 

166 

177 

592 

24 

104 

64 

1500 

5030 

2580 

2110 

1750 

4160 

692 

161 

177 

455 

25 

96 

64 

4590 

6020 

2570 

2110 

1700 

4570 

646 

182 

179 

547 

26 

93 

64 

6390 

5920 

2220 

2100 

1660 

5130 

598 

202 

179 

592 

27 

89 

64 

6360 

6330 

1680 

2060 

1100 

5130 

604 

219 

177 

604 

28 

89 

65 

6260 

6260 

1160 

1980 

791 

5130 

604 

246 

177 

604 

29 

89 

65 

6210 

6220 

691 

1980 

791 

5140 

610 

246 

172 

604 

30 

88 

65 

5850 

6200 

1980 

1250 

5160 

368 

246 

156 

598 

31 

88 

5250 

6180 

'=■ 

1980 



5180 



225 

156 

Mean 

110 

75.1 

1562 

5376 

3846 

1700 

1287 

2997 

2683 

186 

183 

316 

Ac-FI 

6790 

4470 

96050 

330500 

221200 

104500 

76  560 

184300 

159600 

11410 

11230 

18800 

Moximum 

Woter    Yaof 

7,120  c.f.3 

.    January 

5,   1956 

H  Tolol  R 

jnotf 

1955- 

Cotandor  Yaor 

176800 

Ditchargt 

Of  Rtcord 

77,200  c.f. 

3.    Decembt 

r-  11,    193 

II  in  Acra 

-  Faal 

1955 

■56  Wolar  Year 

1225000 

U.  S.  Geological  Survey  station  located  at  Mile  268. 13L  above  mouth  and  1.5  miles  below  Friant  Dam.   Drainage 
area  la  1,675  square  miles.   Period  of  record  October  1938  to  date.   (Prior  records  available  at  sites  2.5  and 
4,5  miles  upstream.) 


TABLE  114 
LITTLE  DRY  CREEK  NEAR  FRIANT 


Ooriy 

Maon  Flow  in 

Second  - 

Feel      Water 

Year  October 

1955  To  September,  1956 

Dola 

Oct 

Nov. 

Dae. 

Jon. 

Feb. 

March 

April 

May                June 

July 

Aug  . 

Sept 

1 

0 

1.4 

99 

117 
104 

21 

8.5 

6.1                0.6 

2 

0 

1.4 

81 

20 

9.1 

4.8                0.4 

3 

0 

0.1 

89 

95 

20 

7.9 

4.1                0.4 

0 

0.1 

62 

87 

19 

6.7 

9.1                0.3 

5 

0 

0.1 

52 

85 

18 

6.1 

7.3               0.2 

6 

0 

0.5 

57 

78 

18 

6.1 

4.4                0.2 

7 

0 

0.7 

44 

71 

17 

5.5 

4.4                0.2 

a 

0 

0.6 

55 

65 

17 

5.5 

4.4                0.1 

9 

0 

i-x 

40 

55 

16 

6.1 

9.7              0.1 

10 

0 

34 

50 

16 

6.1 

7.3             0.1 

1 1 

0 

0.4 

32 

48 

15 

8.5 

6.1               0.1 

12 

0 

0.4 

31 

44 

14 

3i 

7.3               0 

13 

N 

0 

0.4 

29 

40 

14 

26 

5.2               0.1 

N 

N 

N 

14 

0 

0 

0.4 

30 

34 

14 

J? 

3.8               0.1 

0 

0 

0 

15 

0 

0.3 

48 

33 

13 

3.0               0.1 

16 

0 

0.3 

110 

31 

13 

11 

2.7               0.1 

17 

F 

0 

0.3 

55 

29 

12 

8.5 

2.7               0.1 

P 

P 

F 

la 

L 

0.2 

0.4 

44 

29 

12 

7.9 

2.7               0.1 

L 

L 

L 

19 

r, 

0 

1.1 

39 

28 

12 

6.7 

2.4               0.1 

0 

0 

0 

20 

W 

0 

1.5 

55 

27 

11 

6.1 

2.4               0.1 

W 

W 

W 

21 

0.2 

1.1 

48 

26 

11 

5.5 

1.9               0.1 

22 

0.2 

32 

42 

26 

11 

3.8 

1.7               0.1 

23 

0.1 

849 

183 

103 

11 

3.4 

1.2                0.1 

24 

0 

1250 

97 

5° 

10 

3.4 

1.1                  0.1 

25 

0.1 

601 

624 

28 

9.7 

3.4 

1.2                0.1 

26 

0 

323 

332 

28 

9.1 

7.9 

1.2                0.1 

27 

0 

310 

323 

24 

9.7 

27 

1.1                0.1 

28 

0 

155 

167 

23 

9.1 

15 

0.8                0.1 

29 

0 

117 

155 

22 

7.9 

9.7 

0.7                0 

30 

0 

95 

146 

7.3 

7.9 

0.6                0 

31 

— 

161 

135 



7.9 

0.6         

Maan 

0 

0.0 

126 

103 

51.0 

13.4 

9.9 

3 . C               0.1 

0 

C 

Ac-Fl 

0 

2 

7750 

6620 

294c 

325 

592 

222                         '• 

0 

0 

Moiimum 

Wolar    Yaor 

1,760  c.f.3. 

December  24,    1955 

Totol  Runoff 

1955-  Co 

eridor    Yeor 

9061 

Diacharga 

Of  Racord 

1,810  c.f.s. 

January 

25,   1952 

in  Acre  -  Feet 

1955-56 

Woter   Yeor 

18960 

U.  S.  Geological  Survey  and  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  cooperative  station  located  four  miles  above  mouth. 
Drainage  area  Is  approximately  58  square  miles.   Little  Dry  Creek  enters  the  San  Joaquin  River  at  Mile  264. OL 
above  mouth.   Period  of  record  1937  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  115 
SAM  JOAQUIN  RIVER  NEAR  BIOLA 


Dot* 

Ooily    Hflon    Flow   in 

Socond 

Ftit        Wotor 

Ytof    OcIObO 

,  1955   To 

Sflpttmbor.  1956 

Oct 

Nov, 

Dtc.                 Jon. 

F>b. 

Motch 

ipnl 

Mo, 

Jur^t                  Julf 

Au, 

Sop< 

-/ 

59              56-C 
65            5370 
68            5230 
63            5640 

5830 

68c 

,.  -_ 

■"'. 

^_g 

2 

86 

611 

5770 

483 

1850 

IfeOO 

4660                  280 

m 

120 

3 

IS 

65 

5730 

448 

1730 

1860 

4690                246 

123 
124 

65 

5750 

420 

1710 

1660 

4690              209 

157 

5 

80 

67 

60            5930 

5720 

408 

1650 

1530 

4080                200 

159 

117 

6 

81. 

70 

61            6390 

5690 

384 

1580 

1530 

3900                 188 

175 

114 

7 
B 

86 
87 

72 
71 

72            6150 
103            5860 

^ZS 

1540 
1670 

1530 
1400 

3870                 180 
3860                 167 

167 

114 
114 

9 

86 

71 

158            5830 

5590 

355 

1710 

1700 

3840                169 

116 

10 

8<i 

72 

179            5310 

5350 

856 

1530 

1600 

3840              159 

139 

122 

M 

82 

72 

185            476O 

4970 

1450 

1500 

1530 

3860              157 

136 

116 

12 

81 

72 

185            '•590 

4600 

1470 

1180 

1530 

3810                 150 
3040              lis 

142 

110 

13 

82 

u 

197            4560 

4210 

J^^ 

■IM 

1520 

157 

115 

14 

81 

819            4540 

3800 

1510 

2670                 142 

150 

117 

15 

77 

92 

1070            4540 

3370 

2060 

510 

2460 

2620                147 

140 

117 

16 

SO 

81 

1110              4600 

2970 

2330 

395 

2880 

2810                 154 

136 

123 

(7 

76 

72 

954           4580 

2800 

2510 

357 

2930 

2840                140 

132 

127 

18 

73 

61 

356          4530 

2770 

2330 

370 

2960 

2810             138 

132 

126 

19 

74 

59 

1911           4500 

2740 

2280 

560 

2960 

1980                139 

134 

120 

20 

78 

59 

148              4510 

2710 

2420 

1180 

2960 

1640                 129 

138 

146 

21 

80 

60 

136          4530 

2730 

2540 

1680 

2970 

1580                 133 

130 

458 

22 

81 

3 

190           itugo 

2720 

2630 

1780 
1800 

3470 

1560                 134 

123 

532 

23 

82 

262              4560 

2710 

2560 

3810 

I4I                I38 

123 

24 

82 

55 

1660             4640 

2710 

2320 

1820 

3840 

124 

568 

25 

81 

57 

4530         5430 

2670 

2200 

1760 

3830 

674              130 

129 

474 

26 

80 

55 

6710                6120 

2640 

2180 

1780 

4390 

615              134 

132 

494 

27 

T* 

57 

7120              6540 

2210 

2140 

1740 

1*640 

578              145 

144 

542 

2B 

72 

56 

7040              6390 

1740 

2060 

1080 

4680 

560              150 

142 

582 

29 

68 

^ 

6820              6170 

1220 

2020 

872 

4680 

550              167 

138 

586 

30 

68 

55 

6660              6010 

2010 

833 

46?0 

»6Sc 

546              196 

13f 

586 

31 

67 

6040              5910 

^I^ 

2000 



126 

Mian 

?Q.8 

65.8 

1719              5285 

3898 

1603 

1317 

-"j: 

.  ■; 

;;-• 

Ac-Fl 

3'T2C 

105700           325000           221(200 

98550 

■'i'.3t:.o 

I08000 

155700           1C550 

S77u 

.--_- 

MaiimuT) 

*Ot«f     Y«or 

-,240    c.f 

0.    December  27,    1955 

II  Total  R 

Linotl 

1955-Callndor   Toor 

:    ■-;- 

Oiachorgt 

Of  Record 

7,240   c.f 

3.    December  27,    1955 

11   in  Aero 

-  Fool 

1955-  56  Woltr  Yoor 

L'     o     Geological   Survey  and  U.    S.   Bureau  of  Reclajiatlon  cooperative  station   located   at   Mile   ;?-.-.R  above  aiouth 
and   i.8  miles  belo»  Skaggs  Bridge.      Drainage  area  Is   1,805  square  miles.      This  station  Is  at   approximately  the 
same   location  as  a  former  Southern  California  Edison  Company  station  known  as   "San  Joaquin  River  belov  Skaggo 
Bridge"  for  which  records  are  available  for  the  period  1926  through  1938.      Period  of  record  for  this  station 
October  1952  to  date.      Records  computed  by  U.   S.   Geological  Survey. 


TABLE  116 
SAM  JOAQUIN  RIVER  AT  HHTTEHOUSE 


Oolo 

0011 

1    Moon    Flow 

in    SoconO 

Fool       Motor 

Yoor   Octobor,  1955   To 

Soptombor.  1956 

Ocl 

Nov 

Oic 

Jon. 

Fob. 

Moron 

AprpI 

Moi, 

Juno                  Jul)) 

Aug 

Sopi 

1 

18 

11 

4840 

4950 

990 

i860 

9-^" 

>.- 

2 

19 

10 

12 

4670 

4920 

735 

1700 

134O 

4550            379 

ill 

7u 

3 

20 

10 

14 

4570 

4900 

657 

1590 

1520 

4550            292 

''^ 

70 

4 

22 

10 

19 

4680 

4900 

621 

1570 

1540 

1660 

4560              226 

71 

5 

21 

10 

19 

4970 

4900 

604 

1450 

4280              185 

104 

71 

6 

18 

12 

20 

5080 

4890 

586 

1480 

1440 

3820              168 

109 

67 

7 

21 

14 

12 

5160 

4900 
4890 

574 

1460 

1440 

3790              165 

120 

63 

t 

22 

14 

21 

4950 

553 

1580 

1370 

3770            161 

114 

62 

9 

23 

14 

42 

4940 

4870 

530 

1580 

1620 

3750            131 

100 

61 

10 

23 

14 

67 

478O 

4770 

566 

1510 

3690              122 

99 

65 

II 

22 

14 

94 

H^g 

4530 

1120 

1410 

1550 

3670              118 

n 

68 

12 

21 

a 

109 

4270 
3960 

1230 
1280 

1320 

1510 
1430 

3670            113 
3170            104 

61 

13 

20 

121 

4020 

959 

94 

54 

14 

20 

24 

130 

4010 

3560 

1480 

706 
615 

1420 

2650              96 

106 

60 

IS 

21 

27 

4l6 

4000 

3150 

1860 

1760 

2530              92 

102 

64 

le 

IB 

31 

549 

4040 

2740 

2020 

474 

2720 
2810 

2670              99 

u 

64 

IT 

19 

33 

257 

4090 

2490 
2440 
2400 

2390 

440 

2790            105 

72 

l« 
II 

16 
14 

il 

4020 
4020 

2300 
2220 

2840 
2830 

ms     §s 

87 
86 

2? 

20 

14 

16 

161 

4050 

238O 

2300 

730 

2820 

1700                81 

91 

52 

21 
22 

!^ 

16 
16 

120 
102 

4060 
4050 

2370 
2360 

tU°o 

1300 
1480 

2850 
3070 

1580                81 
1500              86 

t\ 

280 

23 

19 

14 

141 

4050 
4180 

2340 

2360 

1500 

3700 
3800 

1310              88 

75 

388 

22 

U 

198 

2340 

2240 

1510 

786              84 

72 

410 

25 

9 

2350 

4430 

2310 

2030 

1500 

3830 

706              84 

71 

422 

It 

23 

9.0 

4800 

5120 

2280 

2010 

1480 

40O0 

689              74 

11 

^1 

IT 

21 

l:i 

5300 

5170 

2080 

1980 

1520 

4460 

57I              84 

I* 

17 

5290 

5240 

1690 

\m 

1240 

4540 

90 

"^ 

I* 

\l 

a.o 

5220 

5130 

1330 

843 

:§s 

548              94 

^ 

488 

6.0 

5190 

1880 

790 

536            111 

496 

31 

1; 

~~" 

5060 

4980 



1900 

4590 

!?« 

8? 

Woon 

1    J 

1* 

; :  '. 

i4S4C 

5....' 

1543 

i;:n 

JS'J 

., 

•  e-ft 

..•'. 

■  u  3: 

.^•9134 

198169 

94891 

72373 

'>8178 

i3'..o,'.          t');-,i 

5780 

101.1 

yoiiif^wm 

•  olor    Toor 

1  Tolol  K 

•  noti 

l«S5-  Colon4or 

Toor 

9411. 

Diochorgo 

01    KocOr« 

1   in  Aero 

-  Fool 

l*S5-Se  Wolor 

Toor 

1057000 

Son  Joaquin  Canal   Conpony  atatton   located  at   Mll«   219. 63R  above  south. 
Ford  Canal*      Porlod  of  record   19OI   to  date. 


13  nlles  below  the  head  of  Gravelly 


77 


TABLE   117 
SAN   JOAQUIN   RIVER  NEAR  MENDOTA 


Date 

Ooi 

y   M«an   Flow 

in   Socond  - 

Faat.    Wotar 

Yaor   Octobar 

,  1955    To  Saplambar,l956 

Oct. 

Nov. 

Dae. 

Jon. 

Fab. 

March 

April 

May                  Juna                July 

Aug. 

Sapt. 

r 

253 

102 

03 

5250 

5250 

2570 

261 

148              2350                487 

403 

277 

2 

253 

102 

61 

5160 

5230 

2230 

252 

142              2340                448 

406 

274 

3 

225 

96 

63 

5030 

5200 

1690 

266 

142             2300               403 

393 

274 

4 

185 

94 

79 

4910 

5170 

1470 

266 

148              2300                420 

374 

274 

5 

167 

94 

97 

4910 

5130 

1410 

259 

146               2200                  427 

377 

274 

e 

146 

94 

112 

4990 

5120 

1300 

252 

146              1620                423 

364 

260 

7 

146 

94 

124 

5090 

5090 

1260 

252 

152              1490                529 

345 

246 

8 

145 

107 

122 

5120 

5080 

1220 

261 

156              1420                581 

349 

201 

9 

146 

94 

126 

5120 

50 1  0 

930 

25. 

166             1360               469 

349 

1/6 

10 

118 

82 

119 

5090 

5070 

590 

235 

168             1320               406 

361 

183 

II 

90 

85 

107 

4990 

5050 

540 

189 

170             1330               403 

377 

233 

12 

87 

84 

66 

4780 

4980 

460 

163 

175             1300               396 

370 

291 

13 

84 

82 

21 

4550 

4860 

340 

161 

178               860               390 

370 

294 

14 

81 

69 

16 

4390 

4680 

360 

160 

267               490               390 

.383 

291 

15 

88 

57 

16 

4320 

4460 

470 

159 

730                390                410 

406 

283 

97 

54 

17 

4260 

4100 

390 

159 

820                280                406 

420 

291 

17 

51 

20 

4290 

3900 

390 

156 

830                 200                  406 

42C 

280 

le 

87 

49 

21 

4290 

3740 

400 

158 

880                330                410 

403 

249 

72 

47 

12 

4280 

3860 

380 

175 

890                300                410 

406 

246 

20 

85 

47 

12 

4310 

4010 

360 

194 

920                320                430 

383 

254 

21 

99 

47 

12 

4290 

4110 

300 

192 

940                320                444 

377 

268 

22 

102 

45 

12 

4290 

4230 

420 

192 

1230             320             437 

390 

271 

23 

103 

51 

480 

4260 

4220 

340 

194 

1480               370               444 

383 

300 

24 

97 

67 

990 

4300 

4140 

310 

188 

1600               390               437 

361 

321 

2S 

91 

66 

850 

4400 

4080 

310 

185 

1750                390                420 

345 

349 

2e 

94 

64 

2930 

4650 

4010 

300 

178 

2050                380                427 

345 

390 

27 

103 

63 

4340 

4900 

3960 

310 

155 

2300                370                444 

361 

416 

28 

102 

64 

4860 

5100 

3730 

350 

158 

2370                360                444 

370 

406 

29 

103 

66 

5010 

5250 

3110 

390 

152 

2360                410                444 

367 

276 

30 

102 

66 

5060 

5350 

350 

149 

2360                440                444 

364 

129 

31 

105 



5140 

5350 



270 



2340               430 

327 

M«an 

121 

72.8 

999 

4751 

4505 

723 

199 

908                942                434 

376 

276 

Ac-FI 

7;t42 

4330 

61404 

292110 

259120 

44450 

11860 

55840            56030            26700 

23110 

16420 

Maiimum 

Wof«r    Yeof 

5370  c.f.3 

January 

31,    1956 

1  Total  Runoff 

1955-  Colandor 

Yaor 

217900 
858800 

Ditchargt 

Of   RtcOfd 

8840  c.f.3 

June   1, 

1952 

j  in  Acra  -  Faat 

1955-56  Wotar 

Yaor 

U.    S.    Bureau  of  Reclamation  station   located  2.5  miles  below  Mendota  Dam,    Mile   206.2L  above  mouth, 
area  Is   U31O  square  miles.      Period  of  record  October  1939  to  date. 


TABLE   118 
SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  DOS   PALOS 


Doily 

Maon  Flow 

in    Sacond  - 

Faat.     Wotar 

Yaor    Octobar 

,  1955  To  Saplambar,  1956 

Dot. 

Oct 

Nov. 

Oac. 

Jon. 

Fab. 

Morcti 

April 

Moy                 Juna 

July                  Aug 

Sapl. 

1 

0 

5010 

5290 

3200 

0 

55              1920 

*4.0 

2 

0 

5110 

5220 

2760 

0 

56              1950 

•4.0 

3 

0 

5010 

5190 

2300 

0 

53              1990 

•4.0 

4 

0 

4820 

5190 

1840 

0 

46              1970 

•4.0 

5 

0 

4690 

5190 

1750 

0 

43             1990 

•4.0 

6 

0 

4680 

5160 

1540 

0 

45              1700 

•4.0 

7 

0 

4730 

5110 

1380 

0 

43              1240 

•4.0 

8 

0 

4930 

5100 

1340 

0 

48              1120 

33 

9 

0 

5000 

5090 

1260 

0 

55              1040 

76 

10 

0 

5000 

5100 

1240 

0 

59               960 

20 

II 

0 

4950 

5140 

1080 

0 

60              940 

•4.0 

12 

0 

4850 

5110 

880 

0 

58               940 

•4.0 

13 

K 

N 

0 

4570 

5020 

710 

0 

57               900 

•4.0            „ 
•4.0             I 
•4.0             " 

N 
0 

14 

0 

0 

0 

4330 

4910 

460 

0 

38                400 

15 

0 

4160 

4730 

250 

0 

72                 200 

16 

0 

4110 

4390 

120 

0 

345                 120 

•4.0 

17 

P 

F 

0 

4060 

3950 

70 

0 

390                 30 

•4.0             . 
•4.0             f 

•4.0         !r 

•4.0            ° 

F 
L 
0 
W 

18 

L 

L 

0 

4200 

3650 

50 

0 

425                   20 

19 

0 

0 

0 

4180 

3730 

40 

0 

445                  40 

20 

W 

w 

0 

4200 

4390 

0 

0 

455                    0 

21 

0 

4200 

4860 

0 

0 

460                     0 

•4.0 

22 

0 

4160 

5090 

0 

0 

505                     0 

•4.0 

23 

0 

4130 

5200 

0 

0 

800                     0 

•4.0 

24 

250 

4050 

4800 

0 

0 

970                    0 

♦4.0 

2: 

470 

4110 

4640 

0 

0 

1125                      0 

•4.0 

26 

690 

4210 

4550 

0 

4.0 

1325                      0 

•4.0 

27 

2190 

4540 

4500 

0 

36 

1690                     0 

•4.0 

26 

3650 

4830 

4420 

0 

84 

1860                  0 

•4.0 

29 

4430 

5070 

4040 

0 

72 

1940                  0 

•4.0 

30 

4800 

5240 

0 

59 

1965                   0 

•4.0 

31 

— 

4900 

5320 

^ 

0 

— 

1960             

•4.0 

Haon 

0 

0 

690 

4596 

4765 

719 

8.6 

563               650 

7.8 

0                       0 

Ac-Ft 

0 

0 

42407 

282580 

275230 

44230 

510 

34650          38660 

478 

0                       0 

Moiimum 

i«otar    Yaor 

5,460   c.f 

a .    January 

30,    1956 

Totol  Runoff 

1966-  Co 

andor    Yaor 

51690 

Oitcliarga 

Of    Racord 

8,200  c.f 

a.    June   5, 

1952 

1   in   Aero  -  Faat 

1955-  56 

Wotar    Yaor 

718700 

U.    S.   Bureau  of  Reclamation  station   located  800  feet  below  the  head  of  Temple   Slough, 
mouth.      Drainage  area  la   5,630  square  miles.      Period  of  record  October  19U^    to  date. 
*     Estimated 


Mile   186. OL  above 
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TABIf  119 
PRESHO  RIVER  NEAR  DAULTOH 


OoK 

Ooily  Mion  Flow  in 

Soeond  • 

Foot.     Wolor 

roor  Oclobor 

1933   To  Soplom 

Mr.  1956 

Ocl 

Nov 

Doc                   Jon 

Fob. 

March 

April 

Uoy                  Ju 

no                 July 

Aug 

Sop). 

C 

t30 

224 

114 

166                  122                    45 

2.5 

2 
3 

4 
5 

2  7 

^     !:?§ 

570 

216 

114 

149                117                  42 

5.8 

2.2 

0 

2  7 

^2 

213 

107 

141                114                  41 

5.5 

2.2 

3.3 
3.3 

2U                362 

206 

102 

321                 107                  39 

5.5 

1.8 

0 

19                338 

455 

198 

98 

366                110                  37 

5.5 

1.8 

6 

3.3 
3.1 

54                367 

428 

191 

98 

209                110                   36 

5.2 

1.8 

0 

117                309 

387 

178 

96 

220               105                 35 

t-i 

1.8 

9 

2.5 

2.9 

68              392 

357 

nu 

90 

240                102                  31 

0 

61              318 

338 

171 

87 

342                102                  32 

4.6 

2.0 

10 

0 

2.9 

87              278 

323 

171 

96 

367               100                 29 

1.3 

2.9 

54              260 

31t 

168 

127 

286 

92                    27 

4.0 

2.0 

12 

0 

2.9 

37              252 

165 

291 

314 

90                    25 
90                  24 

4.0 

2.9 

0 

1.0 

31              236 

286 

155 

269 

256 

i-f 

2.9 

9.8 

28               256 

273 

152 

232 

224 

90                  23 

1-^ 

3.3 

IS 

0 

11 

25               "39 

264 

149 

202 

198 

83                  22 

3.6 

3.1 

16 

7.8 

23               877 

252 

141 

184 

181 

81                   20 

3.6 

2.9 

21               460 

232 

144 

174 

168 

79                 18 

3.6 

2.5 

18 
19 
20 

16 

20               362 

248 

138 

171 

^^§ 

79                17 

3.3 

2.7 

15 

62               318 

228 

132 

162 

158 

75                16 

3.1 

3.1 

0 

ll 

149               357 

216 

132 

146 

149 

72                 15 

2.9 

3.3 

21 

19 

171                362 

213 

132 

138 

144 

68                13 

2.9 

3.6 

0.8 

39 

784               330 

206 

127 

132 

130 

66                 12 

2.5 

23 
24 
25 

30 

10400           1350 

690 

124 

119 

^30 

65                 11 

2.2 

3.6 

1.6 

20 

7350              920 

478 

122 

112 

138 

63                   9.8 

2.5 

3.3 

2.0 

16 

2850             3150 

300 

114 

110 

141 

61                   9.0 

2.0 

3.3 

2.2 

14 

1940             1990 

338 

110 

152 

138 

57                   8.2 

2.0 

3.6 

27 
28 
29 

l.B 

13 

2360               2670 

282 

110 

559 

127 

54                   7.8 

2.0 

3.0 

1.8 

13 

1090               1260 

260 

110 

335 

127 

^l                   ''■" 

4.3 

2.0 

It 

734              97t 

240 

102 

228 

119 

H&                  7.0 

2.2 

5.2 

2.5 

15 

534              825 

102 

195 

117 

46                   6.7 
6.1 

2.5 

5.5 

31 

2.7 

922              728 



107 

119 

2.5 

Mton 

C.6 

10.6 

972              719 

3-9 

151 

168 

195 

83.4             21.5 

■=■-' 

4C-F1 

630 

59770             44210 

20050 

9280 

10000 

12000                 4960                 134c 

235 

l***^ 

Moiimum 

Wot.r     Teor     1 

7,500  c.r 

8.    December  23,    1955 

Telol  Runoff 

1955-  Colondor  Yoor 

?1260 

Diichorg* 

Of    R«cord       1 

7 , soo  c.r 

3.   December  23,   1955 

in  Acto  -  Fool 

1955-  56  Wotor  Yoor 

U  3  Geological  Survey  and  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  cooperative  station  located  5.3  miles  southeast  of  Daulton. 
Drainage  area  Is  270  sijuare  miles.  Fresno  River  Is  an  east-side  tributary  to  the  San  Joaquin  River  at  Mile  184.0R 
above  mouth.   Period  of  record  October  1941  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Oeological  Survey. 


TABLE  120 

liOWCHILLA   RIVER   AT  BUCHANAN  DAH  SITF 


Dolly  Moon  Flow  in 

Soeond  - 

Foot       Wotor 

Yoor   Octobor 

1955   To  Soptombor.  1956 

Oota 

Ocl 

Nov. 

Doc.                 Jon 

Fob 

Morch 

April 

May                  Ju 

no                July 

Aug. 

Sopt 

0 

5.'             •-■ 

514 

182 

89 

119 

52                10 

0.8 

2 

0 

23               38V 
18                324 

40  4 

174 

94 

107 

50                   10 

0.7 

3 

0 

422 

169 

83 

99 

47               10 

0.7 

0 

11                285 

387 

164 

77 

129 

13                     9.8 

0.7 

5 

0 

8.7          272 

364 

156 

7U 

177 

42                  10 

0.7 

6 

0 

79              285 

352 

152 

73 

125 

41                       9.8 

0.7 

7 

0 

130              236 

307 

144 

70 

148 

38                    9.2 
3§                  i-5 

0.7 

0 

43              310 

285 

141 

66 

167 

0.7 

9 

0 

38              260 

260 

140 

64 

195 

3«                  8.2 

0.7 

10 

0 

kH                218 

247 

135 

64 

240 

32                 7.5 

0.7 

0 

26                208 

240 

132 

97 

186 

3°                  l-l 

0.6 

12 

0 

11                1§I 

231 

126 

212 

187 

29                 6.8 

t-x 

13 

N 

0 

221 

122 

m. 

164 

s        \-^ 

K 

14 

0 

0 

12                203 

210 

120 

1»1 

26                    6.2 

0.4 

0 

15 

0 

11              419 

202 

115 

179 

125 

27                    6.2 

0.3 

16 

0 

9.7          927 

191 

tS? 

156 

}Ji 

29                    6.0 

0.2 

V 

0 

9.1             425 
8.7            330 

180 

140 

26                     5.8 

0.1 

p 

18 

;, 

0 

189 

106 

144 

106 

24                     5.5 

0.1 

L 

19 

0 

0 

149                293 

184 

102 

130 

100 

22                     4.6 

0 

10 

w 

0 

379               316 

169 

99 

109 

94 

22                     4.5 

0.1 

21 

0 

209               327 

162 

99 

102 

86 

22                     3.9 

0.1 

22 

0 

2450                293 

160 

98 

11 

82 

21                  3.6 

0 

0 

18400              1820 

573 

94 

76 

19                  3.0 

0 

24 

0 

8110              868 

247 

81 

72 

17                  2.7 

0 

23 

0 

2450              2730 

77 

70 

16                     2.1 

28 

0.4 

2190           1880 

282 

86 

120 

64 

15                  1.8 

0 

IT 

1.5 

2520              i960 

191 

83 

51* 

62 

15  1.6 

16  1.4 
12                    1.2 

0 

18 
2* 

\\k 

990          1030 

659              797 

82 
80 

\^ 

60 
57 

0 
0 

JO 

1.9 

491              672 
646              595 

77 

140 

55 

11                     1.1 

0 

31 

= 

77 



53 

_                   0.9 

0 

»C     H 

14 

■■>'-' 4  c           .^t'.  ,'■>:■ 

1'     -' 

Uoiimurr. 

«0<*r     Yoor 

JO, 000  c.r 

6.    Decomber  23,    1955 

Total  Runoff 

1953-  Colondor    Too' 

Oitchorgo 

0'  RocorO 

30,000  c.r 

■  .    Doceoibcr  23.    1955 

1  .n  Aero  -  Fool 

1955-  56  «olor  Yoor 

.^■'.•-•- 

U.    3.   O«ologlcal   Survey  and  Dvpartment  of  Water  HeBOupces  cooperBtlve  station   located  ^.3  miles  west  of  Rayiaond. 
Drainage  area   la   23d  square  talles.      Chowchllla  River  la  an  east-side   tributary  to   the  San  Joaquin  River  at   Kile   131.0R 
atov*  Mouth.      Period  of  record  October  19^1   to  Sffptenber  1923;   October  1930  to  date. 
Recorda  coaputed  by  U.    3.   Oeological  Survey. 
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TABLE  121 
SALT  SLOUOH  HEAR  LOS  BANOS 


Ooli 

Doily  Moon  Flow 

in   Socond  - 

Feet.    Water 

Year  October 

,  1955  To  September,  1956 

Del. 

Nov. 

Dec.                 Jan. 

Feb. 

Morch 

April 

May                  June                July 

Aug 

Sept 

69 

35 

34               498 

600 

372 

150 

139                  245                  107 

108 

109 

2 

65 

32 

36               496 

585 

345 

139 

137               255               112 

101 

109 

66 

32 

36               496 

572 

258 

130 

130               256               116 

105 

101 

4 
5 

6U 

32 

36               486 

558 

196 

126 

105               258               128 

114 

89 

.-.3 

34 

36               498 

545 

170 

138 

104                  248                  121 

120 

88 

34 

35               523 

536 

168 

139 

97               259               119 

110 

101 

7 

59 
57 

34 

36               500 
36               496 

525 

162 

141 

97  259               112 

98  232               106 

110 

97 

B 

34 

521 

153 

138 

106 

102 

9 

55 

32 

38               498 

519 

156 

135 

97               206               106 

101 

96 

10 

53 

34 

40               496 

517 

146 

132 

93               205               105 

97 

87 

36 

40                494 

514 

131 

138 

91                  201                  103 

99 

84 

^ 

38 

41                490 

510 

122 

140 

85               196               101 

106 

§9 

38 

40                480 

506 

118 

138 

85               180                 98 

105 

It 

47 

38 

42                476 

500 

126 

131 

82               137                 98 

100 

86 

15 

46 

38 

49                476 

492 

141 

131 

75               128               101 

98 

93 

16 

46 

38 

49                484 

484 

141 

128 

75               134               104 

101 

99 

47 

38 

43                484 

476 

161 

119 

85               130               109 

106 

98 

16 
19 
20 

44 

38 

42                494 

444 

155 

112 

89               126               111 

115 

97 

44 

37 

42                494 

334 

161 

105 

93              111              105 

110 

95 

43 

36 

39                506 

288 

170 

91 

94              109              105 

109 

100 

21 

42 

37 

38                525 

374 

170 

88 

99               111               101 

107 

84 

1)0 

36 

40                514 

426 

180 

92 

96                111                104 

101 

84 

40 

36 

57                512 

438 

158 

101 

93              111              102 

96 

81 

38 

36 

101            506 

448 

149 

102 

101            101            115 

104 

84 

25 

34 

36 

135               525 

438 

150 

105 

104                112                104 

109 

85 

34 

34 

153               556 

434 

146 

108 

101                  120                  104 

101 

84 

34 

34 

407                578 

419 

141 

125 

122                  116                  108 

103 

89 

34 

33 

454                596 

403 

139 

^15 

166                  118                  120 

101 

95 

29 

34 

33 

503                611 

381 

139 

184 

205                  114                  112 

101 

97 

30 

32 

33 

521                  620 

143 

160 

216                  108                  114 

105 

99 

31 

34 

519                  618 

=^ 

150 



226                   122 

112 

Mean 

47.6 

35.2 

120                  517 

475 

168 

128 

112                  167                  109 

105 

93.0 

Ac-Ft 

2930 

2090 

7370             31790 

27350 

10350 

7620 

6goo            9910            6690 

6470 

5540 

Maximum 

Woter    Year 

620  c.f.3 

January   30,    I956 

II  Totol  Runoff 

1955-Colendor 

Yeor 

64880 

Ditcharg* 

01  Record 

1,440  c.f 

3.    June  4,    1952 

tn  Acre  -  Feet 

1955-56  Woter 

Yeor 

125000 

U  3  Geological  Survey  and  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  cooperative  station  located  at  San  Luis  Ranch  seven 
miles  north  of  Los  Banos.   Salt  Slough  is  an  overflow  channel  of  the  San  Joaquin  River.   Period  of  record 
December  1940  to  date.   Records  computed  by  U,  S.  Geological  Survey. 


TABLE  122 
MARIPOSA  CREEK  BELOW  MARIPOSA  RESERVOIR 


Doity   Mean   Flow  in 

Second 

Feet      Water 

Yeor  October, 

1955  To  September,  1956 

Dole 

Oct 

Nov- 

Dec                    Jon. 

Feb 

Morcli 

April 

Moy                  June                July 

Aug 

Sept 

1 

0               868 

197 

58 

H 

19                      6.0 

2 

0               819 

145 

54 

18 

17                fa.o 

3 

0            754 

132 

50 

18 

16                     6.0 

4 

0            671 

119 

48 

18 

16                     6.0 

5 

0            568 

110 

44 

18 

19                   6.0 

6.0           430 

100 

42 

17 

19                   5.0 

7 

69               230 

91 

40 

16 

16                   5.0 

8 

30               154 

82 

37 

15 

17                    NR 

9 

15                141 

77 

35 

13 

19                    NR 

10 

24                114 

71 

35 

13 

35                 NR 

1  t 

14                  99 

66 

33 

11 

32                    NR 

6.0             88 

63 

32 

25                  NR 

13 

N 

N 

5.0             80 

58 

30 

56 

19                    NR                    N 

N 

N 

14 

0 

0 

3.0             77 

56 

30 

40 

17                    NR                    0 

0 

0 

15 

2.0           172 

54 

28 

46 

15                    NR 

2.0           435 

rs 

26 

40 

12                    NR 

17 

F 

F 

2.0            382 

26 

31 

11                    NR                    R 

R 

R 

18 

L 

L 

1.0           261 

48 

25 

28 

11                    NR                    E 

E 

E 

19 

0 

0 

26              160 

48 

23 

25 

U                    NR                    C 

C 

C 

20 

W 

W 

148               l4l 

46 

23 

23 

11                    NR                    0 

0 

0 

21 

136               140 

42 

23 

19 

10                    NR                    R 

R 

R 

22 

337               121 

40 

22 

17 

9.0               NR                    D 

D 

D 

23 

1194               435 

103 

21 

16 

9.0               NR 

24 

4518               503 

148 

19 

15 

8.0               NR 

25 

1640               523 

94 

19 

13 

8.0               NR 

26 

996              599 

1145              664 

120 

19 

16 

7.0              NR 

27 

91 

18 

48 

7.0               NR 

990              639 

11 

17 

40 

7.0              NR 

29 

940               481 

66 

17 

30 

7.0              NR 

17 

22 

6.0               NR 

31 



905               34e 

= 

17 



6.0              

Mean 

0 

0 

456               376 

84 

30 

25 

14 

Ac-Ft 

0 

0 

28008           23145 

4842 

1840 

1493 

874 

Moilmum 

Woter    Yeor 

5,020    c 

f.s.    December  24,    1955 

Tolol  Runoff 

1955-  Colendor    Yeor 

35750 

Diicharge 

Of  Record 

J, 020  c 

f.s.    December  24,    1955 

in   Acre  -  Feet 

1955-  56  Water  Yeor 

U.  3.  Corps  of  Engineers  station  located  1.5  milea  below  Mariposa  Dam.   Drainage  area  Is  108  square  miles. 
Mariposa  Creek  Is  an  east-side  tributary,  via  Bear  Creek,  to  the  San  Joaquin  River  between  Doa  Palos  and 
Fremont  Ford.   Period  of  record  November  1952  to  date. 
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TABLE  123 
OWEMS  CREEK  BELOW  OHEKS  RESERVOIR 


Ool 

X  Maon  Flo< 

in   Stcond  - 

F«tl       Wour 

Y«ar   Oclobsr 

1955   To  Soplombar,  1956 

Dal* 

Oct 

Nov 

Dtc 

^on. 

Ftt>. 

Uorc" 

tp>,l 

Mo>                  J 

tn% 

July 

Aug 

Stei 

1 

l.O 

l.C 

2.0 

159 

23 

7.0 

^.  , 

i  .c 

1.0 

l.C 

1.0 

1.0 

2.0 

155 

20 

6.0 

3.0 

2.6 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

3 

1.0 

1.0 

1.0 

lli5 

18 

6.0 

3.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

16 

6.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

5 

1.0 

1.0 

1.0 

140 

15 

5.0 

2.0 

3.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

6 

1.0 

1.0 

3.0 

135 

15 

5.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

7 

1.0 

1.0 

5.0 

126 

13 

5.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

e 

1.0 

1.0 

3.0 

117 

13 

5.0 

2.0 

2.0 

0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

9 

1.0 

1.0 

3.0 

104 

11 

5.0 

2.0 

3.0 

0.3 

1.0 

1.0 

1.0 

10 

l.C 

1.0 

3.0 

S4 

11 

5.0 

2.0 

4.0 

0.3 

1.0 

1.0 

1.0 

II 

1.0 

1.0 

2.0 

31 

ic 

4.0 

3.0 

3.1! 

0.2 

1.0 

1.0 

1.0 

12 

1.0 

1.0 

2.0 

11 

10 

4.0 

8.0 

2.0 

0.2 

1.0 

1.0 

1.0 

13 

1.0 

1.0 

2.0 

11 

9.0 

4.0 

4.0 

2.0 

0.2 

1.0 

1.0 

1.0 

14 

1.0 

1.0 

2.0 

12 

9.0 

4.0 

4.0 

2.0 

0.2 

1.0 

1.0 

1.0 

15 

1.0 

1.0 

2.0 

29 

9.0 

4.0 

4.0 

2.0 

0.3 

1.0 

1.0 

1.0 

16 

1.0 

1.0 

2.0 

72 

8.0 

4.0 

3.0 

2.0 

0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

17 

1.0 

1.0 

2.0 

39 

7.0 

4.0 

3.0 

2.0 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

18 

1.0 

1.0 

2.0 

22 

7.0 

3.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

19 

1.0 

1.0 

2.0 

18 

7.0 

3.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

20 

1.0 

1.0 

2.0 

22 

7.0 

3.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

21 

1.0 

1.0 

3.0 

le 

6.0 

3.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

22 

1.0 

1.0 

Ji3 

18 

6.0 

3.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

l.C 

23 

1.0 

1.0 

151 

75 

15 

3.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

24 

1.0 

1.0 

365 

80 

9.0 

3.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

29 

1.0 

1.0 

239 

76 

7.0 

3.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2G 

1.0 

1.0 

184 

85 

12 

3.0 

3.C 

2.0 

l.C 

1.0 

1.0 

1.0 

27 

1.0 

1.0 

222 

101 

8.0 

3.0 

5.0 

2.0 

l.C 

1.0 

1.0 

1.0 

28 

1.0 

1.0 

167 

100 

7.0 

3.0 

4.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

29 

1.0 

1.0 

167 

88 

7.0 

3.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

30 

1.0 

1.0 

165 

66 

3.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

31 

1.0 

— 

161 

29 



3.0 



1.0 

— 

1.0 

1.0 



Mffon 

1.0 

1.0 

62 

75 

J.O 

3.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

Ac-  Ft 

61 

60 

3790 

14606 

625 

248 

107 

:.--. 

.= 

CI 

1 1 

Moiimum 

Wottr    Y.or 

590  c.f.s. 

December 

24,    1955 

Total  Runoff 

1955-  Co 

•ndor   Yoof 

Oi«charg« 

Of  Rtcerd 

590  c.f.s. 

December 

24,   1955 

in   Acra  -  FttI 

1955-56 

Wottr    YtOr 

U.  S.  Gorps  of  Engineers  station  located  one-fourth  mile  below  Owens  Dam.  Drainage  area  Is  ^^.c  square  silles. 
Owens  Creek  la  an  east-aide  tributary,  via  Mariposa  Creek  and  Bear  Creek,  to  the  San  Joaquin  River  between  Doo 
Palos  and  Fremont  Ford.      Period  of  record  February  1950  to  date. 


TABLE   124 
BEAR  CREEK  BELOW  BEAR   RESERVOIR 


Ooily    Uton    Flow  in 

Second  - 

Faal      Wolat 

Yaof  October 

1955    To  Septambar.  1956 

MK 

Oct 

Nov 

Dtc                     Jon 

Fab 

Morch 

April 

Moy                    Juna                  July 

Aug 

Sapl 

1 

C                     142 

tc 

12 

12                         C.C                     l.i 

2 

0                 123 
0                116 

11 

13 

11                     6.0                1.0 

5 

12 

10                     5.0                1.0 

4 

0                102 

37 

12 

11                     5.0                1.0 

5 

0                  132 

33 

11 

13                 5.0             1.0 

6 

74                 216 

30 

11 

12                     5.0                 1.0 

7 

164                 143 

27 

10 

11                     5.0                 1.0 

S 

80                 202 

25 

10 

11                     5.0                1.0 

» 

85                128 

24 

10 

13                 5.0             1.0 

10 

23 

9.0 

17                  5.0              1.0 

II 

55              115 

22 

13 

17                     4.0                0 
l4                     4.0                0 

12 

50                 100 
40                   95 

21 

31 

IS 

N 

N 

N 

20 

27 

13                     4.0                0 

N 

K 

14 

0 

35                97 

0 

20 

23 

11                     4.0                0 

0 

0 

15 

30              262 

19 

23 

10                     4.0                0 

1* 

30              602 

18 

21 

9.0                4.0                0 

17 

25                233 
25                 165 

18 

17 

9.0                4.0                0 
8.0                3.0                0 

r 

P 

1* 

L 

L 

R 

18 

15 

L 

L 

l« 

27              139 

E 

17 

13 

8.0                 3.0                0 

0 

0 

10 

W 

184              139 

C 

17 

13 

7.0                 3.0                0 

w 

W 

II 

132              13? 
691               124 

0 

17 

12 

7.0             3.0             0 

It 

R 

16 

11 

7.0              3.0              0 

13 

2204                 567 

D 

16 

10 

7.0                2.0                0 

14 

3309                 305 

15 

10 

7.0                2.0                0 
6.0                2.0                0 

IS 

1731                 414 

15 

9.0 

2* 

1555                626 

14 

12 

6.0                2.0                0 

17 

1490              1085 

13 

21 

6.0                2.0                0 

t* 

1166                437 

13 

24 

6.0                1.0                0 

2* 

332                220 

13 

u 

6.0                1.0                0 

30 

150                 179 

13 

6.0                1.0                0 

51 



115                 l';7 

trz 

>  ? 

•-.0              0 

Haon 

...                                                         1 

kc-rt 

0 

^i^l'i             ISIW 

•-■'■■                   .1-.                     .c 

Hoiimwm 

Wflfor     Yoor 

4,460    c 

f.B.    Dcceitber  24,    1-j' 

1 

Totol  Runoff 

DItcfiorgo 

Of   *>cor< 

f.B,    December  24,    1955 

1 

in  Acre  -  Feel 

1955-  56  Wolar   Yao' 

u.    3.    Corpe  of   &^«lneer«   elation   located  at  out   rating  box  of  daa.      Bear  Creek   Is   an  cast-side   tributary   to 
the  San  Joaquin  River  between  Dos  Palos  and  Present  Ford.      Period  of  record  JanuAry  1955  to  date. 
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TABLE  125 
BURNS   CREEK  BELOW  BURNS  RESERVOIR 


Doily  Moon  Flow 

n   Second  - 

Feet      Woler 

Yeor  October, 

1955   To 

September,  1956 

Dolt 

Ocl. 

No< 

Otc.                 Jon. 

Feu 

March 

April 

May 

June                July 

Aug. 

Sept. 

1 

0              loS 

1^7 

22 

3.0 

6.0 

? 

0                 83 

54 

15 

3.0 

5.0 

3 

0                 70 

46 

13 

3.0 

3.0 

0                 58 
0               285 

42 

12 

3.0 

3.0 

5 

39 

11 

2.0 

3.0 

6 

6.0             220 

35 

10 

2.0 

3.0 

7 

2.0             120 

31 

10 

2.0 

3.0 

a 

1.0             225 

28 

10 

2.0 

3.0 

9 

5.0             118 

11 

9.0 

1.0 

4.0 

10 

1.0               92 

9.0 

1.0 

5.0 

II 

0                 79 

23 

9.0 

1.0 

5.0 

12 

0                 65 

22 

9.0 

2.0 

5.0 

13 

N 

N 

0                 59 

21 

8.0 

4.0 

5.0 

N                      N 

N 

N 

14 

0 

0 

0                 75 

20 

3.0 

6.0 

5.0 

0                      0 

0 

0 

15 

0              325 

19 

8.0 

6.0 

4.0 

16 

0               462 

18 

8.0 

6.0 

3.0 

17 

F 

P 

0               147 
0               108 

17 

8.0 

6.0 

2.0 

P                      F 

F 

F 

18 

L 

L 

17 

8.0 

5.0 

2.0 

L                      L 

L 

L 

19 

0 

0 

0                88 

17 

8.0 

4.0 

1.0 

0                      0 

0 

0 

20 

W 

W 

1.0          153 

17 

7.0 

2.0 

1.0 

W                      W 

W 

W 

21 

1.0          123 

15 

7.0 

2.0 

0 

22 

310              103 

15 

6.0 

2.0 

0 

23 

1873              490 

88 

6.0 

1.0 

0 

24 

2360              187 

43 

6.0 

1.0 

0 

25 

2039              312 

26 

5.0 

1.0 

0 

26 

1848              509 

80 

1:1 

2.0 

0 

27 

1809              747 

38 

4.0 

0 

26 

764               209 

25 

4.0 

11 

0 

29 

153                144 

23 

4.0 

1:1 

0 

30 

105               113 

4.0 

0 

31 



169                95 

= 

4.0 

0 



Maori 

0 

0 

369               193 

32 

8.0 

3.0 

2.0 

0                      0 

0 

0 

Ac-FI 

0 

0 

22705           11845 

1855 

510 

196 

141 

0                      0 

0 

0 

Maiifnum 

Water    Year 

2,590   c 

f.3.    December  24,    1955 

Total  R 

jnoff 

1955-  Colendor   Year 

28640 

Diichargt 

Of  Record 

2,590   c 

r.3.    December  24,    I955 

in  Acre 

-  Feet 

1955-56  Water  Yeor 

37250 

U.    S.    Corps  of  Engineers   station  located  one-half  mile  below  Bums  Dam.      Drainage  area  Is  73.8  square  miles. 
Bums  Creek  Is  an  east-side  tributary,    via  Bear  Creek,    to   the  San  Joaquin  River  between  Dos   Pales   and  Fremont 
Ford.      Period  of   record  April   1950  to  date. 


TABLE   126 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  FREMONT  FORD  BRIDGE 


Dot* 

Doily  Mean  Flow 

n   Second  - 

Feet.    Woter 

Yeor  October 

,  1955   To 

September,  1956 

Oct 

Nov 

Dec.                 Jon. 

Feb 

Morcti 

April 

May 

June 

July 

Aug 

Sepl. 

1 

80 

27 

44             4320 

4310 

3690 

409 

1070 

2010 

202 

204 

196 

2 

82 

33 

40              4250 

4290 

3630 

472 

971 

2060 

206 

170 

196 

3 

74 

31 

44              4320 

4300 

3480 

530 

881 

2120 

217 

161 

213 

4 

70 

31 

43              4250 

4200 

3230 

530 

815 

2130 

240 

161 

229 

5 

68 

29 

43              4250 

4130 

2900 

525 

728 

2180 

256 

194 

6 

58 

26 

38             4270 

4060 

2560 

528 

764 

2180 

254 

220 

191 

7 

11 

40             4270 

4040 

2300 

515 

794 

2220 

278 

200 

204 

e 

61 

28 

49             4230 

4020 

2070 

525 

776 

2030 

270 

215 

199 

9 

28 

55             4160 

3990 

1910 

518 

712 

1680 

^J 

^gZ 

200 

10 

54 

54 

51             4090 

3990 

1820 

518 

695 

1480 

280 

188 

229 

1  r 

51 

38 

52             4050 

3980 

1760 

528 

738 

1410 

294 

Hi 

270 

12 

11 

43 

76             4020 

3970 

1690 

637 

798 

1380 

269 

166 

274 

13 

43 

74             4000 

3960 

1560 

763 

825 

1330 

267 

178 

286 

14 

38 

56 

48             3970 

3940 

1410 

817 

1290 

254 

166 

267 

15 

41 

57 

45             3940 

3920 

1260 

892 

686 

1150 

258 

180 

252 

44 

55 

46             3930 

3900 

1050 

943 

556 

893 

252 

202 

225 

44 

58 

68            3950 
65             4o5o 

3840 

832 

949 
904 

474 

692 

234 

215 

234 

18 

44 

59 

3810 

703 

527 

551 

242 

213 

238 

45 

60 

50            4o80 

3760 

601 

847 

527 

454 

247 

222 

282 

20 

45 

66 

49            4090 

3650 

570 

781 

569 

356 

243 

213 

320 

45 

65 

45            4040 

3590 

558 

673 

576 

314 

225 

216 

320 

42 

64 

45            3990 

3600 

505 

532 

616 

285 

225 

236 

298 

23 

33 

61 

93            3940 

3660 

480 

485 

685 

274 

222 

224 

306 

39 

60 

904             3930 

3710 

470 

488 

803 

273 

209 

192 

^?S 

25 

37 

58 

2500             4050 

3780 

452 

460 

995 

265 

213 

199 

278 

26 

32 

58 

3490             4170 

3800 

425 

411 

1180 

255 

194 

196 

260 

27 

31 

57 

4240             4190 

3810 

409 

490 

1320 

252 

\& 

192 

225 

26 

31 

56 

4330               4220 

3790 

391 

913 

1480 

237 

191 

207 

27 

49 

4390           4390 

3740 

372 

1100 

1630 

223 

197 

183 

199 

24 

44 

4360             4410 

358 

1160 

1830 

206 

191 

173 

199 

31 

29 

4360             4360 

^ 

365 

— 

1950 



181 

183 

Mvon 

47.9 

47.4 

961             4135 

3915 

1413 

661 

896 

1073 

234 

195 

243 

Ac-FI 

2950 

2820 

59060           254200 

225200 

86900 

39360 

55080 

63830 

14370 

11970 

14470 

Moilmum 

Woter    Year 

4,420    c.f 

3.    January  30,    1956 

1   Tofol  R 

jnoff 

1955 

Colendor    Yeor 

177100 

Diichorgt 

01  Record 

4,470   c.f 

s.    March   25,    1952 

1    in   Acre 

-  Feel 

1955 

-  56  Woler   Yeor 

830200 

U  S  Geological  Survey,  U.  S.  Bureau  of  Reclamation  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located 
below  Gustlne-Stevlnson  highway  bridge.  Mile  129. 5L  above  mouth  and  5.7  miles  above  the  confluence  of  the  Merced 
River.   Drainage  area  Is  approximately  8,090  square  miles.   Period  of  record  February  1937  to  date.   Records  computed 
by  U.  S.  Qeological  Survey. 
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TABLE   127 
MERGED  RXVER  AT  EXCHEQUER 


Octi 

Doiljf  Meon  Flow  ir 

Socond  - 

F«tt   Wolor 

Yoor  Oclotx 

'.  1955  To 

SopHmbor.  1956 

Ocl 

Nov 

0«c        Jon. 

F«b 

IKorc^ 

Aptil 

Mo, 

Juno 

July 

Aug 

Stpt 

1 

i'i              4780 

4090 

125c 

'_5c0 

3CC0 

2 

^^ 

i'^ 

51      3360 

2180 

1250 

1570 

Ji95^ 

5790 

2760 

iOifU 

l4lU 

3 

ti 

30 

51     2980 

1760 

1260 

1580 

3650 

6210 

2450 

1780 

1120 

ilK 

31 

18     3060 

1270 

1270 

1580 

5520 

6360 

2220 

1730 

1410 

5 

ku 

3" 

19     3110 

1500 

1270 

1580 

6390 

6250 

2080 

1680 

1110 

6 

un 

3t 

55     3310 

2000 

1270 

1570 
1580 

5660 

1980 

2020 

1670 

1400 

7 

!*9 

31 

50     2200 
18     1550 

1870 

1300 

3800 

5030 

2020 

1690 

1370 

e 

53 

35 

1510 

1280 

1580 

3760 

5720 

2000 

1700 

1330 

9 

53 

37 

18     1530 

1550 

1280 

1580 

3820 

5970 

1900 

1620 

1310 

10 

53 

37 

19     1520 

1250 

1270 

1590 

3860 

6130 

i860 

1610 

1330 

II 

53 

38 

50  1250 

51  1240 

1260 

1250 
1280 

lUi 

3230 
2980 

6280 

Si§§ 

1630 

1280 

12 

51 

39 

1260 

5930 

1650 

1280 

13 

50 

10 

52      1710 

1250 

1280 

1160 

2940 

5410 

1860 

1580 

1280 

14 

^ 

10 

52      3130 

1260 

1280 

1180 

1150 

3950 

2240 

1820 

1570 

1280 

15 

10 

53     3130 

1250 

1270 

1120 

1230 

1750 

1570 

1260 

16 

k6 

13 

53     5070 

1270 

1390 

1170 

3I6O 

3080 

1710 

1550 

1210 

17 

k6 

15 

52     5160 

1270 

1390 

1470 

3550 

3380 

1730 

1520 

1220 

19 

*i6 

16 

19     5110 

1260 

1330 

1470 

4390 

1040 

1770 

1510 

1220 

19 

53 

16 

16     3970 

1250 

1360 

1480 

5010 

4400 

1790 

1540 

1200 

20 

55 

18 

lit     2280 

1250 

1390 

1620 

1670 

4360 

1800 

1530 

1130 

21 

51 

48 

51      2000 

1250 

1100 

1910 

5850 

3560 

1820 

1520 

1090 

22 

52 

50 

65      2060 

1260 

1400 

2200 

6720 

3640 

1820 

1520 

1060 

23 

51 

53 

122      4490 

1240 

1500 

2300 

7150 

4020 

1830 

1500 

1040 

Z* 

^ 

54 

6800      5550 

1240 

1510 

1660 

8020 

1010 

i860 

1190 

1040 

25 

50 

8980      5890 

1260 

I5I0 

1580 

7770 

3660 

1900 

1500 

1040 

26 

US 

15 

8980      6I30 

1270 

1540 

1600 

7660 

3180 

1910 

1500 

1040 

27 

18 

46 

9500      7310 

1250 

1520 

1500 

7100 

3780 

1880 

1500 

1040 

28 

48 

48 

9110      7270 

1260 

1540 

1310 

7610 

3960 

1880 

1490 

1020 

29 

46 

18 

9000      6790 

1250 

1580 

1340 

6810 

3760 

1900 

1480 

1010 

30 

46 

18 

8320      6180 

1600 

3580 

6780 

3140 

1900 

1150 

1010 

31 

45 



6330      5790 

_1 

1570 

6900 

— 

1890 

1430 

Mian 

48.  ^, 

4  2.0 

2203       3869 

1473 

13"'5 

111.50 

5232 

,-.,■ 

19c  6 

i;»i- 

122c 

Ac-Ft 

2500 

135100     237900 

85030 

345I40 

QSSt'O 

321700 

270500 

121000 

97550 

72580 

Moiimuoi 

Wot«f  Yeof 

10,400  e 

f.3.  December  27,  1955 

11  Tolol  R 

noH 

1955- 

Colondor 

roor 

658200 

Diichorg* 

Of  Rtcord 

46,200  c 

f.3.  December  4,  I950 

11  In  Aero 

-  Fool 

1955 

56  Wo  tor 

Yoor 

1536000 

U.  S.  Geological  Survey  and  Merced  Irrigation  District  cooperative  station  located  O.65  mile  below  Lake  McClure. 
Drainage  area  Is  I.035  square  miles.  Period  of  record  October  1922  to  date.  (Prior  records  available  at  a  site 
one  mile  upstream.)      Records   computed  by  U.    S.   Geological   Survey. 


TABLE  128 
MERCED  RIVER  BELOW   SMELLING 


Ool. 

Ooily  Moon  Flow  ir 

Socond  - 

Foot.  Wotor 

Yoor  Oclobor 

,  1955  To 

Soptombor,  1 

956 

Ocl 

Nov 

Doc.       Jon. 

Fob 

Morch 

April 

Mor 

Juno 

Jul, 

Aug 

Sopt 

1 

1.4 

1.4 

4.6    6120 

5010 

1230 

61 

•  ^20 

935 

61 

^.9 

2 

1.2 

1.2 

5.0    3900 

2280 

1140 

66 

^2  ^0 

4  120 

550 

•46 

3 

1.2 

1.2 

3.8    3390 

1750 

1210 

63 

2490 

1530 

290 

•34 

-.7 

4 

1.2 

1.2 

3.1    3500 
3.5    1000 

•1580 

1200 

63 

3960 

4680 

169 

•28 

5.9 

5 

1.2 

1.4 

*ll70 

1180 

63 

5630 

4800 

122 

•20 

5.9 

6 

1.2 

1.4 

6.2    1080 

•2020 

1200 

61 

5210 

3480 

75 

•14 

5.1 

1.2 

1.4 

7.1    3080 

•2080 

1200 

89 

2920 

3160 

42 

•11 

5.1 

1.2 

1.8 

8.8    1980 

8.3  1880 

9.4  1870 

•i960 
1830 
II80 

1180 

109 

2660 

3730 

36 

•7.6 

9.7 

1.0 

2.0 

1160 

106 

2660 

4350 
4450 

•36 

l:t 

11 

0.8 

2.3 

1160 

129 

2720 

•31 

8.2 

1  1 

1.0 

2.0 

10    1590 

1520 
1470 

1160 

255 

2170 
1760 

1700 

•26 

5.6 

10 

12 

1.0 

2.0 

9.4    1540 

1110 

397 

4550 

11 

5.6 

8.2 

1.0 

i:i 

9.4    1670 
8.8    3670 

1430 

1110 

300 

1680 

3920 

73 

5.6 

11 

0.8 

1120 

1080 

326 

2090 

2940 

70 

5.6 

11 

0.6 

3.5 

9.4    3850 

1120 

550 

332 

3800 

295 

25 

5.6 

8.2 

l« 

0.6 

4.2 

10    05100 

1390 
1380 

105 

346 

2040 

829 

10 

5.5 

6.6 

0.6 

Ve 

11     •5700 

540 

362 

1890 

1300 

6.2 

5.1 

6.3 

II 

0.8 

10    05600 

1380 

419 

423 

347 

2170 
3660 
2870 

2010 

12 

« 

9.2 

I* 

to 

0.8 
1.2 

4.6 
3.8 

9.4   05250 
6.8   O2520 

1390 
1360 

337 
390 

Ult 

22 
20 

12 

13 

II 

1.2 

4.2 

6.6   02250 

1350 
1340 

389 

^'. 

3930 

1760 

1630 
1980 

42 

u 

26 

22 

1.4 

^•J 

43     '2300 

211 

5270 

J? 

12 

31 

23 

1.4 

1.6 

4130     ol(3oo 
9080     05900 

11000    6390 

1380 

919 

l^ 

11 

33 

24 

1.0 

1330 

180 

369 

2130 

66 

8.6 

12 

2ft 

1.0 

1310 

157 

177 

6300 

1790 

66 

7.0 

5.5 

2t 

2.0 

1.6 

10100      6920 
9800      7400 

1320 

112 

224 

6140 

1440 

18 

u 

l:t 

27 

2.3 

2.3 

1310 

150 

418 

5520 

1550 

11 

2.3 

2.7 

9030      7120 
B95O      6970 
8870      6700 
7260      6120 

1290 

112 

30T 

5980 

1970 

8.2 

3.4 

2.3 

2.5 

1?70 

SH 

IK- 

■^00 

l^70 

p. 6 

3.1 

30 

2.0 

2.5 

1  ■  ^  I 

■..■10 

l-.O^'O 

-.3 

3.1 

3! 



= 

■' 



■  .3 

U.On 

1.3 

2.5 

2540      1299 

1610 

082 

331 

3909 

2855 

107 

12.7 

9.6 

Ac-  Ft 

148 

156100    261300 

91350 

^Mi,;) 

I'lS'XI 

^10400 

inaooo 

bhOl 

77<3 

574 

Uoilmwm 

Wo*ar  Yoor 

.2,700  c.r 

».  December  21.  1955 

1  Totol  R 

not! 

1955 

169800 

Dtichof9« 

I.  Decenber  4,  1950 

1  .n  Aero 

-  Fool 

1»53 

-  56  Wotor  Yoor 

oat  ICO 

Department   of  Woter  Re»ource»  otatlon   looted  At   Merced-Snelllng  hlgh»ay  bridge,    Mile  12.1   above  mouth 
Period  of  record  19j0  to  date.  -o       o-      .r         -»   » 


•  Estimated 
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TABLE   129 
MERCED  RIVER   AT   CRESSEY 


Dolt 

Doi 

y   Maon   Flow  in 

Sacond  - 

Faal      Wotar 

Yaor  Octobar 

,  1955   To 

Saplambar,l956 

Oct. 

Nov. 

Dae. 

Jon. 

Fab. 

MOfCll 

April 

Moy 

Juna 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

45 

49 

74 

7340 

5880 

1350 

150 

3280 

5380 

1530 

98 

87 

2 

48 

49 

79 

3980 

3480 

1290 

153 

3730 

4620 

1290 

94 

89 

52 

50 

80 

3670 

2360 

1300 

152 

2720 

4490 

1020 

9^ 

%} 

51 

52 

80 

3400 

1640 

1320 

143 

3020 

4720 
4870 

778 

98 

84 

5 

56 

54 

80 

3970 

1500 

1320 

143 

5330 

593 

91 

82 

6 

53 

54 

84 

4840 

2020 

1300 

148 

5500 

4150 

472 

84 

82 

7 

52 

53 

88 

3620 

2100 

1320 

146 

3860 

3390 

352 

80 

79 

8 

52 

I] 

93 

2480 

1900 

1320 

160 

2950 

3580 
4260 

284 

79 

81 

9 

51 

93 

2020 

1700 

1320 

170 

2880 

73 

85 

10 

51 

46 

90 

1900 

1470 

1320 

158 

2980 

4360 

237 

70 

90 

1  1 

51 

50 

85 

1670 

1410 

1320 

206 

2770 

4540 

146 

66 

98 

12 

51 

55 

84 

1590 

1400 

1310 

502 

2220 

4620 

131 

66 

105 

51 

52 

84 

1540 

1390 

1300 

584 

2050 

4130 

126 

59 

103 

14 

50 

55 

82 

2720 

1380 

1290 

518 

2040 

3680 

131 

58 

105 

IS 

49 

57 

81 

3590 

1380 

1050 

584 

3870 

1540 

128 

61 

107 

16 

50 

59 

82 

5500 

1360 

742 

569 

2510 

981 

114 

63 

107 

17 

50 

61 

84 

5840 

1360 

739 

617 

2160 

1530 

99 

64 

100 

18 

49 

63 

85 

5760 

1360 

861 

620 

2340 

1870 

91 

63 

98 

49 

62 

88 

5490 

1360 

765 

608 

3740 

2530 

98 

69 

106 

20 

49 

61 

96 

3770 

1350 

713 

617 

2920 

2850 

102 

68 

113 

21 

4q 

63 

91 

2530 

1350 

710 

697 

3350 

2310 

91 

68 

118 

50 

63 

94 

2350 

1350 

638 

936 

4910 

1870 

94 

69 

120 

50 

62 

3200 

3280 

1390 

499 

1240 

5180 

2120 

106 

78 

124 

50 

65 

7090 

5720 

1390 

396 

879 

6060 

2440 

103 

15 

116 

25 

50 

64 

10200 

6340 

1370 

306 

543 

6250 

2320 

96 

80 

112 

26 

50 

66 

10200 

6730 

1390 

272 

381 

6460 

1820 

98 

78 

99 

27 

49 

67 

11700 

8030 

1400 

255 

608 

5790 

1780 

92 

79 

9i 

28 

49 

69 

10900 

8020 

1370 

227 

732 

5760 

2230 

95 

79 

9§ 

29 

49 

73 

10500 

7590 

1360 

172 

511 

6160 

2140 

92 

80 

98 

30 

49 

73 

10300 

7190 

160 

803 

5150 

1980 

94 

82 

94 

31 

49 

9160 

6780 

^ 

143 



5380 



96 

84 

Maon 

50.1 

58.2 

2746 

4492 

1730 

872 

479 

3978 

3103 

294 

75.8 

99.0 

4c- Fl 

3082 

3461 

168BOO 

276200 

99510 

53610 

28520 

244600 

184700 

18090 

4661 

5889 

Maximum 

Wotar    Yaor 

12,300  c 

r.3.   December  27,    1955 

II  Totol  R 

unoff 

1955- 

Colandor 

Yaor 

228500 

Ditcharga 

Of  Racord 

II  m  Acra 

-  Faat 

1955 

56  Wotar 

Yaor 

1091000 

Department   of  Water  Resources   station  located  at  Cressey  Bridge,   Mile   27.6  above  mouth.      Period  of   record 
1941  to  date. 


TABLE  130 
MERCED  RIVER   NEAR  STEVIMSON 


Oota 

Doily  Maon  Flow  in 

Sacond  - 

Faat.    Wotar 

Yaor  Octoba 

r,  1955    To 

Saptambar,l956 

Oct. 

Nov. 

Oac.                 Jon. 

Fab. 

Morch 

April 

Moy 

Juna 

July 

Aug 

Sapt 

1 

96 

96 

120               8230 

6520 

1620 

476 

1790 

5250 
5140 
4510 

1940 

230 

22L> 

105 

95 

123               6560 

5290 

1600 

476 

3500 

1650 

220 

233 

92 

95 

120               4530 

3210 

1550 

464 

3330 

1320 

224 

254 

107 

95 

126               3790 

2540 

1560 

460 

2910 

4650 

1060 

232 

235 

5 

89 

95 

129               3760 

2070 

1540 

460 

3940 

4720 

862 

251 

227 

6 

96 

93 

127               4950 

2030 

1520 

438 

5000 

4640 

792 

276 

233 

7 

102 

93 

130               4390 

2260 

1500 

438 

4740 

3840 

730 

276 

219 

8 

104 

94 

130            3320 

2230 

1490 

451 

3370 

3660 

658 

259 

217 

9 

107 

93 

138          2590 

2000 

1480 

510 

3150 

4010 

620 

232 

229 

10 

102 

87 

138           2260 

1920 

1490 

446 

3140 

4310 

567 

227 

224 

1  1 

103 

85 

142               2140 

1750 

1480 

462 

3180 

4430 

517 

221 

207 

12 

114 

83 

142               1940 

1720 

1480 

615 

2780 

4550 

462 

213 

216 

13 

122 

100 

141                1850 

1690 

1460 

790 

2490 

4390 

422 

207 

223 

14 

112 

113 

139               1940 

1670 

1450 

835 

2410 

3940 

394 

195 

241 

15 

114 

110 

138            3200 

1650 

1380 

900 

2860 

3110 

389 

181 

249 

16 

133 

111 

139          4170 

1620 

1100 

945 

3460 

1370 

385 

166 

232 

17 

144 

115 

141                5400 

1610 

922 

948 

2550 

1580 

378 

180 

246 

18 

132 

113 

143              5500 

1590 

954 

939 

2420 

i860 

342 

203 

237 

19 

124 

112 

141              5490 
145             4800 

1580 

975 

908 

2910 

2340 
2820 

318 

227 

227 

20 

117 

112 

1560 

908 

868 

3540 

296 

243 

276 

21 

1 06 

115 

149             3320 

1540 

902 

870 

3200 

2900 

280 

221 

336 

22 

113 

112 

152             2590 

1520 

840 

920 

3940 

2210 

268 

214 

306 

23 

114 

113 

206             2570 

1520 

770 

1260 

4720 

2090 

261 

212 

306 

24 

117 

115 

3630             4460 

1540 

685 

1370 

4960 

2350 

256 

195 

280 

25 

114 

118 

5940             5510 

1600 

615 

942 

5640 

2510 

240 

181 

251 

26 

111 

114 

7670             6080 
9280             6770 

1610 

582 

742 

5730 

2220 

223 

233 

238 

27 

113 

115 

1640 

517 

760 

5950 

1930 

213 

232 

232 

28 

113 

117 

10900             7550 

1660 

478 

910 

5460 

2060 

206 

206 

226 

29 

104 

116 

10200             7630 

1630 

488 

936 

5680 

2270 

205 

187 

210 

30 

98 

116 

9810             7310 

469 

910 

5470 

2130 

217 

186 

251 

31 

96 



9540             7000 

— 

453 



5120 



227 

194 

Maon 

110 

105 

2264                 4568 

2091". 

1105 

748 

3850 

3260 

539 

217 

243 

Ac-Fl 

r..78& 

'230 

1 39200         280900         1 

20500 

6T950 

44530 

236700 

194000 

33120 

13350 

14450 

Moximum 

Wotar    Yaor 

11,200    0 

f.3.   December  28,    1955 

Totol  R 

unoff 

1955- 

Colandor 

Yaor 

238100 

Diachorga 

Ot  Rocofd 

13,600   0 

r.3.    December  5,    1950 

in  Acra 

-  Faat 

1955 

56  Wotar 

Yaor 

1158000 

U      3      Geological    Survey,    U.    S.    Bureau   of    Reclamation,    and   Department   of   Water   Resources    cooperative    station, 
aiso'known  as   "Merced  River  below  Stevlnson  Drain",    located  at  Mile   U.6r  above  mouth.      Drainage   area  is   1,274 
square  mllea.      Merced  River  Is  an  east-aide  tributary  to   the  San  Joaquin  River  at  Mile   123. 75R  above  mouth. 
Period  of  record  19^4  to  date.      (Prior  records  available   at  a  site   3.5  miles  downstream.)      Records   computed 
by  U.    S.    Geological  Survey. 
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TABLE  131 
SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  NEWMAN 


Ooli 

OOM, 

M«on  no« 

in    Second 

Faar    Woltr 

Ycor  Octobi 

',  1935  To 

StpIombOf . 

936 

Ocl. 

No>. 

Dac. 

Jon. 

Fib. 

Morch 

April 

Uo> 

Juno 

July 

Aos. 

Stpt- 

1 

^P 

140 

180 

1^00 
14400 

15000 

7420 

940 

2420 

7200 

2130 

456 

432 

2 

18? 

ISO 

13900 

7220 

984 

3930 

7260 

1870 
1580 

417 

441 

3 

180 

140 

1-& 

12700 

12100 

6930 

1010 

4190 

6890 

408 

477 

4 

176 

140 

11700 

11000 

6440 

1010 

^iFo 

tlfo 

1340 

420 

474 

5 

161 

138 

185 

11500 

10100 

5810 

984 

1150 

484 

456 

e 

159 

^30 

^§3 

11900 

9660 

5130 
4530 

962 

5410 

6930 

1020 

irn 

447 

7 

163 

128 

183 

12000 

9580 

944 

5600 

6470 

953 

447 

a 

165 

136 

189 

11400 

9450 
9180 

4080 

?i2 

4520 

5900 

870 

471 

444 

9 

167 

128 

205 

10500 

3760 

3900 

1^0 

459 

450 

10 

161 

144 

201 

9990 

8960 

3620 

930 

3790 

786 

447 

471 

II 

159 

140 

203 

9560 

8740 

8600 

3520 
3430 

935 

3850 

5880 

^50 

420 

498 

12 

161 

136 

217 

9170 

1120 

3620 

5930 

411 

515 

13 

172 

154 

231 

8920 

8510 
8430 

3310 

1380 

3290 

5840 

641 

426 

536 

14 

159 

174 

201 

8790 
9*00 

3120 

1500 

3130 

5460 
4760 

616 

5^3 

IS 

163 

178 

194 

8330 

2890 

1630 

3170 

613 

387 

16 

169 

176 

194 

9990 

8040 

2430 

1750 

4080 

2670 

644 

408 

477 

17 

189 

180 

205 

10700 

8020 

1970 

1780 

3160 

2220 

582 

414 

480 

18 

178 

l|3 

222 

11100 

7780 

1830 

1760 

2870 

2380 

543 

447 

490 

19 

174 

ISO 

205 

11400 

7610 

1760 

1670 

3140 

2640 

546 

SI? 

515 

20 

169 

183 

205 

11500 

7340 

1660 

1570 

4010 

3030 

515 

606 

21 

159 

189 

205 

10800 

7200 

1610 

1460 

3770 

3160 

498 

462 

680 

22 

l6l 

'i^ 

205 

9920 

6950 

1510 

1390 

4230 

2600 

477 

471 

641 

23 

157 

^§5 

252 

9470 

6990 

1400 

5200 

2320 

^5^ 

s?? 

648 

24 

161 

187 

2920 

9970 

7160 

1300 

5610 

2500 

638 

25 

159 

189 

6270 

11000 

7370 

1200 

1360 

6340 

2740 

447 

390 

582 

26 

152 

^P 

8840 

11800 

7530 

1140 

1110 

6740 

2530 

414 

420 

560 

27 

154 

185 

12100 

12700 

7640 

1050 

U30 

7080 

2180 

411 

441 

515 

26 

iS 

187 

15600 

13800 

7620 

989 

1610 

7020 

2150 
2440 

393 

429 

414 

487 

29 

^§3 

1670C 

15300 

7550 

971 

1930 

7110 

384 

453 

30 

^1^ 

187 

1560C 

16000 

922 

1990 

7300 

2300 

435 

369 

400 

31 

136 



16300 

15600 

= 

894 

7110 



435 

381 

Mton 

lr.3 

164 

3224 

11570 

8839 

3027 

1326 

4626 

4389 

759 

43.4 

514 

»c-fl 

IQOsn 

9730 

198200 

711400 

508400 

186100 

78880 

284500 

261ICO 

^t«o 

'j67C 

30  56^ 

Moilmum 

Wottr    Year 

16,800  c 

f.3.   December  29,    1955 

H   Tolol  Ru 

noK 

1955 

-  Colondor    Yoor 

•.324CO 

Oliehargi 

33.000  c 

r.3.    March 

7,   1938 

II   in  Aero 

-  Fo.l 

1955 

-  56  Wotar  Ytor 

2352000 

0.  S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  at  Kills  Ferrj-  bridge.  Mile  123. 7  above 
mouth  and  Just  below  the  confluence  of  the  Merced  River.   Combine  flow  Ulth  Merced  River  Slough  near  Newman  (Table  132)  to 
give  total  flow  passing  this  point.   Drainage  area  Is  9,990  square  miles.   Period  of  record  April  1912  to  date. 
Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 


TABLE  132 
MERCED  RIVER  SLOUCH  NEAR  NEWMAN 


Doll 

Doily   Moon    Flow   in   Socond 

Fool       Wolor 

Yoor  Oclobor 

1953   To 

Saplambar.  1956 

Ocl 

No. 

Ooc.                   Jon.                   Fob 

Morcn 

April 

Uoy 

Juna                July 

AuD 

Sapl 

1 
2 
3 
4 
9 

0          2980          1810 

0              2060              1120 

0            833            493 

0                537                334 
0                505                214 

62 

39 
30 

1^1 

116 

381                    12 
368                      4.0 
276                      2.0 

290                  1.0 
296                0 

6 
7 

a 

9 
10 

0                746                185 
0                647                205 
0                441                198 
0                302                158 
0                217                137 

20 
14 
10 

332 

301 

115 

293                    0 

179              0 
139               0 

184                    0 

227                     0 

II 

12 
13 
14 
19 

N 

0 

N 
0 

0                181                110 
0                142                101 
0              125                95 
0                126                  92 
0                280                  88 

5.2 
3.9 
3.1 
2.3 

1.0 

N 
0 

42 

240                    0 

251                0 

229                    0 

172                    0 

96                    0 

N 

0 

N 

0 

16 

17 

la 

19 

20 

P 
L 
0 
W 

P 

L 
0 
W 

0                428                  81 

0            689              80 

0                76I1                  74 
0                840                  69 
0                702                  62 

0.1 

0 

0 

0 

0 

P 
L 
0 
W 

127 

1.4                0 

1.6 

9.2                0 

60                0 

P 
L 
0 
W 

P 
L 
0 
W 

ti 

22 
23 
24 
29 

0                432                  58 

0                270                  52 

0                234                  52 

143                500                  58 

482                784                  62 

0 
0 
0 
0 
0 

89 
169 
281 
317 
6l2 

70                    0 
25                  0 
20                    0 

to                 0 

26 

27 

2a 

29 

SO 

51 

855              1090                  65 
2310            1510                66 
4140              2060                  70 
4040              2350                  66 

1660              2l5o                 ^ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

423 
460 
402 
428 

413 
-,(4 

25                    0 
12                    0 
20                    0 

30                  0 

Uton 

628                880                216 

9.'i 

190 

1 34                I .  t 

»c-n 

^' 

'■' 

38640            54080            12410 

610 

1190 

7980                 3S 

Uoiimwm 
Olicbor«« 

W0>«<     YOOf 

Ot  Kocofd 

■•.;40    c 
'  ,410    c 

r.B.    December  28,    1955 
r.s.    December  5,    1950 

Tolol  R 
in   Acra 

noff 
-  Faal 

1955-  Colandor    Yaor 
1955-  56  Woiar  Yaor 

125-^'^ 

U.  3.  Oeologlcal  Survey,  U.  3.  Bureau  of  Recluutlon,  and  Department  of  water  Resources  cooperative  station 
located  500  feet  below  the  head  of  the  slough  between  Merced  River  and  Son  Joaquin  River.  Mao   known  as 
Nsreed  River  Slough  near  Hills  Perry  Road  Bridge".  Tills  station  records  the  flow  which  at  high  stagea  in  the 
Mereed  River  bypasses  the  Hills  Perry  Road  Bridge  and  reaches  the  San  Joaquin  River  at  Mile  122. 2R  above 
■outh,  1.5  miles  below  San  Joaquin  River  near  Newman  gaging  station.    Period  of  record  October  1941  to  date. 
Records  computed  by  U,  3.  Oeologioal  Survey, 
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TABLE  133 
ORESTIMBA  CREEK  NEAR  NEWMAN 


Dolly 

Mean  Flow 

n  Stcond - 

Fatt.    Watar 

Yaor  Octobar 

1955  To  Saptarr 

bar,  1956 

Dol» 

Ocl 

Nov. 

Dae. 

Jan. 

Fob- 

March 

April 

Moy                  J 

na                July                 Aug 

Sapl. 

1 

0 

124 

74 

30 

6.6 

0.9 

0.2                 0.1 

2 

0 

122 

61 

26 

6.2 

0.8 

0.2                 0.1 

3 

0 

80 

^9 

25 

5.6 

0.9 

0.2                 0.1 

4 

0 

50 

25 

5.2 

0.8 

0.2                 0.1 

5 

0 

110 

46 

23 

4.8 

1.0 

0.2                 0.1 

6 

0 

165 

40 

22 

4.3 

1.0 

0.2                 0.1 

7 

0 

105 

36 

19 

4.0 

0.8 

0.2                 0.1 

S 

0 

180 

34 

18 

3.6 

1.1 

0.1                  0.1 

9 

0 

114 

31 

18 

3.4 

1.4 

0.1                  0.1 

10 

0 

90 

29 

16 

3.1 

1.8 

0.1                  0.1 

II 

0 

75 

27 

16 

4.5 

1.7 

0.1                  0.1 

12 

0 

60 

26 

15 

13 

1.1 

0                      0.1 

13 

N 

N 

0 

50 

23 

14 

9.1 

0.7 

0                      0.2 

14 

0 

0 

0 

50 

21 

14 

7.0 

0.5 

0                      0.2               N 

N 

15 

0 

57 

20 

12 

6.2 

0.4 

0                      0.2               0 

0 

16 

0 

75 

19 

12 

4.8 

0.4 

0.1                  0.1 

17 

F 

F 

0 

67 

18 

12 

4.0 

0.4 

0.1                  0.1               F 

F 

18 

0 

?8 

19 
18 

11 

3.1 

0.4 

0.1                  0.1               L 

L 

19 

0 

0 

10 

2.4 

0.4 

0.1                  0.1               0 

0 

20 

w 

W 

0 

67 

22 

9.6 

2.1 

0.3 

0.1                0.1              w 

w 

21 

0 

74 

31 

9.6 

1.8 

0.2 

0.1                  0.1 

22 

0 

61 

25 

9.1 

1.7 

0.2 

0.1                  0.1 

23 

3170 

67 

123 

8.6 

u 

0.2 

0.1                0.1 

24 

1310 

66 

78 

8.6 

0.2 

0.1                  0.1 

29 

300 

478 

53 

8.6 

1.4 

0.2 

0.1                  0.1 

26 

228 

391 

48 

8.0 

1.4 

0.2 

0.1                0.1 

27 

205 

464 

44 

7.3 

1.8 

0.1 

0.2                 0.1 

28 

104 

251 

34 

7.0 

2.0 

0.1 

0.1                0.1 

29 

62 

162 

32 

7.0 

1.6 

0.2 

0.1                  0.1 

30 

H7 

117 

6.6 

1.4 

0.2 

0.1                  0 

31 



191 

94 

= 

6.6 

0.2 

—                    0 

Meon 

0 

0 

I8l 

128 

39.1 

14.0 

4.0 

0.6 

0.1                  0.1                  0 

0 

Ac-Ft 

0 

0 

11140 

7890 

2250 

862 

236 

37 

760 

0 

Maximum 

Wotvr    Year 

5,620  c. 

f.3.   December 

23,    1955 

Total  Runoff 

1955-Calandor  Yaor 

11180 

OitchorQ* 

Of   Record 

5,620  c. 

r.3.    December 

23.    1955 

in  Acra  -  Faat 

1955-56  Wolar  Yaor 

22430 

U.  3.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  five  miles  west  of  Newman. 

Drainage  area  Is  129  square  miles.   Oreatlmba  Creek  Is  a  west-side  tributary  to  the  San  Joaquin  River 

at  Mile  115L  above  mouth.   Period  of  record  January  1932  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 


TABLE  134 
SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  GRAYSON  (LAIRD  SLOUGH) 


Data 

Doily  Maon  Flow 

in   Sacond  - 

Faat.    Watar 

Yaor  Octoba 

r,  1955   To 

Saptambor,  1956 

Ocl. 

Nov. 

Oac. 

Jon. 

Fab. 

March 

April 

Moy 

Juna 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

300 

235 

300 

14910 

14220 

6370 

1195 

2445 

6760 

2885 

594 

564 

2 

300 

235 

300 

14470 

13840 

6230 

1110 

2630 

6900 

2520 

620 

505 

3 

320 

240 

300 

137*0 

13260 

5975 

1160 

3170 

6945 

2120 

667 

516 

4 

290 

240 

295 

13400 

12340 

5640 

1150 

3310 

6680 

1830 

701 

530 

5 

270 

240 

290 

12480 

11460 

5140 

1160 

3330 

5370 

1630 

726 

538 

6 

260 

245 

310 

12270 

10880 

4690 

1200 

3935 

5250 

1470 

785 

583 

7 

250 

235 

305 

12460 

10180 

4255 

1155 

4625 

6060 

1360 

746 

572 

e 

270 

235 

310 

12450 

9825 

3895 

1225 

4790 

5640 

1275 

709 

634 

300 

230 

320 

12070 

9440 

3615 

1225 

4445 

4980 

1225 

620 

723 

10 

300 

230 

335 

11400 

9076 

3400 

1155 

4135 

4575 

1160 

645 

749 

1 1 

295 

230 

330 

10880 

86B0 

3320 

1155 

4045 

4510 

1085 

620 

595 

12 

290 

230 

325 

10540 

8260 

3220 

1405 

4050 

4545 

1000 

m 

690 

13 

290 

235 

340 

10270 

7880 

3115 

1700 

3900 

4510 

1000 

732 

14 

300 

250 

350 

9735 

7700 

3040 

1970 

3610 

4470 

980 

592 

767 

15 

290 

270 

330 

9405 

7560 

2905 

2140 

3215 

3455 

1005 

542 

737 

16 

380 

285 

315 

10030 

7470 

2675 

2250 

3115 

3920 

1015 

625 

773 

17 

350 

290 

310 

10780 

7270 

2235 

2260 

3225 

3190 

592 

740 

18 

340 

300 

315 

11180 

7150 

2080 

2170 
2080 

2855 

2865 

848 

ill 

559 

19 

315 

305 

340 

11620 

6830 

2000 

2755 

2580 

809 

570 

20 

300 

300 

340 

12000 

6510 

1875 

1955 

2970 

2760 

812 

538 

715 

21 

295 

300 

320 

12010 

6l50 

1785 

1750 

3275 

3020 

785 

530 

818 

22 

285 

310 

320 

11490 

6915 

1730 

1595 

3345 

2880 

743 

561 

903 

23 

275 

305 

1050 

10180 

5725 

1535 

l64o 

3715 

3135 

729 

569 

24 

270 

310 

1100 

10820 

5700 

1515 

1750 

5000 

2915 

553 

561 

896 

25 

270 

305 

2000 

10720 

5820 

1405 

1770 

4340 

2760 

586 

538 

842 

26 

270 

300 

1900 

10540 

5965 

1345 

1620 

4015 

2780 

561 

589 

755 

27 

260 

300 

2250 

10360 

6130 

1245 

1685 

5845 

2675 

530 

561 

lit 

28 

260 

300 

9400 

12990 

6300 

1200 

2055 

6315 

2525 

552 

564 

29 

250 

300 

14650 

13520 

6410 

1175 

2415 

6525 

2760 

631 

580 

800 

30 

245 

295 

15400 

14200 

ll6o 

2550 

7000 

2895 

720 

608 

764 

31 

235 



15350 

14430 

= 

1175 

6650 

695 

625 

Maon 

288 

270 

2261 

11851 

8447 

2937 

1658 

4083 

4214 

1102 

613 

712 

Ac-FI 

17722 

16036 

139041 

728668 

485883 

180585 

98678 

251068 

250731 

67783 

37700 

42351 

Moilmum 

Watar    Yaor 

II   Total  Runoff 

1955 

Colandor 

Yaor 

433700 

Oiicltaroa 

Of  Racord 

11  in  Acra 

-  Faat 

1955 

-  56  Wolar 

Yaor 

2316000 

Station  is  maintained  Jointly  by  City  of  San  Francisco  (Hetch  Hetchy  Water  Supply),  Department  of  Water  Resources, 
Modesto  Irrigation  District,  and  Turlock  Irrigation  District.   It  la  located  at  Laird  Slough  bridge.  Mile  96. 05 
above  mouth  and  five  miles  above  the  confluence  of  the  Tuolumne  River.   High  flows  bypassing  this  station  through 
old  channel  of  San  Joaquin  River  are  Included  in  this  Table.   Period  of  record  1931  to  date.   Records  computed 
by  the  City  of  San  Pranclaco. 
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TABLE   135 
TnOLUMNE  RIVER  ABOVE  LA  ORANGE  DAM 


DoU 

Doily   Mton    Flow   in    Stcond  - 

Foot      Motor 

Yoof  Oclobo 

r.  1955    To 

Soptombor. 

956 

Od 

No» 

Otc.                 Jon.                 Ftb. 

Morch 

April 

Mo, 

Juno 

July 

Au, 

Sop! 

1 

723 

66t 

981                 8520                 74tO 

3020 

4210 

-'-■v~ 

;250 

COCO 

4620 

2430 

2 

5i5 

686 

885                 8520                 5660 

2600 

3330 

3390 

S250 

4190 

5150 

2440 

3 

909 

689 

663            8600            4680 

25BO 

3370 

3390 

7740 

3300 

5100 

2450 

4 

805 

697 

396            8680            4700 

2570 

3360 

4940 

7490 

3200 

4190 

2460 

5 

733 

505 

1010            8680            4700 

2560 

3330 

7070 

7020 

3190 

3510 

2490 

6 

800 

196 

1020               8700                3850 

2630 

3350 

7250 

6350 

3190 

3930 

2500 

7 

710 

741 

918          8700          3490 

2660 

3340 

7240 

6680 

3180 

4060 

2510 

S 

505 

918 

1130             8640             2760 

2660 

3290 

7280 

4930 

3340 

2620 

2540 

9 

352 

909 

1060              8440              2330 

2620 

3290 

7240 

3590 

3220 

2260 

2550 

10 

776 

834 

732              8360              2330 

2620 

3350 

7210 

3200 

3340 

2230 

2560 

M 

668 

886 

530              8340              2330 

2600 

3350 

7210 

3200 

3330 

2240 

2590 

12 

619 

827 

1260               8320               2320 

2760 

3750 

7170 

3230 

2710 

2250 

2600 

13 

641 

605 

1380              4920              2290 

3330 

4050 
4040 

6190 

3630 

2320 

2230 

2600 

14 

764 

967 

1430              5040              3090 

3330 

5130 

4910 

2330 

2250 

2600 

IS 

341 

757 

1350              6700              3480 

3320 

3970 

4410 

5840 

2320 

2260 

2460 

le 

174 

1020 

1350              7790              3480 

3300 

3250 

4170 

7350 

2310 

2270 

1900 

17 

362 

757 

1080              8390              3480 

3780 

2820 

4550 

6620 

2310 

2280 

i960 

IB 

315 

757 

797            8360            3200 

3990 

2600 

4970 

5920 

2300 

2220 

1880 

19 

293 

403 

1380            7790            2300 

3990 

2590 

4980 

6270 

2300 

2290 

1740 

20 

306 

224 

1130            7340            2290 

4040 

2620 

4930 

7000 

2310 

2300 

1730 

21 

251 

686 

1210               5490               2330 

4000 

2650 

5920 

8360 

2930 

2340 

1730 

22 

174 

733 

1910              4930              2510 

4000 

3370 

6510 

8370 

3460 

2350 

1720 

23 

113 

972 

5960              6200              2570 

3530 

4060 

7040 
8060 

7420 

4150 

2350 

1670 

24 

291 

226 

32800              7540              2600 

3320 

4100 

6100 

4150 

2350 

1820 

25 

282 

716 

19900              7860              2590 

3270 

3770 

8340 

6410 

4460 

2360 

1810 

26 

290 

507 

18400           8380           2570 

3300 

3950 

8320 

6510 

5130 

2380 

1720 

27 

283 

244 

21000              8500              3020 

3380 

5370 

8240 

6960 

6010 

2330 

1770 

28 

262 

757 

9400          -    8480              3300 

3370 

4900 

8250 

8100 

6110 

2390 

1800 

29 

153 

777 

8520             8450             3300 

3900 

4820 

7300 

8550 

6050 

2410 

1770 

30 

66 

859 

8520             8380 

8450              8330              Z3 

4810 

3900 

7660 
8220 

7720 

4940 

2410 

1710 

31 

237 

4820 

4170 

2420 

Mfon 

14142 

be4 

5050           77B6           3276 

3312 

3605 

0320 

D399 

3C23 

2-S5 

21  rC 

Ac-FI 

z:2\o 

40700 

310500          478800          188400 

2036OO 

214500 

388600 

380800 

222B00 

171300 

126^CC 

MOEimum 

Wotfr    Yfor 

41,700  c 

f.3.    December  24,    I955 

II   Tolol  Ru 

noff 

1955 

roor 

127 800c 

Ditehorgt 

Of  Rtcori 

61,000  c 

f.s.    December  8,    1950 

II  in  Aero 

-  Fool 

1955 

-56  Wolor 

Yoor 

27 5500c 

U.    3.    Geological  Survey,    City  of  San  Francisco    (Hetch  Hetchy  Water  Supply),    Modesto   Irrigation  District,    and  Turlock 
Irrigation  District   cooperative   station   located  0.5  mile  below  Don  Pedro  Dam  and   3.5  miles  above  La  Grange  Dam.      Drainage 
area  is   1,5^0  square  miles.      Period  of   record  March  1915  to   date.      (Prior  records   available  at  a  site   3.5  miles  downstream.) 
Records  computed  by  U.    S.    Geological   Survey. 


TABLE  136 
TUOLUMNE  RIVER   AT   LA  GRANGE  BRIDGE 


Oolo 

DC 

11)  Moon  F 

ow  in   Second 

Fool.     Wolor 

Yoor   Oclobo 

r,  1955  To 

Soptombor,  I9S6 

Oct 

No> 

Doc 

Jon. 

Fob 

Morch 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug 

Sopt 

1 

s  7 

',44 

4.  ■■ 

B040 

6720 

2950 

1050 

1870 

5890 

3030 

13-.C 

■-'^  -.. 

2 

3.6 

546 

467 

8060 

5190 
4420 

2460 

568 

1850 

5770 

5380 

1200 

2070 

278 

3 

\e 

542 

615 

8220 

2470 

656 

1870 

297 

2160 

278 

4 

542 

390 

8200 

4420 

2440 

668 

3460 

5120 

220 

1310 

324 

9 

9.7 

488 

476 

8420 

4370 

2390 

662 

5640 

4770 

196 

821 

552 

6 

11 

242 

484 

8360 

3690 

2520 

685 

5910 
5800 

4050 

231 

960 

547 

7.9 

292 

582 

8340 

3290 

2590 

679 

4400 

127 

1220 

557 

S 
» 

7.9 

7.9 

19 
8.6 

8280 
8000 

2630 

2590 

2580 

690 
791 

5640 
5460 

'^ 

12 
12 

606 
340 

470 

10 

7.2 

7.9 

576 

7980 

2080 

2550 

980 

5610 

256 

12 

343 

432 

1  1 

8.6 

7.2 

t. 

7940 
7860 
4820 

2070 

2520 

1150 

5770 

279 

16 

342 

499 

12 

6.4 

2060 

2290 

1920 

V,^ 

285 

16 

345 

523 

13 

19 

6.4 

592 

2010 

2660 

2360 

532 

12 

352 

519 

20 

207 

^{ 

4770 

2720 

2180 

2380 

3640 

'M, 

11 

356 

542 

IS 

9.7 

435 

6390 

3180 

1420 

2300 

2480 

9.8 

358 

547 

l« 

17 

^5^ 

1080 

]^ 

3180 

936 

1460 

1800 

4640 

9.2 

354 

508 

3210 

1200 

1130 

1810 

3830 

1:1 

349 

487 

308 

467 

806 

7810 

3020 

1470 

929 

2240 

3000 

392 

493 

19 

277 

411 

752 

7260 

2040 

1470 

961 

2120 

3530 

6.8 

355 

230 

294 

638 

6820 

2020 

1520 

996 

2070 

4190 

7.4 

330 

496 

tl 

258 

i 

^ 

5170 

2070 

1490 

987 

3140 

5780 

8.6 

328 

521 

277 

4590 

2270 

'i 

1850 

4010 

4780 
3180 

228 

322 

507 

24 

6230 
28200 

t^ 

2350 
2390 

2410 
2220 

4500 
5610 

5?? 

'^ 

501 

502 

255 

385 

17700 

7240 

2390 

300 

1760 

6040 

3500 

779 

303 

503 

2( 

283 

481 

16400 

7790 
7810 

2380 
2810 

345 

2000 

6030 

3750 

1480 

295 

498 

'M 

^M 

18700 

410 

3140 

6010 

4090 

2450 

496 

9110 
§260 

7810 

3210 

382 

3460 

5920 
4960 

5370 

2730 

260 

499 

:ji 

7750 

3190 

739 

3530 

5910 

2670 

276 

491 

51 

8160 

8140 

7650 

7610 

1710 
1940 

2610 

5120 
5850 

4900 

1840 
953 

27 1. 

393 

Uoari 

'338 

7321 

3016 

'.•'08 

15M 

428? 

3698 

633 

5f. 

Ac-  '< 

OV|<.j 

t'0'*40 

i*670O 

4't01i   V 

1  ■  •■ 

Uoiimum 
OlocKorgo 

»o>or    Toor 
01   Kocord 

34,000   c 

f.o.    December  ^4, 

1955 

Tolol  Ru 
m   Aero 

not! 
-  Fool 

I9S5 

I9SS 

Colorfdor    Yoo 
-  S6  Wotor   Yoo 

, 

MlOlCO 
1704000 

Depsrtment   of  HaLer  Rtsourcei   dtitlon   looted  at  Kile   50.  b  ebove  mouth,      period  of   record   1937   to  date. 


TABLE  137 
TUOLUMNE  RIVER  AT  ROBERTS  FERRY  BRIDGE 


87 


Dot« 

Ooi 

y  Mean  Flow  in   Second 

Feet      Woter 

Year  Oclobe 

.  1955   To 

September,  1 

356 

Oct. 

Nov 

Die. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

1 

40 

336 

506 

8290 

7460 

3160 

1830 

1840 

6000 

3760 

1230 

332 

2 

42 

850 

499 

8290 

5810 

2570 

590 

1830 

6000 

1990 

2280 

337 

3 

38 

659 

506 

8420 

4720 

2540 

681 

1850 

5620 

674 

2380 

336 

34 

652 

561 

8440 

4690 

2530 

659 

2760 

5170 

468 

1660 

338 

5 

42 

596 

480 

8850 

4660 

2480 

659 

5330 

4980 

403 

1060 

623 

6 

40 

448 

538 

8710 

4150 

2560 

674 

5810 

4170 

492 

•737 

630 

7 

40 

302 

492 

8560 

3500 

2600 

674 

5780 

4390 

445 

•1360 

645 

8 

38 

236 

616 

8540 

3070 

2580 

666 

5680 

2950 

106 

•743 

638 

9 

36 

77 

623 

8180 

2400 

2570 

674 

5500 

1270 

71 

•405 

590 

10 

38 

55 

616 

8200 

2380 

2540 

931 

5560 

359 

68 

•360 

501 

II 

40 

45 

610 

8080 

2370 

2520 

998 

5730 

364 

68 

»347 

577 

12 

38 

40 

603 

8020 

2370 

2290 

1540 

5750 

376 

71 

«360 

610 

13 

40 

40 

610 

5420 

2320 

2590 

2060 

5050 

413 

68 

•347 

610 

14 

45 

47 

610 

4850 

2760 

2270 

2080 

3660 

1940 

52 

♦339 

610 

15 

47 

447 

610 

6400 

3460 

1660 

2020 

2770 

2620 

52 

345 

616 

16 

50 

540 

603 

7410 
8080 

3460 

1090 

1470 

1950 

4600 

55 

iS? 

590 

17 

63 

533 

791 

3460 

1110 

1120 

1810 

4290 

58 

570 

IS 

386 

514 

8060 

3440 

1490 

822 

2230 

2940 

55 

343 

603 

19 

367 

499 

816 

7630 

2380 

1490 

891 

2170 

3760 

52 

421 

590 

20 

3*5 

363 

709 

7190 

2310 

1530 

914 

2080 

3960 

50 

345 

577 

21 

367 

363 

674 

5680 

2320 

1500 

939 

2680 

6220 

45 

339 

603 

22 

316 

512 

8l4 

4780 

2450 

1420 

1340 

3930 

6310 

15 

330 

596 

23 

182 

?i5 
480 

4860 

5730 

2590 

973 

2200 

4240 

5600 

616 

329 

584 

24 

195 

27300 

7320 

2590 

352 

i960 

5400 

3550 

603 

329 

577 

25 

377 

352 

19500 

7500 

2590 

295 

1790 

6100 

3570 

674 

336 

577 

26 

'-.60 

392 
427 

15700 

8200 

2570 

^1 

1480 

6120 

4230 

1630 
2340 

341 

570 

27 

iDl 

21200 

8290 

2830 

3580 

6120 

4150 

341 

577 

28 

353 

427 

10100 

8270 

2080 

368 

3530 

6050 

5680 

2970 

335 
334 

570 

29 

322 

462 

8350 

8180 

3300 

544 

3310 

5330 

6650 

2960 

570 

30 

182 

497 

8290 

8100 

1520 

2730 

4920 

5760 

2360 

317 

506 

31 

178 

8290 

8060 

:=: 

1790 

5950 

1100 

331 

M«on 

162 

392 

4432 

7604 

3258 

1731 

1494 

4257 

3930 

767 

627 

555 

ic-FI 

9961 

23380 

272500 

467500 

187400 

106400 

88880 

261800 

233BOO 

46400 

36560 

33030 

MoKimum 

Water    Yaor 

35,300 

c.f.s.    December  24, 

1955 

Tolol  R 

nott 

I95r> 

-  Calendar 

Teor 

435100 

Ditchorgt 

Of  Rtcord 

in  Acre 

-  Feel 

1955 

-  56  Water 

Year 

1772000 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  Mile  39.9  above  mouth. 

*  Estimated 


Period  of  record  1930  to  date. 


TABLE  138 
TUOLUMNE  RIVER  AT  HICKMAN  BRIDGE 


Dole 

Doily  Meon   Flow  in   Second - 

Feet      Woter 

Year  Octobe 

r,  1955    To 

September,  1956 

Ocl 

Nov 

Dec.                Jan.                Feb. 

Morch 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

ICii-' 

VO 

577             8010             7220 
556             8050             5870 

3420 

2030 

2080 

^^§C 

3670 
2140 

1100 

378 

2 

IOC 

776 

2780 

809 

2110 

2120 

378 

3 

98 

650 

558             8120             4780 

2730 

854 

2110 

5630 

822 

2220 

378 

96 

645 

631             8170             4770 

2690 

Pi 

2580 

5170 

565 

1680 

383 

5 

96 

613 

524             8450             4760 

2660 

848 

5250 

5120 

489 

1090 

643 

6 

98 

536 

613             8400             4410 

2700 

861 

5820 

4380 
4450 

543 
548 

784 
l470 

667 

7 

100 

266 

571             8250             3750 

2730 

854 

5790 

673 

8 

102 

370 

670             8220             3470 

2720 

854 

5710 

3330 

237 

790 

673 

9 

102 

148 

685             7910             2640 

2680 

874 

5510 

1630 

431 

632 

10 

102 

127 

675             7940             2630 

2660 

1110 

5560 

643 

383 

537 

1  1 

102 

114 

675             7810             2640 

2640 

1150 

5740 

615 

149 

369 

627 

12 

102 

108 

670             77*0             2640 

2440 

1630 

5750 

610 

142 

383 

649 

13 

104 

110 

680             5720             2600 

2660 

2250 

5280 

610 

133 

369 

661 

14 

106 

112 

680             4950             2950 

2470 

2290 

4020 

i960 

124 

373 

661 

15 

125 

349 

680             6110             3780 

1850 

2210 

3090 

2590 

124 

378 

667 

16 

114 

553 

680             7040             3790 
745             7720             3810 

1250 

1790 

2180 

4560 

124 

369 

638 

17 

117 

558 

1190 

1480 

1980 

456O 

127 

373 

627 

18 

295 

542 

1050             7640             3800 

1610 

1180 

2460 

3170 

130 

373 

655 

19 

395 

558 
S36 

884             7340             2840 

1590 

1250 

2410 

3860 

127 

442 

655 

20 

372 

810             6850             2620 

1630 

1200 

2280 

3820 

124 

383 

632 

21 

336 

426 

740             5760             2620 

844              4710              2730 

4060             5320             286O 

1620 

1170 

2680 

5830 
5940 

130 

373 

649 

22 

355 

548 

1570 

1390 

4080 

136 

369 

649 

23 

259 

584 

1190 

2520 

4310 

5530 

473 

364 

638 

24 

151 

552 

25300             6890             2880 

571 

2250 

5240 

3710 

576 

364 

632 

25 

368 

397 

22300             7040             2850 

510 

2180 

5960 

3520 

576 

373 

627 

26 

362 

542 

15200             7670             2840 
22100             7780             2980 

479 

1580 

5970 

4230 

1410 

373 

627 

27 

380 

496 

593 

3760 
3820 

5970 

3950 

2090 

378 

627 

28 

361 

416 

10600             7750             3510 

565 

5930 

6o4o 

2730 

378 

627 

29 

386 

523 

8170             7720             3480 
8o4o             7670 

632 

3560 

?51° 

2750 

378 

632 

30 

l48 

549 

1550 

3150 

4810 

5600 

2400 

378 

599 

31 

8060             7640              ^^ 

1880 

5860 



1060 

373 

Mean 

200 

433 

4465              7303              3535 

1879 

1725 

4324 

3938 

811 

644 

604 

Ac-Ft 

122T0 

25740 

275800          449000          203300 

115600 

102700 

265800 

234300 

49890 

39630 

35940 

Maximum 

Water   Ye  or 

35,400   0 

f.s.    December  24,    1955 

II  Total  Runoff 

1955 

Colendar  Year 

479BOO 

Oiechorgo 

Of   Record 

59,000   c 

r.3.   December  8,    1950 

II  in  Acre 

-  Feet 

1955 

-  56  Woter  Yea 

1810000 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  Mile  31.7  above  mouth. 
Period  of  record  1932  to  date. 
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TABLE  139 

DRY  CREEK  NEAR  MODESTO 


OoU 

Doll 

y  Mton  Flow  1 

1  Socond  - 

Foot-  Wotor 

Yoor  October 

,  1955  To 

StptOfnbtr,  1956 

Oel 

Not 

D«c. 

Jon 

Fab 

March 

April 

Mo, 

Junt       July 

Aug 

Stpl 

1 

20 

11 

34 

640 

170 

76 

102 

75 

81         72 

•70 

69 

2 

19 

11 

37 

333 

147 

83 

111 

50 

83       58 

•70 

64 

3 

13 

\l 

39 

409 

130 

84 

91 

57 

•70 

62 

4 

25 

39 

233 

115 

89 

94 

93 

79       64 

•70 

60 

5 

25 

17 

40 

537 

105 

69 

89 

90 

76       69 

•TO 

58 

t 

28 

19 

46 

2350 

98 

58 

84 

64 

81       69 

•70 

62 

7 

27 

21 

65 

498 

4*5 

93 

55 

102 

57 

81       66 

•70 

60 

8 

20 

20 

69 

80 

55 

103 

67 

74       69 

•70 

55 

9 

27 

22 

68 

457 

74 

57 

122 

85 

81       76 

•70 

57 

10 

26 

25 

66 

237 

69 

55 

112 

101 

78       74 

•70 

55 

ir 

29 

27 

66 

222 

63 

52 

126 

125 

69       77 

•70 

55 

12 

28 

29 

63 

255 

164 

59 

44 

186 

129 

74       69 

•70 

IB 

13 

26 

31 

11 

55 

40 

140 

116 

72       74 

•70 

14 

25 

34 

150 

50 

50 

84 

106 

73       75 

•70 

50 

13 

25 

35 

50 

1310 

46 

37 

108 

106 

70        75 

•70 

53 

16 

22 

39 

50 

2870 

46 

44 

112 

87 

80        70 

•70 

48 

ir 

23 

41 

50 

700 

47 

47 

105 

70 

87       64 

77 

46 

rg 

27 

42 

52 

313 

46 

51 

107 

69 

87       "70 

70 

51 

J9 

32 

39 

?! 

229 

44 

55 

101 

61 

81       •70 

72 

55 

20 

29 

31 

60 

209 

46 

69 

109 

71 

72       '70 

73 

56 

21 

25 

26 

62 

474 

46 

66 

101 

76 

78       '70 

76 

58 

22 

22 

26 

284o 

338 

43 

60 

92 

81 

69       '70 
64      •70 

76 

62 

23 

19 

28 

1150 

45 

57 

98 

76 

73 

24 

21 

31 

7160 

1740 

80 

62 

87 

77 

60      '70 

72 

60 

2S 

20 

30 

3980 

597 

188 

60 

80 

75 

63       '70 

71 

53 

26 

lit 

30 

716 

672 

179 

60 

66 

75 

66      '70 

78 

54 

27 

22 

30 

2270 

1280 

278 

67 

u 

67 

61      '70 

74 

63 

28 

24 

31 

839 
328 

584 

124 

l^ 

70 

62      •70 

70 

59 

2» 

22 

32 

341 

92 

§3 

L° 

69      '70 

70 

57 

30 

17 

33 

199 

252 

103 

81 

72      '70 

11 

60 

31 

13 

256 

202 



103 

75 

"70 

Mion 

23.1 

27.5 

638 

651 

91.6 

63.6 

101 

80.7 

73.9      69.9 

71.^ 

57.0 

Ac-Fl 

1418 

1638 

39230 

40050 

5272 

3909 

6012 

4961 

4399      4298 

4393 

3390 

Uaiimu'n 

W0f«r  Y«Of 

7,710  c.f.3.  Decemb 

er  23,  1955 

1  Tolol  Hi 

nolt 

Y«0f 

80220 

Ditchorgi 

Of  Rtcord 

1  in  Acr* 

-  F.tl 

1955-56  wour 

Toor 

11900c 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  Clauaa  Road  bridge.  Mile  5-^  above  mouth.   Dry  Creek  enters  the 
Tuolumne  River  above  the  Modesto  gaging  station  at  Mile  I6.5R  above  mouth.   Period  of  record  (Including  a  static:, 
formerly  located  at  Mile  2.9  above  mouth)  1930  to  date. 
*  Eatlmated 


TABLE  lUO 
TUOLUMNE  RIVER  AT  MODESTO 


Oglt 

Oolly 

Mton  Flow 

n  Socond 

Fmi   Woior 

Ttor  Oclobo 

r,  1955  To 

Sopttmbfr,  1 

956 

Ocl 

No> 

Doc 

Jon. 

Fob, 

March 

April 

Mor 

Juno 

Jul! 

Au, 

Sapl 

1 

215 

374 
630 

710 

8700 
8440 

8080 

3650 
3060 

2200 

2590 

6160 

4630 

1150 

620 

2 

230 

720 

6920 

1480 

2200 

6150 

2920 

1790 

630 

3 

215 

742 

710 

8510 

5440 

2830 

1080 

2120 

6100 

Ts 

2210 

600 

4 

215 

731 

784 

8420 

5120 

2810 

1080 

2270 

5460 

2070 

600 

9 

200 

731 

630 

8610 

5060 

2720 

1060 

4830 

5540 

762 

1510 

650 

8 

215 

680 

710 

10500 

4950 

2780 
2860 

1060 

618O 

4900 
4460 

690 

1060 

826 

230 

X4 
497 

752 

9110 
8700 

4020 

1090 
1080 

6250 

731 

1500 

826 

8 

215 

III 

3820 

6190 

4310 

610 

^li? 

815 

222 

284 

8650 

2820 

2830 

1090 

5930 

2230 

470 

?^ 

10 

222 

837 

8190 

2610 

2810 

1250 

6000 

1110 

416 

731 

1  1 

222 

252 

826 

8040 

2590 

2790 

1420 

6180 

870 

408 

64o 

752 

li 

230 

238 

815 

8050 

2710 

1690 

6240 

804 

366 

762 

13 

230 

Z 

826 

6940 

2480 

2630 

2500 

ro 

794 

376 

640 

794 

230 

815 
804 

5250 

2550 
3580 

2840 

2670 

1390 

357 

610 

794 
615 

238 

292 

6760 

2180 

2670 

3660 

2220 

376 

600 

18 

260 

m. 

804 

9110 
6990 

3710 

1520 

2500 

2440 

4080 

340 

610 

826 

252 

804 

3730 
37*0 

1320 

2000 

2030 
2280 

4940 

l^ 

591 

794 

18 

497 

680 

1140 

8310 

1760 

1760 

3690 

It}, 

11^ 

>• 

To 

9-^4 

80  SO 
7440 

3120 

1790 
1610 

1700 

2410 

348 

20 

497 

960 

2490 

1680 

2270 

324 

660 

826 

tl 

461 

m 

870 

7070 

2480 

1780 

1520 

2300 

S410 
6180 

348 

620 

804 

22 

479 

925 

5440 

2500 

1760 

1480 

3910 
4210 

2JI 

610 

815 

23 

5Si 

720 

2770 
17800 

5710 
8520 
7680 

2750 
2810 

1580 

2410 

6140 

660 

815 

24 

710 
630 

& 

2280 

5060 

4470 

742 

610 

794 

29 

382 

31400 

2950 

2220 

6100 

3610 

731 

600 

794 

28 

470 

610 

18900 

8340 

2900 

a 

1820 

6220 

4280 

1090 

610 

8 

27 
28 

479 

690 
572 
620 

670 

21000 
17600 

9020 
6720 

3070 
3610 

3370 
4360 

6230 
6200 

3910 
5120 

1790 
2620 

630 
620 

2t 

30 

6440 

8270 
8100 

3630 

1460 

3940 
3800 

6170 
4920 

6040 
6270 

2850 
2820 

620 
620 

ut 

SI 



8300 

8020 



2000 

5900 

1520 

620 

Mton 

320 

551 

4969 

SO  54 

3058 

2069 

2015 

4520 

4137 

1046 

Ae-Fl 

19690 

32760 

305500 

495200 

210400 

127200 

119900 

277900 

246100 

64340 

Mflilmwm 

«0««r  itoi 

',,■,'.00  c 

r.o.  Dccembor  ?^,,    195 

H  Tolol  R 

'    1-41..^ 

■,7,0<(0  c 

r.8.  Decomber  9,  1950 

1  ,n  Acr. 

-  f«.i 

1955 

-  56  Wolor  Yoo 

.■''^■'■>;0 

station  !•  ulnt*ln»d  Jointly  by  D«p«rt»ent  of  Water  Resources  and  U.  S.  Oeologtcal  Survey.   It  »as  moved  rrom 

i?T  '^J'!!"'"  Southern  Railroad  bridge  at  Kile  15.92  to  Inaedlately  above  the  U.  3.  Highway  99  bridge  at 

mis  16.05L  on  July  i!,    1955.   Period  of  record  Maroh  19*0  to  date.   Rscords  computed  by  U.  3.  Geological  Survey. 
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TABLE  141 
TUOLUMNE  RIVER  AT  TUOLUMNE  CITY 


CMIa 

Ooily  Mton  Flow 

in  Socond  - 

Foot.  Woltr 

Yoor  Octob 

•  r,  1955  To 

Stptombor,  1956 

Oct 

No» 

Doc 

Jon. 

F«ti^ 

Morch 

April 

Moy 

Juno 

July 

Aug.      Sopl. 

1 

270 

i^ 

710 

9760 
9430 

8680 

•3610 

•2115 

2155 

5020 

3400 

1225      783 
1359      798 

2 

275 

740 

7770 

*3180 

•1925 

1870 

5115 

2410 

3 

275 

815 

725 

9160 

6630 

*3000 

«1830 

1850 

5135 

1650 

1680      776 

4 

265 

805 

750 

8920 

6070 
5780 

»2990 

♦1830 

1915 

4740 

1230 

1750      769 

5 

270 

810 

765 

8800 

*2940 

1230 

2715 

4585 

1110 

1415      780 

6 

X 

790 

740 

10800 

5495 

•2970 

1230 

3975 

4220 

1025 

1240      897 

7 

685 

795 
810 

10150 
9040 

4990 

♦2560 

•1830 

4460 

3785 

1020 

1215      918 

8 

280 

490 

4570 

♦2  560 

♦1830 

4855 

3720 

982 

1330      911 

9 

280 

495 

915 

8980 

4050 

♦2550 

•1830 

4220 

2565 

866 

1085      928 

10 

285 

365 

915 

8315 

3710 

•2540 

•1830 

4195 

1970 

807 

943      909 

II 

285 

325 

895 

8105 

3550 

«2530 

1355 

4275 

1710 

787 

875      851 

12 

290 

315 

880 

8010 

3120 

•2930 

1430 

4330 

1640 

754 

839     866 

13 

290 

310 

870 

7365 

3305 

»2880 

1865 

4210 

1640 

739 

834     875 

14 

285 

315 

870 

5725 

3230 

•3000 

2030 

3470 

1620 

723 

822     885 

15 

285 

310 

860 

5945 

3535 

•2660 

2050 

2730 

2110 

739 

816     897 

16 

295 

455 

855 

8030 

3730 

•1935 

2030 

2145 

2440 

701 

807     916 

17 

295 

760 

850 

8920 

3685 

1775 

1890 

3220 

679 

802     904 

18 

290 

720 

1010 

8175 

3560 

•1985 

1665 

1850 

2720 

677 

802     880 

19 

385 

725 

1150 

7960 

3120 

•1990 

1570 

1945 

2495 

670 

807     902 

20 

kgo 

725 

1080 

7565 

3030 

♦1995 

1555 

1910 

2550 

684 

608     916 

21 

500 

620 

1015 

7310 

2915 

•1990 

1470 

1945 

3195 

657 

809     906 

22 

485 

580 

990 

6280 

2855 

♦1985 

1430 
1780 

2460 

3980 
4015 

675 

805     916 

23 

490 

700 

1550 

5835 

2900 

•1945 

2885 

651 

802     911 

24 

425 

740 

12800 

7720 

2920 

•1800 

1865 

3330 
4100 

3260 

834 

794     902 

29 

355 

695 

23600 

7530 

2980 

♦1765 

1800 

2541 

897 

785     897 

26 

465 

585 

20700 

7985 
8705 

3015 

♦1745 

l66o 

4265 

2710 

976 

791     880 
802     887 

27 

480 

670 

20000 

3095 

•1760 

1970 

4850 

2705 

1355 

28 

505 

650 

19650 

9040 

3295 

"1765 

2770 

4955 

3025 

1790 

796     916 

29 

500 

580 

16150 

8630 

3440 

»1780 

2670 

4220 

3685 

1950 

791     902 

30 

510 

655 

7500 

8680 

•1920 

2615 

4385 

4060 

1970 

791     890 

31 

425 



7500 

8730 

^= 

♦2050 



4620 



I655 

787      

Mton 

357 

584 

4795 

8245 

4104 

2361 

1828 

3332 

3206 

1131 

967     879 

Ac-FI 

21977 

34750 

294827 

506975 

236083 

145190 

108764 

204258 

190762 

69546 

59449    52300 

Moiifflum 

Wot.f  Y«Of 

II  Tolol  R 

noff 

1955- 

Colondor 

YtOf     636500 

Ditchorgi 

Of  Record 

II  in  Aero 

-  Foot 

1955 

56  Wotof 

Yoof   1925000 

Station  Is  maintained  Jointly  by  Department  of  Water  Resources,  City  of  San  Francisco  (Hetch  Hetchy  Water  Supply) 
and  Turlock  Irrigation  District.   It  l3  located  at  highway  bridge,  Mile  3-35  above  mouth.   Tuolumne  River  is  an 
east-side  tributary  to  the  San  Joaquin  River  at  Mile  91. OR  above  mouth.   Period  of  record  1930  to  date. 
Records  computed  by  City  of  San  Francisco. 
•  Estimated 


TABLE  142 
SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  HETCH  HETCHY  CROSSING 


Dolo 

}oily  Moon  Flo» 

in  Socond  - 

Fool.  Wotof 

Yoor  October 

.  1955  To 

Soplombor,  1 

956 

Oct 

No«. 

Ooc. 

Jon. 

Fob. 

Morch 

April 

Moy 

Jutto 

July 

Aug. 

Sopt 

1 

520 

595 

930 

28100 

26200 

10550 

•3370 

6530 

14290 

8060 

i960 

1405 

2 

550 

630 

945 

27200 

25050 

10460 

♦3510 

5855 

14650 

6580 

1815 

1460 

3 

590 

845 

29360 

22660 

10150 

♦  3500 

6320 

14620 

4800 

2490 

1485 

4 

550 

910 

940 

23210 

20080 

9900 

♦  2520 

7000 

14300 

3560 

2580 

1430 

5 

525 

920 

995 

22520 

17860 

9520 

♦  2480 

7930 

13880 

3020 

2340 

1430 

6 

520 

920 

950 

22410 

16480 

9040 

♦  2360 

10650 

13620 

2670 

2140 

1480 

7 

515 

860 

995 

22610 

l4480 

8500 

♦2330 

12320 

12600 

2500 

1910 

1590 

8 

520 

715 

1030 

22750 

•7980 

2350 

12500 

11750 

2340 

2120 

1585 

9 

530 

710 

•  1140 

22240 

13620 

•7510 

2420 

12080 

11840 

2200 

1800 

1660 

10 

570 

620 

•1060 

20940 

12900 

•7110 

2440 

11240 

8860 

2065 

1585 

1685 

II 

570 

540 

•1130 

19770 

12100 

•6850 

2720 

10820 

8100 

1930 

1510 
1485 

1615 

12 

570 

•1020 

18520 

11500 

♦6630 

♦  3600 

•  4480 

10650 

7930 

1815 

1560 

13 

540 

535 

•  1060 

17310 

11170 

♦6320 

10230 

7880 

1725 

1530 

1590 

14 

550 

570 

•1150 

16270 

10930 

•6270 

♦  5040 

9500 
8060 

7810 
8150 

1690 

i960 
1440 

1660 

15 

570 

590 

•  1050 

15350 

11020 

•  5900 

♦5330 

1660 

1670 

16 

640 

8^0 

•  1000 

16110 

11290 

•  5100 

•  4240 

•  5430 

6960 

8250 

1685 

1430 

1685 

17 

660 

•  1050 

18520 

•11270 
♦11240 

•  5110 

6540 

8180 

1615 

1460 

1745 

18 

615 

920 

•  1120 

20500 

•  3760 

•  4710 

6260 

7420 

1500 
1420 

1460 

1640 

19 

625 

940 

•  1300 

20500 
20480 

•11120 

,  •3780 

•  4280 

6285 

6445 

1450 

1615 

20 

725 

950 

•  1200 

•10600 

1  ^3630 

•3970 

6510 

6670 

1385 

1495 

1270 

21 

750 

910 

•  1110 

20060 

♦10000 

♦  3540 
•3430 

3610 

7130 

7270 
7480 
8650 

1375 

1505 

1735 
1825 

22 

725 

850 

•  1105 

19050 

9930 

♦3600 

7790 

1355 

1520 

23 

730 

905 

•  2300 

17200 

9840 

•3300 

•3870 
4450 

9100 

1315 

1480 

1670 

24 

680 

955 

•12800 

17230 

9870 

2910 

10630 

8030 

1350 

1465 

i860 

25 

620 

940 

•23600 

18750 

9930 

2460 

4620 

12610 

6650 

1450 

1455 

1815 

26 

620 

885 

•20800 

19430 

9990 

2280 

4730 

13880 

6385 

1425 

1440 

1720 

27 

705 

900 

•19600 

20970 

10120 

2220 

5250 

14230 

6510 

1740 

1470 

1675 

28 

710 

925 

•26000 

23470 

10300 

2250 

6780 

14510 

6250 

2280 

1465 

1730 

29 

715 

855 

•28400 

24500 

10500 

2200 

7130 

14800 

lll^ 

2760 

1450 
144o 

1740 

30 

720 

920 

•21100 

25320 

2260 

7120 

14290 

2960 

1685 

31 

670 

•21100 

26770 

^^ 

2850 



13810 



2690 

1425 

Moon 

616 

796 

6417 

21191 

13840 

5577 

4104 

9904 

9331 

2417 

1680 

1631 

Ac-Fl 

37884 

47356 

394582 

1302982 

768635 

342942 

244185 

608965 

555213 

14860? 

103289 

97021 

Moximum 

Wolor  Yoor 

Totol  Runoff 

1955 

-  Colondor 

Yoor 

974600 

Dlochorq 

0   Of  Rocord 

in  Aero 

-  Fool 

1955 

-  56  Wolor 

Yoor 

4652000 

Station  is  maintained  Jointly  by  City  of  San  Francisco  (Hetch  Hetchy  Water  Supply)  and  Department  of  Water  ResourceB. 
It  Is  located  at  Mile  82.65  above  mouth  and  2.9  miles  above  the  conTluence  of  the  Stanlalaus  River,   Period  of  record 
1936  to  date.   Records  computed  by  the  City  of  San  Francisco. 
•  Eatlmated 
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TABLF   143 
STANISLAUS  RIVER  BELOW  HELONES  POWERHOUSE 


Ocia 

Ooillr   Uaon    Flo«  in 

Steond - 

Fool        Wolor 

Yoor    OctobOr 

1955  To 

Soptombor,  t 

956 

Ocl 

Nov 

Doc.                   Jon. 

Fob 

Morch 

April 

uor 

Juno 

July 

Aug 

Sipt 

286 

94 

97             3000 

2920 

1580 

2950 

3^"C 

7770 

2710 

1110 

2 

286 

95 

311          2500 

2630 

1560 

2500 

4430 

6370 

2360 

1230 

1230 

5 

232 

84 

403              2300 

2450 

1570 

2220 

5110 

6600 

2140 

1260 

1220 

4 

286 

38 

259              2200 

2290 

1570 

2000 

iiis 

7130 

i960 
1870 

1260 

1230 

5 

286 

15 

57             2900 

2200 

1570 

2000 

5870 

1260 

1230 

6 

237 

106 

352               3700 
484              3700 

2070 

1570 

2180 

6170 

5140 

1820 

1250 

1220 

7 

207 

61 

1950 

1570 

2560 

5640 

4870 

1770 

1260 

1210 

a 

177 

84 

720              3500 
720              3400 

i860 

1560 

2950 

4980 

5940 

1750 

1260 

1240 

9 

172 

84 

1770 

1560 

3290 

4720 

5500 

1770 

1320 

1230 

10 

51 

85 

494              3020 

1710 

1560 

4020 

4760 

5720 

1780 

755 

1220 

ir 

15 

84 

730              1880 

1670 

1560 

3750 

4280 

5920 

1730 

1490 

1220 

130 

85 

725              1570 

1650 

1560 

3190 

3980 

5430 

1630 

1520 

1210 

13 

104 

85 

278              1570 

1620 

1560 

2670 

3570 

4980 

1400 

1500 
1*90 

960 

14 

140 

129 

393            1570 

1590 

1560 

2460 

3200 

4210 

1160 

695 

IS 

104 

178 

420              4670 

1570 

1550 

2270 

3370 

4100 

1100 

1500 

670 

16 

106 

156 

203            12400 

1570 

1550 

2180 

4150 

3910 

1230 

1530 

670 

17 

106 

126 

234              7010 

1560 

1550 

2260 

5090 

3600 

1340 

1530 

665 

18 

104 

155 

471              5000 

1560 

1550 

2410 

5450 

3480 

1450 

1520 

780 

19 

126 

176 

705              3920 

1550 

1560 

2610 

5770 

3720 

1490 

1510 

934 

to 

127 

178 

740              3640 

1550 

1560 

3150 

6100 

3970 

1480 

1500 

934 

Zl 

103 

179 

750              3720 

1550 

1570 

3910 

7450 

3780 

1480 

1490 

828 

22 

101 

127 

2450              3540 

1550 

1570 

4210 

9350 

3670 

1480 

1490 

750 

23 

97 

250 

45000              7880 

1560 

1570 

4880 

10600 

2540 

1090 

1490 

750 

24 

90 

271 

20000              5920 

1580 

1610 

5440 

10400 

2090 

625 

1480 

745 

29 

59 

203 

5000              5B40 

1580 

2390 

5980 

9040 

2100 

831 

1470 

740 

26 

82 

'It 

14000              7010 

1590 

3090 

5750 

8430 

2130 

1350 

1460 

735 

27 

82 

12000              8100 

1600 

3060 

4930 

8500 

2360 

1540 

1450 

735 

28 

94 

130 

8000              5580 

1580 

2830 

4120 

7310 

3130 

1210 

1330 

735 

29 

It 

"i 

4500              4390 

1580 

2800 

3740 

6510 

2770 

1020 

1300 

730 

30 

228 

4200              3750 

3020 

3720 

6730 

2030 

1030 

1300 

725 

31 

99 



3500              3320 

^ 

3160 



7390 



1090 

1230 

M.on 

liO 

129 

4135              4274 

1790 

iec3 

3345 

6271 

43t:'l 

1506 

1:^2 

9-5 

Ac-FI 

i-  20 

7690 

254300         262800         103000 

11-4800 

198900 

385600 

259500 

920CC 

S-390 

^-30 

Hoiimum 

Wotar    Ytor 

62,800  c 

f.a.   December  23,    1955 

Tolol  Runoff     1  1955 

88290c 

Diichargt 

Of  Rjcofd 

62,800  c 

r.3.    December  23.    1955 

in  Aero 

-  Foot  1  1955 

-  56  Wotor  Voo 

18290&O 

U.    S.    Geological   Survey  and  Pacific   Gas  and  Electric   Company  cooperative  station   located  one  irAle   below  Kelones  Dam. 
Drainage  ar^a  Is  898  square  miles.      Period  of   record  January  1931   to  date.      Records   computed  by  U.    S.    Geological  Survey. 


TABLE  144 

STANISLAUS   RIVER    AT   ORANGE  BLOSSOM  BRIDGE 


Ocio 

Oai 

1  Moon   Flow 

n   Socond  - 

Foot       Wotor 

Yoof  Oclobor.  1955  To 

Soptombor.  1 

956 

Oct 

No> 

Doc 

Jon 

Fob 

Morcti 

ApMl 

Mor 

Juno 

July 

Aug 

Sopi 

1 

21 

76 

.'.C 

•3900 

•3330 

1670 

•3150 

•5420 
•4890 

1310 
1620 

36 

32 

2 

30 

76 

.L  ■, 

•3500 

•3090 

1660 

:j9^ 

•3260 

'4 

26 

3 

34 

98 

305 

•3180 

•2850 

1660 

1030 

•3870 

•4960 

1770 

26 

4 

31 

127 

524 

•2940 

•2530 

1650 

782 

•7030 
•8400 

•5330 
•4670 

IS? 

37 

26 

9 

28 

161 

100 

•4420 

•2150 

1650 

656 

37 

26 

6 

26 

139 

410 

•4380 

•1810 

1660 

718 

•5350 
•4790 
•4820 

•3820 

1330 
1340 

34 

28 

28 

^23 

527 

•4080 

•1660 

1640 

943 
1420 

•3490 

34 

29 

S 

30 

83 

786 

•3800 

•1390 

1640 

•3930 

1310 

37 

30 

25 

11 

856 

•3670 

1240 

1640 

1760 

•4130 

•4220 

1340 

33 

32 

23 

533 

•3570 

1100 

1640 

•2340 

•3910 

32 

33 

II 

13 

89 

734 

•2910 
•1890 

1000 

1640 

2850 

•3380 

•4430 

1350 

1240 

33 

li 

12 

13 

106 

717 

988 

1640 

2890 

•3130 

•4120 

36 

13 

10 

\^ 

380 

•1770 

1230 

1640 

2370 

•2670 

•3720 

1140 

40 

29 

47 

336 

•2140 

1360 

2110 

•22S0 
•2l40 

•3090 

828 

40 

29 

297 

177 

364 

•4010 

1180 

1930 

•2650 

631 

40 

22 

11 
IT 

286 
120 

1 

13 

304 
174 

•12600 
•8180 

1650 

1640 

r4 

1750 
1720 

•2720 
•3540 
•3850 
•4i4o 

•2250 
•i860 

292 
•210 

^ 

it 

18 

1* 

u 

152 

m 

•5600 
•4310 

1640 
1630 

1630 
1600 

•2030 
•2160 

•170 
•140 

42 
45 

18 
20 

20 

61 

11 

•3900 

1640 

243 

1890 

•4490 

•2560 

•130 

"3 

30 

Zl 

55 

10 

825 

:m 

1620 

?ii 

2540 

•5400 

•2340 

•110 

42 

25 

71 

11 

3350 

1620 

3420 

•7150 
•8450 

2110 

•102 

40 

24 

23 

95 

^i 

27700 

l'^ 

2060 

133 

1570 

•88 

42 

22 

127 

36200 

1820 

117 

4110 

•8250 
•7240 

652 

:s? 

% 

\l 

29 

95 

256 

12500 

•6120 

1780 

497 

5000 

622 

2* 

81 

194 

9860 

•7350 

1990 

1450 

•5300 

•6640 

614 

585 

SI 

21 

27 

n 

'^ 

13200 

•9100 
•6590 

1750 

1620 

•4960 

•6630 

618 

1070 

40 

20 

28 

7570 

1700 

1400 

•3700 

•5820 

1490 

897 

«0 

24 

59 

106 

5190 

4710 

•4l4o 

IhQO 

1280 

•3310 

•5070 

^■^^n 

:"•? 

a." 

7:: 

123 

1470 

•3230 

•5100 



4340 

•3710 

^ 

1060 

•5930 





Moon 

'..b.3 

135 

4808 

1765 

Ui-'- 

•i926 

^930 

r;^ 

37.9 

24. S 

Ac-  ri 

■'.0<M 

8oe; 

295700 

102700 

-le.. 

.■900 

174400 

4744c 

5328 

1474 

yoiimum 
Diacriergo 

«OtO>      T00> 

Of  Roeo'd 

.r.ooo  c 

r.i.    November  21,    1950 

[1    Total  Runoff 
y  in  Aero  -  Foot 

1955 
1955 

-  Colondor    Toor 

-  56   Wotor    TOO' 

.•^..:. 

Departaant  of  W«ter  RtAourcos  staciDn   locaced  at  hlghvay  bridge,    lUle  47.0  above  nouth  and  5.7 
abovt  Oakdale.      Period  of   record   I930   to  date. 
•     EatlBatad 
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TABLE  145 
STANISLAUS  RIVER  AT  RIVERBANK 


Dolt 

Daily  Meon  Fl 

BW  in  Stcond  - 

Feet-    Water 

Yeor  Octobe 

,  1955  Ta 

September.  1956 

Oct. 

No>. 

Dtc.                 Jon. 

Feb. 

Marcti 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

tL 

83 

209               4110 
154              3800 

3430 

1710 

1660 

2880 

5910 

1680 

130 

61 

83 

3250 

1700 

«1760 

2920 

5130 

1530 

110 

66 

81 

272               3520 

3050 

1700 

♦1580 

3350 

5060 

1850 

107 

54 

4 

5 

68 

101 

438               3240 

2770 

1680 

•1390 

5640 

5450 

1690 

107 

59 

66 

102 

234               3890 

♦2120 

1680 

♦1130 

9220 

5150 

1600 

113 

53 

11 

98 

135              4840 
559              4440 

*l820 

1680 

•976 

1060 

5940 

3950 
3410 

1490 

111 

51 

94 

•1580 

1660 

4890 

1400 

108 

71 

86 

570              4010 

♦1560 

1660 

1420 

4870 

3450 

1390 

107 

53 

% 

83 

778              3720 

i*l460 

1660 

1720 

4140 

3790 

1390 

^°l 

?5 

10 

81 

646             3620 

•1370 

1660 

2110 

3860 

4220 

1370 

98 

62 

70 

83 

609             3150 

•1280 

1660 

2750 
3040 

3320 

4470 

1390 

96 

97 

81 

705               2630 

•1220 

1650 

•2930 

4290 

1320 

93 

87 

13 

66 

81 

606                2520 

1380 

1640 

2560 

•2480 

3760 

1250 

92 

87 

14 

62 

86 

344               2510 

1580 

1500 

2330 

•2160 

3100 

998 

90 

90 

15 

74 

83 

406                3270 

1730 

♦1360 

2230 

•1990 

2640 

•803 

89 

90 

16 

93 

84 

429             10000 

1720 

•1250 
1140 

2070 

•2390 

•2530 

♦550 

87 

83 

94 

253              8740 

1720 

1950 

3200 

♦299 

V 

88 

83 

196            5950 

1700 

1120 

1910 

3730 

•1940 

♦253 

87 

77 

84 

68 

356            4610 

1700 

1100 

1890 

3990 

•2020 

♦229 

84 

83 

20 

81 

60 

722             3940 

1700 

1100 

1940 

4400 

•2120 

•209 

82 

87 

21 

78 

56 

885             3900 

1690 

1050 

2300 

5120 

•2230 
•2180 

•188 

79 

11 

22 

79 

52 

1690             3700 

1680 

970 

2720 

7090 

76 

§3 

23 

51 

22800              5770 

i960 

896 

3010 

8850 

♦2000 

•152 

73 

83 

89 

143 

56600              6940 

1850 

817 

3810 

9210 

•855 

•135 

(2 

79 

25 

88 

261 

14500              5710 

1750 

828 

4790 

8320 

♦783 

•152 

76 

71 

26 

8s 

213 

8860              6600 

1990 

1300 

5050 

7320 

767 

•366 

68 

^^ 

27 

84 

198 

12500              8270 

1780 

1610 

4720 

7210 

764 

967 

68 

76 

26 

81 

128 

8490              6580 

1740 

1460 

3520 

6580 

1220 

1060 

72 

74 

29 

81 

130 

5610              5120 
4860             4280 

1730 

1330 

3130 

5380 

2040 

5|g 

72 

72 

^0 

144 

1420 

2940 

5340 

2290 

268 

12 

77 

31 

5020             3760 



1560 



6080 



175 

66 

M«an 

7t.5 

102 

4853              4746 

1873 

1405 

2449 

4993 

2987 

8ljb 

89.4 

73.6 

Ac- Ft 

4703 

6091 

298400          291800 

107700 

86380 

145700 

307000 

177700 

53280 

5500 

4378 

Moximum 

Woter    Year 

85,800  c 

f.3.    December  23, 

1955 

II   ratal  R 

unoff 

1955- 

Calendar  Year 

513400 

Di»ctiarg« 

Of  Rtcord 

85,800  c 

f.3.    December  23, 

1955 

II  in  Acre 

-  Feet 

1955 

56  Water  Year 

1489000 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  Mile  33.6  above  mouth.   Period  of  record  1940  to  date. 
♦  Estimated 


TABLE  146 
STANISLAUS  RIVER  AT  RIPON 


Date 

Doily  Mean  Flow  in   Second 

Feet.    Water 

Yeor  October 

1955   To 

September,  1956 

Oct. 

Nov. 

Dec.                 Jan.                 Feb. 

Morcti 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

134 

132 

228              4910              3980 

1790 

1900 

3230 

5850 

2000 

290 

181 

2 

144 

138 

288              4030              3510 

1770 

IS6O 

3100 

5400 

1540 

249 

174 

3 

122 

139 

245               3720               3190 

1760 

1546 

3330 

5060 

1930 

233 

176 

113 

144 

374               3290               2940 

1750 

1250 

4000 

5060 

1850 

222 

170 

5 

115 

160 

472                3180               2470 

1720 

999 

7800 

5360 

1730 

244 

176 

6 

121 

164 

288               4690               2230 

1710 

91s 

8660 

4660 

1670 

240 

179 

111 

160 

484             4910             2080 

1700 

937 

5800 

3880 

1550 

222 

201 

8 

108 

150 

562             4560             1900 

1690 

1240 

5160 

3580 

1530 

228 

210 

9 

113 

136 

776              4140              1700 

1700 

1660 

4920 

3700 

1530 

213 

183 

10 

113 

133 

849             3880             1580 

1690 

1940 

4380 

4020 

1480 

172 

204 

122 

132 

626             3550             1450 

1690 

2520 

4060 

4260 

1470 

188 

170 

127 

136 

740             2560             1370 

1700 

2980 

3580 

4380 

1450 

206 

11] 

13 

122 

151 

750             2240             1410 

1700 

2890 

3120 

4060 

1390 

190 

14 

130 

164 

540             2210             1580 

1640 

2610 

2720 

3550 

1230 

154 

161 

15 

132 

164 

464             2940             1780 

1460 

2500 

2370 

2910 

1030 

159 

179 

16 

163 

157 

478             6270             1830 

1310 

2350 

2410 

2760 

862 

168 

188 

17 

203 

158 

440           11800             1820 

1010 

2170 

2960 

2180 

598 

190 

172 

IS 

158 

163 

348             8290             1800 

740 

2080 

3560 

2170 

477 

195 

158 

19 

146 

151 

319             6080             1790 

649 

2000 

3800 
4090 

2180 

394 

203 

192 

20 

142 

138 

527             4960             1790 

611 

1890 

2390 

352 

185 

217 

21 

140 

127 

784             4540             1780 

897             4270             1770 

3060              4400              1880 

554 

2150 

4420 

2490 

328 

179 

199 

22 

134 

122 

473 

2650 

5260 

2350 

310 

167 

190 

23 

144 

122 

418 

2890 

7080 

2240 

310 

154 

192 

24 

148 

121 

47000            7600            2090 

352 

3390 

9750 
9810 

1500 

266 

156 

176 

25 

l4o 

209 

22800               6870               1910 

332 

4000 

1180 

249 

195 

177 

26 

139 

294 

5670               6690               2010 

738 

4690 

7790 

1110 

266 

195 

163 

27 

138 

288 

17500               8060               1930 

1560 

5060 
4480 

7000 

1080 

692 

190 

165 

26 

157 

265 

13400               8810               1830 

1640 

6870 

1200 

1070 

158 

170 

29 

145 

201 

7540               6540               1790 

1490 

3660 

5840 

1800 

894 

168 

154 

30 

139 

206 

5450             5460 

1490 

3370 

5230 

2360 

528 

161 

179 

31 

134 

5120              4600               =Z 

1670 

5330 



372 

181 

Mean 

135 

164 

4484              5163              2041 

1307 

2486 

5078 

3157 

1011 

195 

180 

Ac-FI 

8320 

9770 

275700          317500          117400 

80340 

147900         312300 

187900 

62180 

12010 

10710 

Maiimum 

Water    Yeor 

62,500  c 

f.s.    December  24.    1955 

Total  R 

jnoff 

1955 

Colendor 

Yeor 

543400 

Diact)arge 

Of  Record 

62,500  c 

f.s.   December  24,    1955 

in   Acre 

-  Feel 

1955 

-  56  Water 

Year 

Station  Is  maintained  Jointly  by  Department  of  Water  Resources  and  U.  S.  Geological  Survey.   It  is  located 
at  railroad  bridge,  one  mile  southeast  of  Rlpon,  Mile  15. 7L  above  mouth.   Period  of  record  1940  to  date. 
Records  computed  by  U.  S.  Qeological  Siirvey. 
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TABLE  147 
STAHISLADS  RIVER  NEAR  MOOTH 


Dolt 

OoM 

y  H«on  Flow 

>n  Sacond  - 

Faal   Wotar 

Yaor  Ocioba 

,  1955  To 

Saptambar,  1956 

Del 

Nov 

Oac 

Jon. 

Fab 

Uofch 

AprtI 

uor 

Juna 

July 

Aug 

Sapi 

, 

106 

130 

243 

•46  CO 

•3000 

•1900 

•1800 

•3250 

•5400 

•1800 

lii 

164 

2 

157 

130 

272 

•4500 

•2850 

•1900 

•1800 

•2830 

•5400 

•1350 

180 

.  J 

130 

fS 

•4100 

•2650 

•JsSS 

•1500 

•3100 

•5200 

•1630 

227 

182 

4 

7" 

144 

•3500 

•2500 

•1390 

•3600 

•5000 

•1600 

242 

187 

S 

73 

•153 

428 

•3400 

•2340 

•1800 

•1100 

•5300 

•5000 

•1540 

236 

182 

e 

65 

•151 

387 

•3850 

•2200 

•1750 

•920 

•7000 

•4500 

•1500 

242 

182 

7 

92 

•153 

321 

•4300 

•2080 

•1740 

•1000 

•6273 

•3850 

•1450 

223 

178 

e 

105 

•155 

•3700 

•1920 

•1740 

•1100 

•5840 

•3550 

•1450 

189 

182 

9 

137 

•157 

•3145 

•1810 

•1720 

•1500 

•5300 

•3700 

•1400 

^ii 

193 

10 

130 

•158 

787 

•3000 

•1700 

•1700 

•1800 

•4600 

•4000 

•1350 

164 

195 

II 

155 

•162 

680 

•2830 

•1580 

•1690 

•2300 

•4100 

•4100 

•1300 

161 

187 

12 

151 

•164 

662 

•2700 

•1500 

•1670 

•3200 

•3550 

•4150 

•1270 

203 

195 

13 

122 

•166 

715 

•2500 

•1540 

•1630 

•3200 

•3100 

•3700 

•1200 

206 

216 

14 

99 

•166 

628 

•2490 

•1680 

•1590 

•3040 

•2760 

•3100 

•990 

142 

201 

15 

146 

•167 

480 

•2700 

•1800 

•1520 

•2960 

•2400 

•2700 

•850 

148 

220 

16 

149 

•169 

474 

•4950 

•1890 

•1400 

•2830 

•2320 

•2500 

•690 

178 

231 

17 

176 

•171 

480 

•8800 

•1930 

•1080 

2620 

•2750 

•2000 

•490 

i^i 

195 

IS 

173 

175 

389 

•5520 

•2020 

•780 

2450 

•3200 

•1900 

•375 

191 

19 

137 

176 

331 

•5030 

•2090 

•640 

2230 

•3400 

•1900 

•320 

210 

201 

20 

137 

167 

395 

•4850 

•2020 

•610 

2000 

•3700 

•1950 

•290 

214 

229 

21 

139 

157 

634 

•4600 

•1940 

•532 

2070 
2480 

•4000 

•2100 

•270 

189 

238 

22 

148 

149 

773 

•4450 

•1940 

•475 

•4500 
•5800 

•2120 

•260 

187 

220 

23 

151 

146 

•4800 

•4600 

•2020 

•415 

2760 

•2100 

•250 

163 

231 

24 

113 

144 

•50000 

•6300 

•2300 

•350 

3190 
3740 

•7800 
•8600 

•1300 

•227 

155 

256 

29 

132 

158 

•21000 

•5900 

•2100 

•330 

•1000 

206 

153 

260 

26 

106 

256 

•8300 

•5800 

•2120 

•560 

4360 

•7900 

11° 

174 

189 

253 

27 

100 

287 

•16000 

•6500 

•2050 

•1240 

•4600 

•7200 

•861 

327 

193 

234 

2S 

100 

287 

•14000 

•7100 

•2000 

•1500 

•ifoo 

•4600 

•7000 

•830 

819 

155 

229 

29 

116 

263 

•8200 

•4700 

•1900 

•4090 

•6400 

•1450 

958 

135 

251 

30 

113 

234 

•4750 

•3200 

•1350 

•3610 

•5600 

•l8oo 

663 

iii 

251 

31 

129 

•5000 

•3050 

^ 

•1500 



•5400 



427 

Mion 

123 

174 

4609 

4408 

2051 

1299 

2541 

4793 

2937 

885 

186 

2;c 

Ac-FI 

7577 

IO36O 

28340c 

271100 

117960 

79S6O 

15120c 

■294700 

174800 

54400 

11460 

12520 

Mmlmum 

Wotar  Yaor 

II  Tolol  R 

jnoff 

1955- 

Colandor  Yao 

, 

t;-2,;,T 

Dltchargt 

Ot  Racora 

11  in  Acra 

-  Faal 

1955 

56  wolar  Yaor 

:-'  j:..:; 

Department  of  water  Resources  station  located  at  Mile  i.9R  above  mouth.   Stanislaus  River  Is  an  east-side  tributary 
to  the  San  Joaquin  River  at  Mile  79. 7R  above  mouth.   Period  of  record  September  1951  to  date. 

(Prior  records  available  at  other  sites  for  1930  to  1950.) 

*  Estimated 


TABLE  148 
SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VERNALIS 


Data 

Doi 

y  Maon  Flow  in 

Sacond  - 

Faal   Wotar 

Yaor  Oclobar, 

1955  To 

)56 

Ocl 

Nov 

Dae 

Jon. 

Fab. 

Morch 

April 

Mo, 

Juna 

Julv 

Aug 

Sapi 

2 
3 

4 
5 

•35 
702 
718 
660 
615 

1040 
1180 
1210 

1320 
1400 
1420 
1420 
1560 

34000 
32900 
31400 
29700 
28200 

31300 
30400 

28500 

26100 
24000 

13700 
13600 
13200 
12800 
12300 

5080 
5380 
4480 
4020 
3800 

6970 
9960 

iiSoo 

19100 
19600 
19400 
19000 
18600 

10200 
8570 
6770 
5580 
4870 

2470 
2240 
2770 
3030 
2830 

1530 
1620 
1640 
1590 
1590 

6 

7 
8 
« 
10 

635 

685 

724 

1230 

1160 

970 

928 

834 

1490 
1420 
1640 
1780 
1970 

28600 

27900 
27000 

22000 
20300 
18900 
17800 
16600 

11800 

11200 

10500 

9850 

9300 

3570 
3510 
3600 
3950 
4170 

15700 
17800 

17400 
17000 
15900 

18400 
17000 
15600 
14300 
12500 

4380 
4140 
4020 
3780 
3560 

2590 
2240 
2470 
2160 
1830 

1650 
l8oo 
1790 
1920 

1940 

II 
12 
13 
14 
19 

762 
773 
7l8 
685 

756 

718 
696 
729 

III 

1910 
1800 
1900 
l8so 
1660 

25800 
24400 
23000 

21500 
20200 

15700 
15100 
14600 

14400 
14400 

8970 

8290 
7860 

7440 
7700 

15100 
14600 
13900 
12700 
10600 

11500 
11400 
11200 
10900 
10900 

3400 
32*0 
3060 

2760 

1700 
1710 
1610 
1670 
1600 

1810 

1730 

1610 

1880 
1900 

l« 
17 
l« 
1* 
20 

928 

822 

940 

874 
1090 
1210 
1270 
1270 

1610 
1580 
1510 
1740 
1720 

21000 
24400 
27600 
27600 
27000 

14800 
14000 
14800 
14700 
14000 

6940 

5960 
5220 
5100 
4930 

7740 

6300 
5900 

9280 
9000 
9090 

9270 

9610 

10700 
10500 

8680 

2650 

2400 
2040 
1830 
1740 

1600 
1600 
1600 
1630 
1700 

1940 
i860 

2000 

21 
12 
29 
24 
29 

839 

1210 
1130 
1190 
1260 
1260 

1920 

2040 

3210 

15500 

40400 

26300 
25400 
23900 
23600 
25200 

13300 
12900 
12600 
12900 
12900 

4720 
4520 
4350 
3940 
3420 

5600 
5730 
6140 
7040 
7590 

10400 
11200 
13200 
16000 
18700 

9270 
10700 
10900 
lOlOO 

8060 

1740 
1680 
1570 

1690 
1660 
1610 
1600 
1590 

2O40 
2130 
2200 

2160 

2« 

27 
t« 
2* 

30 

31 

822 

874 
892 
922 

•  22 

.,7U 

1260 
1300 
1360 
1270 
1270 

47400 
39500 
42300 
40900 

37000 
35200 

25700 
27000 
29600 
30800 
31000 
31400 

12900 
13200 
13300 
13600 

3180 
3560 
3S30 
3740 
3730 

44O0 

8060 
8640 
10200 
10400 
10100 

19900 
19900 
20100 
20200 
19400 
18600 

7350 
6570 
10100 

1580 
2050 
3060 
3810 
3810 
3430 

1620 
1660 
1620 
1570 

1540 

2000 

1930 
2000 
2O40 
1970 

Maon 

799 

1071 

10910 

27050 

17280 

7486 

6261 

3483 

1902 

1885 

Ac-  n 

491 W 

f.3710 

670600 

1663000 

9939CO 

•160300 

372600 

214200 

116900 

112200 

Uoiimum 
D'tchflfga 

•  otaf  Yao. 
Of  Racofd 

'0,900  c 
79.000  0 

r.«.  D«oe»iber  25,  1955 
r.«.  Mcnbar  9,  1950 

1 

Tolol  R 
in  Acra 

noft 
-  Faal 

1955 
1955 

Colandor  Yao 
-  56  Wolar  Yao 

Station   iB  maintained   Jointly  by  Departaent  of  Water  Resources   and  U.    S.   Geological   Survey.      It    Is   located  above   the 
Dumaa  Tmrrj  brld«e,    three  ulles  below  the  conTluence  of   the  Stanislaus   River,    Kile   76. 7L  above  aouth.      Drainage  area 
is  approilMately  14,010  square  alles.      Period  of  record  July  1922  to  date.      Records  computed  by  U.   3.   Oeologlcal  Survey. 
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TABLE   149 
TEMPO   CREEK  NEAR   MANTECA 


Dolly 

Maon   Flow 

in   Socond  - 

F««t.     Wotor    YtOf   C 

ctobor,  1955   To  Saptambor,  1956                                                                         | 

Dolt 

Ocl, 

Nov. 

Die. 

Jon. 

Fib. 

Morch                Apr 

1               Moy                 Jo 

na                July                  Aug.                Sapl. 

t.3 

1.0 

0 

60 

17 

0.9 

2 

1.7 

6.0 

1.5 

44 

12 

0.6 

3 

12 

7.4 

1.2 

36 

9.2 

0.4 

4 

11 

4.9 

♦0 

30 

■^•§ 

0.4 

5 

12 

5.5 

•0.2 

57 

5.8 

0.1 

6 

12 

7.9 

2-' 

142 

4.6 

0 

7 

2.1 

163 

3.6 

8 

8.4 

0.2 

41 

128 

2.9 

9 

9.0 

4.9 

49 

102 

2.7 

10 

9.0 

3.4 

56 

63 

2.2 

II 

4.5 

6.8 

36 

52 

1.8 

12 

2.7 

6.3 

16 

45 

1.4 

13 

2.1 

6.0 

7.4 

32 

1.1 

14 

0 

14 

3.4 

55 

0.7 

15 

2.7 

19 

1.3 

179 

0.5 

16 

3.9 

16 

0.4 

245 

0.8 

14 

0.4 

261 

1.0 

18 

1.6 

9.7 

0.6 

237 

0.6 

1.8 

7.4 

0.4 

130 

0.3 

20 

5.8 

7.2 

0 

91 

0 

21 

3.8 

5.8 

0 

122 

0 

22 

5.0 

2.4 

7.1 

113 

0 

23 

7.6 

1.3 

194 

95 

0 

24 

7.6 

0.9 

278 

84 

1.3 

25 

7.2 

0.6 

287 

73 

7.1 

2£ 

3.9 

1.4 

289 

113 

3.9 

27 

4.2 

1.2 

280 

155 

2.2 

28 

3.5 

0.7 

270 

127 

1.7 

29 

2.1 

0.6 

231 

69 

1.5 

30 

0.7 

0 

i!!3 

37 

31 

1.3 



87 

24 



-                                      - 

Mtofi 

5.3 

5.5 

74.5 

102 

5.  2 

Ae-FI 

327 

326 

4583 

6276 

185 

MoKimutn 

Wotar    Yeor 

293  c.r.B. 

December 

26,    1955 

II   Tolol  RunoK 

1955-  Colandor  Taor          9463 

Ditchorg* 

Of   Record 

II  in  Acra  -  Faat 

1955-  56  Wolar  Yaor 

Department  of  Water  Resources   station   located  5.5  miles  northeast  of  Manteca  at   Jack  Tone   Road  bridge.      Tempo   Creek 
iB   an  east-side  tributary,    via  Lone  Tree   Creek  and  French  Camp  Slo\igh»    to   the   San  Joaquin  River  at   Mile  46.  IR  above 
mouth.      Period  of  record   1950  to   March  1956  when  station  was  discontinued. 
*     Estimated 


TABLE   150 

LONE  TREE  CREEK  NEAR  MANTECA 


Doily 

Maon  Flow 

in   Sacond  - 

Faat.    Wolar  Yaor  Octobar 

1955   To  Stpltm 

bar,  1956 

Oota 

Oct. 

Nov, 

Dae. 

Jon. 

Fab. 

March                April 

May                   JL 

na                July                  Aug                  Sapt. 

1 

5.1 

2.1 

0.2 

115 

18 

1.1 

2 

5.6 

3.3 

0.7 

84 

10 

0.7 

3 

11 

6.2 

4.4 

61 

6.9 

%:l 

12 

3.0 

4.3 

40 

5.1 

5 

14 

3.5 

2.5 

69 

4.4 

0.4 

6 

14 

5.4 

4.6 

211 

3.4 

7 

11 

1.4 

47 

237 

2.3 

8 

9.8 

0.3 

tl 

178 

1.8 

9 

11 

1.4 

156 

1.6 

10 

11 

1.6 

125 

107 

1.4 

1  1 

n.  4 

3.0 

85 

89 

1.2 

12 

^l.Q 

3.2 

36 

84 

1.1 

13 

^'Z 

3.0 

16 

48 

1.0 

14 

3.2 

12 

•9.6 

68 

0.6 

15 

4.0 

20 

•6.9 

256 

0.6 

16 

6.1 

19 

•5.9 

352 

0.4 

17 

3.3 

12 

•5.1 
•4.3 

383 

0.9 

18 

2.9 

\:l 

368 

0.6 

19 

3.4 

•3.5 

192 

0.5 

20 

6.4 

3.2 

•2.9 

148 

0.7 

21 

5.6 

2.5 

2.6 

209 

0.6 

22 

6.2 

1.0 

3.0 

179 

0.4 

23 

12 

0.4 

167 

158 

0.5 

24 

11 

0.3 

286 

154 

1.5 

25 

9.2 

0.1 

332 

135 

10 

26 

i-x 

0.2 

368 

180 

4.9 

27 

0.5 

365 

222 

2.6 

26 

4.1 

•0.4 

358 

171 

2.0 

3.2 

•0.3 

304 

116 

1.7 

30 

2.0 

0.2 

176 

62 

31 

1.4 



132 

34 

— ' 



—                                                                  — - 

Maon 

6.9 

3.9 

98.0 

157 

3 

Ac-FI 

425 

234 

6027 

9652 

172 

Moiimum 

Wotar    Yeor 

386  c.r.s. 

December 

26,    1955 

Tolol  Runoff 

1955-  Colandor    Yaor                           ia'>l'- 

Dischorga 

Of   Racord 

in   Acra  -  Faal 

1955-  56  Wottr   Ytor 

Department  of  Water  Resources  station  located  four  miles  north  and  two  miles  east  of  Manteca  at  Austin  Road  bridge. 
Lone  Tree  Creek  Is  an  east-side  tributary,  via  French  Camp  Sloxigh,  to  the  San  Joaquin  River  at  Mile  46.  IR  above  mouth. 
Period  of  record  1950  to  March  1956  when  station  was  discontinued. 
*  Estimated 
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TABLE  151 

DUCK  CREEK  DIVERSION  NEAR  PARKENOTON 


Ooli 

Doily    Mton    Flo«   in 

Socond 

Fool      Wotof 

Yoor   Octobor 

1955   To  Soplombor,  1956 

Ocl 

Nov 

Dtc                     Jon 

Fob 

Morch 

April 

Moy                     Juno                  July 

Aug 

Sopi 

1 

2 
3 
4 
5 

0                     10 
0                     0 
0                     0 
0                 342 

6 

7 

a 

9 
10 

0                   44 
0                 106 
0                 106 
0                     0 
0                   21 

1 1 

12 
13 
14 

H 
0 

N 
0 

0                     23 
0                       0 
0                       0 

0            434 
0               527 

N 
0 

N 
0 

N 
0 

N                       N                       N 

0                     0                     0 

N 
0 

N 
0 

16 
IT 
18 
19 
20 

F 
L 
0 
W 

F 
L 
0 
W 

0              161 

0                       0 
0                       0 
0                       0 
0                 142 

F 
L 
0 
w 

P 
L 
0 
W 

P 
L 
0 
W 

P                     F                     F 
L                       L                       L 
0                       0                       0 

www 

F 
L 
0 

w 

F 
L 
0 

w 

21 
22 
2> 
24 
25 

0               37 

212              154 

1494               174 

18                8b 

26 
27 
26 
29 

30 

31 

204                 595 
86                70 

0                       0 

0                     0 

0                     0 

26                  0 

M<on 

0 

a;             98 

0 

0 

0 

0                .;                0 

0 

Ac-n 

^ 

0 

5106           6014 

0 

0 

:                 •:                 0 

Moiimum 
Ditcharg* 

Wottr     Veor 
Of    Record 

2,440  c 
2,440  c 

f.3.    December   23,    1955 
f.s.    December   23,    1955 

Tolol  Runoff 
in   Acrt  -  Foot 

1955-Colondor   Toor 
1955-  56  Wolot   Yoor 

11120 

U.  S.  Corps  of  Engineers  station  located  approximately  one  ralle  northeast  of  Pamlngton.   The  flows  recorxled  by  thla 
station  are  diversions  from  Duck  Creek  to  Llttlejohna  Creek.   Drainage  area  la  28  square  mllea.   Period  of  record 
September  1951  to  date. 


TABLE  152 
LITTLEJOHNS  CREEK  AT  PARMINQTON 


Doily   Moon   Flow  in 

Socond  - 

Tttl-     Wottr 

Yoor  Oclobor 

1955    To  Soplonibor.l9J6 

Oct 

Nov 

Doc                     Jon 

Fob. 

Morch 

April 

Moy                    Juno                  July 

Aug- 

SopI 

1 

0 

3.0          15U0 

174 

60 

1.0 

32 

2 

0 

2.0          1520 
2.0         1469 

147 

u 

1.0 

24 

3 

2.0 

125 

1.0 

24 

4 

19 

2.0          1401 

110 

58 

1.0 

26 

5 

34 

2.0          1422 

99 

51 

1.0 

19 

6 

38 

2.0          1409 

88 

46 

1.0 

15 

7 

31 

14              1423 

79 

42 

1.0 

13 

a 

22 

9.0          1464 
34              1432 

11 

36 

1.0 

12 

9 

11 

34 

1.0 

13 

10 

7.0 

45              1494 

61 

32 

1.0 

16 

II 

7.0 

44              1281 

57 

31 

1.0 

16 

12 

18 

46                496 
44                 263 
39              794 
32            1407 

53 

27 

1.0 

13 

14 

N 
0 

^ 

11 

1.0 
46 

16                N                     N 
12                0                     0 

N 

N 

15 

16 

42 

23 

61 

11 

l« 

8.0 

22              1268 

38 

61 

IS 

I'.O            p                     p 

17 

P 

10 

17               1458 
l4            1413 

36 

45 

P 

la 

I. 

14 

34 

30 

104 

6.0            L                     L 

L 

L 

19 

0 

13 

12              1353 

32 

24 

38 

5.0            0                     0 

0 

0 

20 

w 

10 

10              1457 

31 

21 

16 

4.0            w                     W 

W 

w 

tl 

8.0 

8.0        1046 

30 

20 

1°. 

3.0 

22 

6.0 

481              738 

30 

}? 

2.0 

23 

5.0 
5.0 
3.0 

2050                994 

2?t 
170 

5.0 

2.0 

24 
25 

1102              1097 
1605                894 

14 
12 

u 

1.0 
2.0 

2a 

3.0 

1984               1293 
1624              119' 
1347             1174 

1819          874 

154 

11 

5.0 

2.0 

27 

2.0 

164 

12 

10 

0 

2a 

2.0 

120 

12 

1^ 

1.0 

29 

1.0 

98 

6.0 

1.0 

50 

1.0 

1735               .-^3 

9.0 

53 

2.0 

— 

■'  ■' 

~ 

9.0 

4.               



Moon 

3." 

2": 

K 

Ac-  Ft 

■■•■               ■    ■•■                ■     -               •'■■••■               13- 

Moilnun 
Dlochorfo 

woto'   roo> 

Of    Nocord 

.',7'io  c.r 
?,7''0  c.r 

0.    December  23,    1955 
0.    Docerabor  23,    1955 

1 

Tolol  RunofI 
in   Aero  -  Fool 

1955-  Colondor    Voor 
1955  -  56  *olor   Yoor 

i'orpt)   of   iinglnef 

• luws    rccordod   by    ■ 

r»i  in    151).      Period  o: 

Itc   approximately  one 


5   npproxlnntcly   30O  feet,   below  Farmlngton-Eacalon  highway  bridge. 
-  le   flows  entering   Llttlcjohns   Creek   via   the   Duck   Creek  Diversion 

to  date.      (Prior  records   available   from   19^5  to   J\ine   1952  at  a 
I'hey  do  not   include   flow  of  Duck  Creek  Diversion.) 
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TABLE  153 
FRENCH  CAMP  SLOUGH  NEAR  FRENCH  CAMP 


Dot* 

Daily  Maon  Flaw  in 

Stcand  - 

F»t       WoKr 

Ytor  October 

,  1955    To 

SooKmber,  1956 

Oct. 

Nov. 

Dae.                Jan. 

F.b. 

Morch 

April 

Ma> 

Juna 

July 

AU8. 

Seal 

0 

1.1 

0.4          1380 

231 

90 

61 

81 

17 

32 

♦0.1 

9.9 

2 

0 

0.4 

1.6          1340 

180 

78 

51 

57 

23 

41 

1.6 

9.0 

3 

0 

0.8 

1.9          1290 

150 

68 

51 

57 

20 

35 

♦0.1 

5.7 

4 

0.3 

3.5 

5.0          1240 

127 

57 

47 

77 

4.2 

32  „ 

♦0.1 

3.3 

5 

0.6 

2.2 

2.5          1290 

112 

52 

45 

92 

3.9 

9.8 

♦0.1 

2.5 

6 

9.2 

2.7 

2.2          1340 

98 

45 

53 

75 

15 

7  9 

♦0.1 

5.7 

7 

5.3 

2.2 

25               1380 

83 

40 

68 

65 

25 

3.8 

♦0.1 

9.0 

B 

76               1400 

77 

38 

60 

73 

33 

5.0 

2.2 

9.9 

9 

6.6 

3  8 

74               1300 

69 

34 

58 

58 

40 

4.4 

3-2 

10 

10 

1.8 

8.0 

91                1340 

62 

33 

67 

37 

23 

3.6 

2.6 

9.9 

1  1 

't.S 

5.4 

73               1240 

57 

31 

78 

^l 

23 

5.1 

2.0 

6.2 

1.4 

5.2 

44               775 

54 

30 

130 

?§ 

12 

2.9 

1.8 

8.5 

13 

1.0 

5.0 

18               338 

52 

25 

155 

48 

5.3 

1.5 

0 

1.1 

14 

0.2 

8.0 

12               577 

48 

23 

105 

43 

39 

0.8 

0 

8.0 

IS 

0.1 

15 

9.8         1390 

45 

23 

155 

23 

36 

2.1 

2.1 

11 

16 

1:1 

21 

7 . 2          1460 

6.2        1600 

43 

^? 

134 

17 

♦26 

3.8 

0 

11 

17 

14 

40 

172 

25 

♦24 

3.7 

0 

9.9 

18 

0 

8.8 

3.9       1580 

38 

44 

173 

38 

♦23 

1.7 

0 

14 

19 
20 

0.9 

6.3 

3.6         1440 

38 

40 

133 

34 

•21 

2.0 

0 

21 

7.0 

6.3 

2.8        1370 

36 

40 

105 

31 

17 

7.1 

0 

41 

8.4 

7.0 

2.2          1220 

33 

38 

61 

11 

13 

8.4 

3.2 

32 

22 

6.6 

4.4 

12                  943 

33 

38 

65 

21 

10 

4.6 

24 

23 

8.8 

3.0 

1390               1030 

39 

29 

75 

40 

23 

3.9 

1.2 

12 

9.7 

2.2 

1320               1260 

218 

25 

52 

33 

27 

?■? 

0.5 

4.3 

29 

5.8 

1.6 

1560                  912 

216 

48 

57 

27 

31 

4.6 

0 

6.7 

0.6 

1.6 

1880               1390 

157 

53 

66 

20 

25 

2.9 

0 

8.8 

27 

1.8 

1.1 

1900               1360 

183 

44 

118 

25 

15 

3.9 

2.8 

8.8 

2.5 

0.8 

1550               1290 

135 

51 

121 

22 

23 

♦1.0 

6.5 

8.5 

0.2 

°o:l 

1680               1100 

107 

48 

121 

'il 

24 

♦2.6 

9.0 

8.2 

0.9 

1610               486 

50 

115 

30 

♦2.4 

11 

5.7 

31 

1.0 

— 

1460               300 

= 

57 



22 

— 

♦2.0 

11 

Meon 

3.2 

5.0 

478               117 

95.2 

44.2 

91.7 

41.4 

21.8 

8.1 

2.1 

10.9 

Ac-FI 

196 

297 

29400           72120 

5476 

2719 

5458 

2545 

1295 

495 

130 

648 

Maximum 

Water    Y«or 

1,970  c.f 

3.    December  27.    1955 

Total  R 

unoff 

1955 

Colondor   Ytor 

62460 

Oifchorg* 

Of   Rtcord 

in  Acre 

-  FmI 

1955 

-  56  Wottr  Year 

120800 

Department  of  Water  Resources  station  located  1.5  miles  southeast  of  French  Camp  at  Sharps  Lane  bridge.  Mile  5.^  above 
mouth.   Also  known  as  "Llttlejohns  Creek  near  French  Camp".   French  Camp  Slough  Is  an  east-side  tributary  to  the  San 
Joaquin  River  at  Mile  46. IR  above  mouth.   Dam  In  channel  below  station  affecting  flows  from  June  10  to  November  9,  1955, 
and  from  June  12  to  October  12,  1956.   Plows  during  these  periods  computed  from  temporary  station  below  dam. 
Period  of  record  1950  to  date. 
•  Estimated 

TABLE  15^ 
DUCK  CREEK  AT  FARMINGTON 


Doily 

Moan  Flow 

in    Second  - 

Feet      Water 

Year  October 

1955  To  September,  1956 

Oott 

Oct 

Na> 

Doc 

Jon, 

Fab, 

Marcn 

April 

Moy                June              July 

Aug. 

Sept 

0 

24 

l.D 

0.2 

0 

0                      0                      0 

•0.1 

•0.1 

0.1 

37 

1.1 

0.1 

0 

0                      0                      0 

♦0.1 

•0 

0.1 

13 

0.8 

0.1 

0 

0                      0                      0 

♦0 

•0 

0.1 

5.2 

0.6 

0 

0 

0.2                 0                    «0.2 

•0 

•0.1 

5 

0 

72 

0.5 

0 

0 

0.1                  0                    ^0.2 

•0.1 

•0.1 

6 

0.5 

53 

0.4 

0 

0.1 

0.2                 0                    '0.2 

•0.2 

•0.1 

7 

0.2 

30 

0.4 

0 

0 

0.2                 0                    ^0.3 

•0.1 

•0.1 

8 

0.3 

57 

0.3 

0 

0 

0.2                 0                    ^0.3 

•0.2 

•0.1 

9 

5.4 

25 

0.3 

0 

0 

0.2                  0                    ♦O.S 

•0.1 

•0.1 

10 

1.8 

21 

0.2 

0 

0 

0.2               ^0.8               ^0.2 

•0.1 

•0.1 

0.4 

41 

0.2 

0 

0.1 

0.1               ^0.6               ^0.2 

•0.1 

•0.1 

0.2 

18 

0.2 

0 

0.2 

0                    ^0.3               ♦O.l 

0 

•0.1 

N 

N 

0.1 

5.8 

0.2 

0 

0.1 

0                    ♦O.S               ♦O 

0 

•0.1 

14 

0 

0 

0 

64 

0.2 

0 

0.2 

0                    «0.2               ^0.2 

0 

•0.1 

15 

0 

86 

0.2 

0 

0.1 

0                    ^0.3               ♦0.2 

0 

•0.1 

0 

54 

0.1 

0 

0 

0                   ^0.4              ♦O 

0 

•0.1 

F 

F 

0 

30 

0.1 

0 

0 

0                 ^0.3             ♦o.l 

•0.1 

•0.1 

18 

L 

L 

0 

16 

0.1 

0 

0 

0                    ♦0.2               ♦O 

•0.1 

•0.1 

0 

0 

0 

8.0 

0.1 

0 

0 

0                    ttO.2               ^0.2 

•0.1 

•0.1 

20 

W 

W 

0 

50 

0 

0 

0 

0                «0.3            ♦0.3 

0 

•0.5 

21 

0.1 

51 

0 

0 

0 

0                    ^0.4               ^0.2 

0 

•0.5 

22 

61 

36 

0 

0 

0 

0                    ♦0.4               '0.1 

•0.2 

•0.5 

23 

62 

2.8 

0 

0 

0                    '0.3               '0.1 

•0.5 
•0.4 

•0.5 

24 

80 

28 

1.1 

0 

0 

0                    ^0.2               ♦0.2 

•0.5 

29 

43 

60 

1.0 

0 

0 

0.4               ♦O.l               •0.2 

•0.3 

•0.5 

26 

41 

69 

0.5 

0 

0.1 

0.7                  0                    'O.l 

•0.4 

•0.5 

27 

50 

56 

0.4 

0 

0.1 

0.1                  0                    'O 

•0.5 
•0.4 

•0.5 

27 

25 

0.3 

0 

0 

0                      0                    'O 

•0.5 

9.5 

8.7 

0.2 

0 

0 

0.3                 0                    "0 

•0.3 

•0.5 

30 

4.2 

3.9 

0 

0 

0.1                  0                    •O 

•0.2 

•0.5 

31 



42 

2.5 



0 

— 

0.1           ♦o.l 

•0.1 

Maon 

0 

0 

15.0 

36 . 2 

O.'j 

0 

0 

0.1                    0.2                   0.1 

0.2 

0.2 

Ac- Ft 

0 

0 

924 

2228 

28 

1 

2 

C                   10                     6 

9 

14 

Maximum 

Wotar    Year 

105  c.r.3. 

December 

23,    1955 

Totol  Runoff 

1955-  Colendor    Yeor 

2155 

Oiachorga 

Of  Racord 

in  Acre  -  Feet 

1955  -  56  Woter  Year 

3230 

Department  or   Water  Resources  station  located  O.5  mile  northwest  of  Fanalngton,  300  feet  west  of 
Bellota-Excalon  highway.   Period  of  record  1950  to  date. 
•   Estimated 
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TABLE  155 
DUCK   CREEK  NEAB   STOCKTON 


Ooll 

M«on   Flow 

In   Second  - 

Foot .     Wolor 

Yoor    Oclobor 

1955   To  Soplombor.l 

956 

0«t« 

Oct. 

No> 

D«c 

Jan 

Fib 

MorcK 

April 

May                    Juno 

July 

Aug. 

SopI 

1 

0.3 

0 

0.7 

0.9 

O.c 

0.7 

0.3 

0.2 

2 

0.3 

0 

t..4 

0.7 

0.9 

O.b                 1.- 

0.3 

U 

0.2 

3 

0.1 

0 

0 

36 

5.4 

0.6 

1.2 

0.8               1.1 

0.1 

0.4 

4 

0 

0 

0 

30 

3.6 

°o:l 

1.1 

0.5               0.8 

0 

0.4 

0.4 

5 

0.6 

0 

0 

38 

2.8 

0.7 

0.3                0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

e 

1.0 

0 

0 

123 

1.8 

0.3 

1.4 

0.4                 0.1 

0.4 

0.5 

2.4 

7 

0.2 

0 

0 

71 

1.2 

0.2 

2.0 

0.4                0.4 

0.3 

0.7 

1.8 

e 

0.2 

0 

0 

57 

0.9 

0.2 

1.0 

0.4                 1.0 

0.6 

0.7 

1.0 

9 

0.2 

0 

1.9 

57 

0.6 

0.2 

0.6 

0.5                1.0 

0.4 

1.2 

0.8 

10 

0 

0 

3.8 

35 

0.5 

0.2 

0.7 

0.4                0.8 

0.4 

1.2 

0.9 

II 

0 

0 

'4.7 

30 

0.4 

0.2 

1.0 

0.4                0.6 

0.6 

0.9 

0.9 

12 

0 

0 

44.14 

34 

0.3 

0.1 

0.9 

0.4                0.9 

0.5 

0.8 

0.7 

13 

0 

0 

3.7 

22 

•0.2 

0 

1.1 

0.3              0.3 

0.2 

0.7 

0.2 

14 

0.6 

0 

2.2 

27 

0 

0 

1.4 

0.3              0.4 

0 

0.5 
0.4 

0.4 

IS 

0.2 

0 

1.0 

145 

0 

0 

1.6 

0.4                0.6 

0 

0.2 

16 

0.1 

0.2 

0.5 

183 

0 

0 

0.9 

1.3               0.9 
0.8             0.9 

0 

0.4 

0.1 

17 

0.2 

0.2 

0.3 

86 

0 

0 

0.8 

0 

0.2 

0 

le 

0.3 

0.1 

0.2 

41 

0 

0 

0.9 

1.5               0.8 

0 

0.2 

0 

19 

0.1 

C' 

0.2 

25 

0 

0 

0.9 

5.6               0.2 

0.3 

0.3 

0.2 

20 

0 

0 

2.0 

28 

0 

0 

1.0 

6.0              1.5 

0.4 

0.1 

0.2 

21 

0 

0 

1.2 

64 

0 

0 

0.5 

1.2                  1.1 

0.3 

0.1 

0.3 

22 

0 

0 

5.7 

45 

0 

0.2 

0.2 

0.7                  1.2 

0.2 

0.2 

0.2 

23 

0 

0 

178 

56 

0 

0.7 

0.1 

0.8                  1.4 

0.2 

0.3 

0 

24 

0 

0 

357 

52 

0 

1.5 

0.4 

1.2                0.9 

0 

0.8 

0 

29 

0 

0 

215 

44 

0 

1.2 

0.7 

2.0                0.4 

0 

0.6 

0 

26 

0 

0 

87 

62 

0 

1.3 

0.5 

2.4                0.5 

0.6 

0.4 

0 

27 

0 

0.1 

80 

97 

0 

0.9 

0.4 

2.1                 0.7 

0.4 

0.4 

0 

28 

0 

0.1 

64 

53 

0.6 

1.3 

0.9 

3.0                1.0 

0.5 

0.4 

0 

29 

0 

0.1 

37 

28 

1.0 

1.3 

1.0 

2.7                 0.6 

0.6 

0-3 

0 

30 

0 

0 

29 

18 

1.1 

0.8 

2.0                0.7 

0.3 

0.6 

0 

31 

0 

— 

24 

12 

^ 

1.0 



1.4            

0.2 

0.2 

Mion 

11. 1 

0 

35.6 

53.8 

1.2 

O.'j 

C.9 

1.3           c.e 

C.3 

C.i 

c... 

Ac-Fl 

Q 

2 

2188 

3306 

67 

29 

53 

82                   iiV 

17 

;= 

Moiimum 

Wotar    r>or 

1400  c.r.B. 

December 

24,    1955 

Tolol  Runoff 

1955 

•  Colondor    Yoor 

Diicttorg* 

Of    Racord 

10  Aero  -  Fool 

1955 

-  56  Wolor  Yoor 

5655 

Department  of  Water  Resources   station   located  approximately  0,5  mile  west  of  U.    S.    Highway  99  on   Pock  Lane  bridge. 
Duck   Creek   Is   an  eaat-slde   tributary,    via  French  Cajnp  Slough,    to  the  San  Joaquin  River  at  Mile   i;6.1R  above  mouth. 
During  high-flow  periods.    Duck  Creek  water  enters   Mormon  Slough  at  a  point  approximately  two  miles  east  of  the  head 
of  the   Stockton  Diverting  Canal.      Period  of   record   1950   to  date. 
•     Eotlraated 


TABLE  156 
CALAVERAS   RIVER    AT   JENNY   LIMD 


Dolt 

OoMy    Moon    Flow  in 

Socond  - 

Fool.     Wolor 

Yoor   Oclobor 

1935   To  Soplombo>,l956 

Del 

Nov 

Doc.                 Jon. 

Fob. 

Morcfl 

April 

Moy                  J 

uno 

July 

Aug. 

Sopt. 

1 

, 

9.2       1  ;-")(.' 

775 

504 

•4.3 

V.O             122 

199 

190 

140 

0 

14                  1200 

662 

476 

4.3 

7.4              122 

8.6          128 

204 

190 

130 

5 

0 

38           1000 

580 

1020 

4.0 

202 

190 

120 

4 

0 

35              750 

524 

1200 

3.4 

14              126 

199 

180 

110 

5 

0 

26              1890 

480 

594 

2.8 

14              130 

204 

180 

120 

6 

0 

40              2740 

442 

81 

2.5 

17                 142 

199 

180 

130 

0 

414              2060 

411 

17 

2.5 

16                 152 

199 

180 

130 

0 

178              1690 

380 

14 

2.2 

14 

JJ 

202 

180 

130 

0 

117               1120 

355 

16 

2.5 

16 

204 

180 

130 

0 

162                865 

334 

16 

2.5 

14              173 

204 

180 

130 

II 

0 

113                815 

317 

17 

4.9 

18              173 

204 

180 

130 

0 

74                693 
56                 565 
44              1280 

305 

17 

7.0 

32 

r. 

204 

180 

100 

0 

17 

L-i 

46 

202 

180 

95 

290 

17 

57              190 

202 

180 

90 

0 

37              3220 

260 

16 

8.2 

64              194 

204 

180 

100 

le 

0 

34              3900 

254 

14 

■'.o 

83              190 

204 

180 

100 

r 

0 

34               3220 
49              2790 
314               1800 

195 

14 

5.8 

100             178 

202 

180 

90 

le 

0 

22 

14 

1:1 

114                176 

li? 

180 

55 

19 

0 

0 

14 

12 

136                176 

180 

65 

0 

2040              1030 

14 

11 

4.9 

138               178 

169 

178 

66 

21 

0 

1210                942 

14 

9.8 

4.6 

138               192 

169 

ISO 

45 

2890                830 

15 

u 

2:1 

138            ;  34 

167 

170 

40 

23 

0 

10500              2010 

^Si 

138 

11 

160 

]J^ 

35 

24 

10300                2000 

7.8 

5.2 

142 

162 

11 

25 

0 

B940              1840 

148 

6.7 

5.5 

148 

45 

173 

160 

2* 

0 

7670                2850 

380 

5.8 

7.0 

144 

72 

182 

160 

20 

27 

u 

6850              3530 

484 

1:1 

7.8 

140                 190 

180 

z 

6.0 

2S 

5520              3240 
3810                2720 

516 

7.4 

138                 230 

180 

5.0 

29 

6.6 

524 

4.9 

7.4 

134                225 

180 

140 

5.0 

30 

ti.2 

2890                2570 
2040                  984 

4.9 

7.0 

128                212 

180 

140 

4.0 

51 

^"~ 

^ 

4.9 

124 

— 

180 

140 

Mion 

0.7 

.-'1'43                 I8>j2 

.-,  1  s 

rj'i 

5.2 

78.3            156 

I'-.. 

■"  1 .  ■■ 

Ac-  f  1 

n 

131800       113900 

."Mi 

.'<,-. 

,,„, 

:iU-y;                     on 

"" 

'.  ;  ■  1  ' 

Uoilmum 
Diiehorgo 

Wol.r      Yoor 

Of  Roeord 

i'4,2oc  c.r 
'>o,o<K'  c.r 

.6.    Docambcr  23,    1955 
.0.    January  31,    1911 

1 

Tolol  Runoff 
tn  Aero  -  Fool 

1955 
1955 

Colondor    Yoor 
-  56  Wolor   Yoor 

U.   3.   Ooologlcol   Survey  nncl  Doportmont   of  Wntor  Rosourcoo  coopsrattvo  station   located  0.2  mile   oouth  of 
Jenny  Llnd  below  bridge  on  Milton  Road,   Mile   36.9  above  nouth.      Drainage  area  la   395  aquare  mllea. 
Period  or  record  January  1907  to  date.     Recorda  conputed  by  U.   3.   Oeologlcal  Survey. 
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TABLE  157 
CALAVERAS  RIVER  AT  BELLOTA 


Doily 

Moon   Flo* 

in   Socond  - 

Foot       Wotor 

Yoor  Oclobor 

1955    To  Sopttmbor,  1956 

Oatt 

Ocl 

Nov 

Doc. 

Jon. 

Fab. 

March 

April 

May                  June               July 

Aug, 

SopI 

1 

0 

•120 

160 

•0 

3.2 

0              80           ♦107 

122 

96 

2 

0 

«109 

140 

•0 

1.3 

0                    74               "128 

120 

95 

J 

0 

»108 

130 

•0 

0.5 

0                    74                  128 

120 

94 

4 

0 

♦116 

122 

•0 

0- 

0                 73               128 

120 

92 

5 

0 

*140 

117 

•0 

0 

0                 77               127 

121 

89 

6 

0 

•180 

112 

0 

0 

0              81            127 

119 

92 

7 

28 

•160 

108 

0 

0 

0              94            128 

117 

92 

8 

70 

•195 

102 

0 

0 

0                104                128 

116 

90 

9 

70 

•170 

98 

0 

0 

0            111            127 

115 

91 

10 

70 

•140 

95 

0 

0 

0            110            116 

119 

90 

ir 

68 

•130 

40 

0 

0 

0                110                110 

116 

91 

12 

63 

•128 

0 

0 

0 

0                  111                  110 

115 

90 

13 

N 

N 

57 

85 

0 

0 

0 

0                  110                  110 

115 

87 

14 

0 

0 

% 

•140 

0 

0 

0 

0.4             119                  110 

114 

83 

15 

•265 

0 

0 

0 

17              125              110 

113 

78 

16 

32 

•305 

0 

0 

0 

32                124                111 

115 

83 

17 

F 

F 

22 

•215 

0 

0 

0 

40                122                111 

115 

81 

18 

L 

L 

4.8 

184 

0 

0 

0 

48                108                112 

114 

79 

19 

0 

0 

19 

•174 

0 

0 

0 

74                126                110 

114 

27 

20 

W 

W 

129 

•165 

0 

0 

0 

89                134                104 

115 

0 

21 

165 

•182 

0 

0 

0 

88                140                104 

114 

0 

22 

193 

•157 

0 

0 

0 

88                  47                104 

110 

0 

23 

KR 

•176 

0 

0 

0 

89               0            103 

110 

0 

24 

NR 

•178 

0 

0 

0 

86                  0              103 

109 

0 

25 

NR 

♦184 

0 

0 

•0.8 

88                    0                104 

108 

0 

26 

SR 

♦200 

0 

8.9 

♦0.8 

90                  7.3          107 

107 

0 

27 

NR 

•218 

0 

8.0 

♦0.9 

90            •g.e        116 

106 

0 

28 

NR 

197 

•0 

5.4 

♦0.8 

87             *13             111 

105 

0 

29 

NR 

180 

•0 

5.6 

♦0.6 

83          •ig          107 

102 

0 

30 

NR 

154 

4.9 

♦0.5 

79              •25              108 

102 

0 

31 



NR 

148 

= 

3.3 

81             111 

98 

M«of) 

0 

0 

1d8 

42.2 

1.2 

0.3 

40.3              T7.6            114 

113 

54.0 

Ac-FI 

0 

0 

10360 

2428 

72 

19 

2478              4617              6982 

6954 

3213 

Maiifflum 

Woter    Yeof 

Totol  Runoff 

1955-Colondar   Yaor 

Dlichargt 

Of  Racord 

in  flcrt  -  Fool 

1955-  56  Wator  Yaar 

Department  of  Water  Reaourcea  station  located  Just  above  the  highway  bridge  at  Bellota,  Mile  25.25L  above  mouth. 
Station  was  washed  out  by  high  water  on  December  23^  1955j  and  reinstalled  on  January  12,  1956. 
Plows  are  regulated  by  headgates.   Period  of  record  19^+8  to  date. 
•   Estimated 


TABLE  158 
CALAVERAS  RIVER  NEAR  STOCKTON 


Dolly 

Maon  Flow 

n  Second  - 

Foot.     Wotor 

Yaor  October 

1955  To  Septerr 

ber,l956 

Data 

Oct 

Nov. 

Oac. 

Jon. 

Fab. 

Morcti 

April 

Moy                  June                July                  Aug. 

Sept. 

1 

0 

114 

141 

0                    24                    31                       5.6 

24 

2 

0 

103 

134 

0                24                36                  7.8 

24 

3 

0 

99 

122 

0              16              30               9.6 

18 

4 

0 

108 

118 

0                    22                    38                    15 

15 

5 

0 

116 

113 

0                    11                    40                    26 

13 

6 

0 

171 

110 

0 

7.4             41                 28 

14 

7 

0 

\l^ 

107 

0 

6.9             46                 24 

14 

8 

0 

104 

0 

8.1             51                 21 

17 

9 

0 

159 

101 

0             18             49             13 

23 

10 

0 

128 

99 

0                    23                    42                    10 

22 

II 

34 

126 

95 

0                  14                  39                  14 

19 

12 

39 

114 

18 

0 

9.7             36                 26 

19 
18 

13 

N 

N 

38 

108 

0 

N 

N 

0 

3.5             36                 27 
2.0             34                 18 

14 

0 

0 

34 

121 

0 

0 

0 

0 

15 

15 

28 

236 

0 

0 

6.4             38                 18 

16 

16 

23 

288 

0 

0 

6.4             32                 21 

22 

17 

F 

F 

19 

203 

0 

P 

F 

0                    13                    24                    22 

22 

L 

L 

14 

172 

0 

L 

L 

0                    18                    22                    19 

28 

19 

0 

0 

3.8 

159 

0 

0 

0 

0 

3.9             20                 18 

25 

20 

w 

W 

0 

148 

0 

w 

W 

0 

0.6               16                    20 

12 

21 

155 

170 

0 

16                    11                    17                    20 

2.5 

22 

178 

131 

0 

17                    11                    19                    18 

0.3 

23 

296 

166 

0 

23 

0.6             18                 18 

0 

24 

•438 

167 

0 

12 

0                    8.1              20 

0 

25 

•406 

172 

0 

27 

0                    7.7              22 

0.5 

2£ 

343 

183 

0 

32 

0                      8.8               20 

0.3 

27 

282 

201 

0 

33 

0                      9.0               27 
0                    12                    18 

0 

28 

184 

177 

0 

39 

0 

29 

150 

162 

0 

33 

0              18              23 

0 

30 

129 

149 

32 

7.0               16                    24 

0 

31 



122 

128 

^^^ 



25 

—                 1.5             29 

Moon 

0 

0 

94.0 

156 

43.5 

0 

0 

9.3 

8.9             27.0             19.4 

12.8 

Ac-FI 

0 

0 

5783 

9584 

2503 

0 

0 

573                531              l(-'58              1194 

711 

MOKimum 

Wotor    Yoor 

•520   c.f.s 

December 

24,    1955 

Totol  Runoff 

1955-  Colendor    Yeor 

8417 

Oiochorgo 

Of  Racord 

in  Acre  -  Feet 

1955-  56  Woler  Yeor 

22590 

Department  of  Water  Resources  station  located  at  Mile  7.9L  above  mouth,  O.9  mile  below  Solarl  Road  bridge  and  2.5 
miles  above  mouth  of  Stockton  Diverting  Canal.   It  was  moved  to  this  location  from  Mile  8.9  on  November  15,  1955* 
Calaveras  River  Is  an  eaat-slde  tributary  to  the  San  Joaquin  River.   Period  of  record  19^8  to  date. 
*  Estimated 
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TABLB  159 

MORMON  SLOUQH  AT  BELLOTA 


Dai 

y    Mton    Flos 

in   Stcond  - 

FttI       *OHf 

Y»or   October,  1955   To  Stpl»mb«r ,  1956 

DoK 

Ocl 

Nov 

0>c 

Jon 

Ftb, 

Morch 

April                  Moy                    J 

jna                July 

Ao, 

Sept 

, 

:.':\ 

581 

609 

0                      0.7 

59               60 

52 

2 

::r 

419 

567 

0                      0.2 

52               61 

59 

3 

0 

NR 

366 

938 

•0                   2.6 

78               66 

•57 

UO 

4 

0 

NR 

323 

1510 

•0                3.0 

S6              61 

•57 

31 

5 

0 

NR 

285 

1010 

•0              3.1 

10              62 

•55 

15 

e 

0 

NR 

255 

158 

•0                 10 

10             62 

•55 

25 

7 

Ik^ 

NR 

231 

87 

•0                 11 

12                  61 

52 

39 

a 

i-l 

NR 

210 

18 

•0                   8.2 

18              61 

59 

39 

9 

NR 

^fj 

37 

•0                   6.2 

■3              60 

61 

36 

10 

NR 

168 

33 

•0                   6.2 

ro              62 

52 

29 

II 

61 

NR 

263 

31 

•0                   8.2 

70               62 

55 

32 

12 

26 

•  U81 

323 

29 

•1.0          9.2 

■8              61 

59 

31 

13 

N 

N 

3.9 

itll 

314 

26 

2.2            18 

77               61 

51 

16 

14 

0 

1500 

309 

21 

2.6             28 

32               62 

55 

1.2 

15 

0 

1390 

280 

23 

3.0             18 

38               65 

57 

0 

16 

0 

•1660 

276 

20 

1.3           0 

34              68 

57 

9.6 

17 

P 

p 

0 

3630 

259 

18 

1.6                3.3 

77              65 

54 

2.3 

le 

33 

2910 

103 

17 

3.1             29 

77              68 

56 

0 

19 

0 

0 

71 

2030 

12 

11 

3.0             69 

56              69 

59 

11 

20 

w 

1380 

1170 

31 

13 

3.0            61 

51               61 

57 

60 

21 

1250 

892 

28 

12 

1.7          23                    65              56 

54 

50 

22 

•2220 

711 

26 

10 

2.2          25                  107              57 

52 

36 

25 

NR 

1800 

138 

9.2 

2.2            32 

0.6           18 

r6              54 

56 

30 

24 

MR 

2030 

103 

7.2 

55              55 

56 

21 

2S 

NB 

2010 

106 

7.2 

0              90 

?8              60 

55 

25 

26 

NR 

3210 

387 

2.0 

0               95 

LO              66 

19 

•81 

27 

NR 

♦3860 

519 

0 

1.3            91                       20                52 

40 

6.2 

28 

NR 

•3010 

609 

0 

2.2          71                    87              59 

37 

5-3 

29 

NR 

•2200 

622 

0 

2.6          65                    73              68 

45 

3.9 

30 

NR 

•1520 

0 

2.2           56                    69              69 

46 

3.0 

31 

— 

NR 

•915 

= 

0 

61 

—            64 

49 

M.on 

0 

0 

269 

172 

1.2             31.0                    63.9             62.1 

53.6 

25.6 

Ac-Fl 

n 

is^teo 

10550 

72              1Q07                     ^80u              ^°^-. 

-:- 

-2C 

MoKlmwm 

Wotar    Yeor 

Total  Runoff 

r«of 

Dilchorg« 

01    Ricord 

in  Acrt  -  Faet 

1955-56  WoUr 

Y.or 

Department  of  Water  Reaourcea  station  located  Just  above  the  Escalon  Road  bridge.   FI.:ws  ne  regulated  by  headgates 
near  Bellota.   Period  of  record  19^8  to  date.   Station  was  washed  out  by  high  water  on  December  21,  1955,  and 
reinstalled  on  January  12,  1956. 
•   Estimated 


TABLE  160 

STOCKTON   DIVERTING   CANAL  AT   STOCKTON 


Oota 

Doily   Mton   Flow  in   Socond  - 

F««t      Wolir 

Yoof   Octobfr 

1955   To  Soptambor.1956 

Oct 

Nov 

Dae.                Jon,                Ftb. 

Mo'cn 

April 

May                    Jun* 

July 

Aus 

Stpt 

1 

0         'igoo            691 

555 

L'.l 

u" 

^,-, 

2 

0         "iteo            551 
0         •1030            456 

510 

u 

u 

12 

0 

14 

3 

1430 

0 

0 

7.8 

0 

7.8 

4 

0          '893            391 

0 

0 

10 

6.6 

7.4 

5 

0            •941              352 

1150 

0 

0 

14 

15 

0.9 

6 

0            ^3850                 312 

202 

0 

0 

14 

^§, 

0.1 

0            •1410                 274 
132            •llSO                 244 

ti 

0 

0 

20 

0 

a 

0 

0 

16 

0.3 

1.4 

77            'HSO                218 
46          •1000              198 

26 

0 

0 

16 

l:t 

5.6 

20 

0 

0 

9.9 

4.4 

1 1 

74             •903               213 

17 

0 

0 

11 

0.1 

1.4 

12 

32  ..         ^761               289 
7.3           510               278 

14 

0 

0 

8.8 

0.1 

4.0 

N 

13 

N 

0 

0 

12 

9.2 

2.0 

0 

0.3       1100            271 

12 

0 

c 

0 

7.8 

0.2 

0.1 

0              4130                258 

9.5 

0 

1.3 

7.8 

0 

0 

1< 

0              5690                246 

8.3 

0               18 

20 

1.6 

0 

P 

P 

0              3800                224 

u 

P 

0                   14 

11 

13 

2.1 

la 

L 

0               3010                137 
0,1          2150                   43 

L 

0               13 

7.8 

11 

0.4 

1* 

0 

4.0 

0 

0               : 2 

11 

^ 

0.3 

20 

W 

W 

788              1360                   25 

2.6 

W 

0 

2.8 

7.1 

6.0 

II 

J  310              1210                   18 

1.6 

0 

0.7 

2.7 

18 

33 

22 

1130                850                   16 

0.9 

0                     11 

4.2 

4.0 

11 

23 

•7150            1910                59 

O.l 

0                   54 

3.2 

1.4 

1.2 

24 

•9500              2160                 122 
•8910              2070                  63 

0 

•0               18 

0 

16 

0 

2S 

0 

•0 

5.6 

0 

19 

0 

2« 

27 

•8070              3060                227 
•7140              4180                456 

0 
0 

•0 
•0 

0 
0 

1.8 
5.1 

15 
12 

0 
0 

2a 

•5360              3410                 528 
•3640              2830                 551 

0 

•0 

0 

0 

1.2 

0 

2* 

0 

•0.1              20 

0.1 

0.2 

0 

30 

••"120                2000 

0 

0.1               20 

17 

7.4 

0 

31 



•1890           1060             :^2 

0 



0.2 

— 

12 

9.6 

Mion 

(1 

1871                2031                  266 

15.' 

..,u 

Q.  .J 

!*_     . 

■•.  1 

At-ri 

0 

1 1 5000         1 ?t900           1 52on 

.,..,-, 

■' 

..H: 

Uoiimum 

Woftr     Yoof 

-'.90   0 

.r.8.    Pccember  21.    1955 

1 

Total  Runoff 

■3,9  0   c 

.r.o.    December  21,    1955 

1 

•n  Acr*  -  Fool 

1955-  56  WoUr   Y.of 

Deportment  of  Muter  Reaourcea   Btntton    located   approximately   300  feet  beloK  Waterloo  Road  brldRC.      Stockton 
Diverting  Canal   entara   the  Calaveraa  Rlvar  at  Mile   5.I1L  above  mouth.      Period  of   record   1911   to  date. 
•      Eatlmated 
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TABLE  161 
BEAR  CREEK  NEAR  LOCKEPORD 


Doily  Moon  Flow  in 

Second  - 

Fool.     Wolor 

Yoor  October, 

1955  To  Seplember,l956 

Data 

Oct. 

Nov. 

Doc.                 Jon. 

Fob. 

Morch 

April 

Moy                  June                July 

Aug 

Sept. 

1 

0                 53 

21 

12 

0.7 

0.1 

2 

0                 75 

16 

8.1 

0.5 

0.1 

3 

0              34 

13 

6.9 

0.4 

0.1 

4 

0               26 

12 

5.8 

3.6 

0.3 

5 

0               346 

10 

5.0 

2.9 

0.2 

6 

0                  213 

9.0 

3.8 

2.0 

0.2 

7 

0                  111 

7.3 

3.3 

1.9 

0.1 

a 

0                  228 

6.6 

2.9 

1.3 

0.1 

9 

1.8             62 

5.8 

2.5 

1.7 

0.1 

10 

0.6             76 

5.3 

2.4 

1.7 

0.1 

II 

0.2             86 

5.0 

2.4 

11 

0 

12 

0                  46 

4.5 

2.0 

4.1 

0.3 

13 

n 

N 

0                 37 

4.3 

1.9 

3.4 

1.0               N                      N 

N 

N 

14 

0 

0 

0             451 

4.1 

1.7 

2.9 

1.3               0                      0 

0 

0 

15 

0            747 

4.3 

1.9 

2.0 

1.0 

16 

0            512 

5.0 

1.6 

1.4 

0.8 

F 

F 

0                  102 

4.8 

1.4 

4.3 

0.7                 F                        P 

F 

F 

18 

L 

L 

0                 58 

4.5 

1.3 

5.3 

0.5               L                      L 

L 

L 

0 

0 

4.5             41 

4.5 

1.1 

2.9 

0.5           0                0 

0 

0 

20 

W 

w 

21                185 

4.8 

1.1 

2.0 

0.3              W                    V 

w 

« 

21 

3.4              96 

4.5 

1.0 

1.7 

0.2 

22 

378                  83 

6.7 

1.0 

1.1 

0.2 

23 

1460               209 

45 

1.0 

0.9 

0.1 

24 

1030                 66 

29 

0.9 

0.5 

0.1 

25 

154               248 

18 

0.9 

0.3 

0 

2e 

370               181 

28 

0.8 

0.9 

0 

27 

247                190 

19 

0.7 

1.6 

0 

28 

70                  73 

12 

0.6 

1.0 

0 

38                  48 

12 

0.6 

0.6 

0 

30 

27                  34 

0.3 

0.2 

0 

31 

122                  28 



0.2 

, 

n                „    _ 

Maan 

0 

0 

127                153 

11.2 

2.5 

2.2 

0.3                   0                        0 

0 

0 

Ac-Fl 

0 

0 

7790              9410 

647 

153 

129 

17                  0                  0 

0 

0 

Maximum 

Woter    Yeor 

1,840   c.f.3 

December  23,    1955 

Total  Runoff 

1955-Colendor   Yeor 

13510 

Ditchorga 

Of  Record 

2,260   c.f.s 

February  2,    1945 

in  Acre  -  Feet 

1955-56  Water  Yeor 

18150 

U.  S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  below  County  Road  bridge 
0.8  mile  southeast  of  Lockeford.   Drainage  area  la  U8.4  square  miles.   Period  of  record  November  1930  to 
September  1933;  October  19^3  to  date.   (Prior  records  available  at  a  site  three  miles  dovmatream. )   Records 
computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 


TABLE  162 

DELTA -MEN DOT A  CANAL  NEAR  TRACY 


Dote 

Do 

ly   Meon    Flow 

in  Second  - 

Feet      Woter 

Yeor  Octobe 

,  1955  To  September,  1956 

Oct. 

Nov 

Dec. 

Jon. 

Feb. 

Morch 

April 

Moy                  June 

July 

Aug.                Sept. 

1 

1721 

499 

482 

0 

0 

0 

433 

252                 399 
324                 472 

2527 

3359             1985 

2 

1721 

463 

483 

0 

0 

0 

432 

2600 

3295             1985 

3 

1722 

463 

483 

0 

0 

0 

431 

361                 472 

3127 

3361             1986 

4 

1722 

427 

483 

0 

0 

0 

430 

362                 473 

3142 

3361            1984 

5 

1718 

391 

475 

0 

0 

0 

430 

288                  473 

3267 

3365            2161 

6 

1692 

391 

485 

0 

0 

0 

428 

874                 327 

3111 

3190             2199 

7 

1833 

391 

484 

0 

0 

141 

466 

876                 438 

3114 

3189             2195 

8 

1837 

392 

482 

0 

0 

69 

467 

876                 438 

3120 

2946             1873 

9 

1831 

391 

351 

138 

0 

871 

467 

549                 438 

3098 

3009             1658 

10 

1841 

498 

0 

0 

0 

871 

505 

216                 438 

3163 

3033             1656 

II 

1421 

500 

0 

0 

0 

872 

872 

217                 437 

2943 

3031             1660 

12 

1320 

392 

0 

0 

0 

870 

872 

218                 509 

2948 

3035             1659 

13 

1322 

392 

0 

45 

0 

870 

869 

218                  509 

3036 

3029             1556 

14 

1324 

392 

0 

0 

0 

470 

690 

218                  581 

3098 

3029             1490 

15 

101-2 

319 

0 

0 

238 

506 

615 

216                577 

3098 

3032             1489 

16 

1061 

319 

0 

0 

0 

578 

871 

250                649 

3067 

3034             1489 

17 

963 

319 

0 

0 

0 

579 

872 

289                 648 

3200 

3035             1549 

IS 

898 

212 

0 

0 

287 

579 

871 

290                 541 

3199 

3005             1554 

19 

863 

212 

0 

0 

872 

396 

871 

290                  640 

3204 

3001              1421 

20 

862 

213 

60 

0 

941 

358 

871 

289               1103 

3186 

3000               1422 

21 

679 

213 

17 

0 

1114 

359 

871 

289               1676 

3334 

2728               1423 

22 

678 

213 

0 

0 

696 

468 

870 

290               1675 

3365 

2718              1388 

23 

678 

212 

0 

0 

0 

468 

873 

290               1677 

3364 

2765              1390 

24 

532 

176 

0 

0 

0 

395 

874 

327               1745 

3367 

2769              1388 

25 

533 

175 

0 

0 

0 

396 

873 

364               2531 

3370 

2703                965 

26 

498 

176 

0 

0 

0 

396 

874 

402               2525 

3369 

2609                965 

27 

497 

175 

0 

0 

28 

431 

761 

403                  2524 

3365 
3364 

2546             1030 

28 

497 

632 

0 

0 

0 

504 

254 

438              2525 

2353            1128 

29 

497 

550 

0 

0 

438 

469 

224 

327                  2524 

3364 

2422              1161 

30 

498 

412 

0 

0 

469 

252 

218                 2527 

3360 

2306              1181 

31 

499 



0 

0 

— 

433 

400                   

3363 

2058              

Meon 

1123 

350 

138 

5.9 

159 

413 

650 

362                  1083 

3169 

2913              1566 

Ac-Ft 

r.Q0i-.4 

20846 

8499 

363 

9152 

2S424 

^,60^8 

222^j7                 'j444'.. 

19484'; 

179142          93302 

Moiimum 

Water    Yeor 

n    Totol  Runoff 

1955 

Colendor 

Yeor          1160048 

Diectiorge 

Of  Record 

II   in  Acre  -  Feet 

1955 

56  Woter 

Yeor           725978 

U,  S.  Bureau  of  Reclamation 
10  miles  northwest  of  Tracy. 
June  1951  to  date. 


station  located  at  Tracy  Pumping  Plant  at  Intake  to  canal,  6  miles  southeast  of  Bryon,  and 
This  flow  Is  the  diversion  from  Old  River  by  the  Tracy  Pumping  plant.   Period  of  record 
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TABLE  163 
MOKELUMNE  RTVER  AT  LANCHA  PLANA 


Dolt 

Do<lr  Mcon  Flow  in  Second  - 

Ft«I    Wotor 

Toor  Oclob» 

,  1955  To 

Soplombor,  1956 

Oct 

No> 

0«.        Jon         Fob. 

Morcll 

April 

Mo, 

Junt 

Jul, 

Ao,. 

Sipl 

lO-i 

332 

33-     ;  -  -  -     i-ro 

1520 

1510 

... 

550 

2 

202 

329 

332       2-Ou       2140 

1520 

1310 

.^.5.- 

>>iO 

11^0 

525 

jjt- 

463 

329 

332     1900     1950 

1520 

1310 

1930 

3980 

553 

461 

329 

332     3600     1950 

1520 

1260 

2810 

4240 

1030 

546 

553 

5 

468 

329 

332     4900     1950 

1520 

1290 

3030 

3800 

890 

541 

553 

s 

480 

329 

334      4200      1950 

1520 

1230 

3020 

2720 

884 

515 

553 

7 

466 

329 

362     3000     1760 

1380 

1290 

3010 

2680 

902 

518 

553 

217 

329 

362     2900     1740 

1520 

1290 

2270 

2680 

824 

457 

553 

9 

213 

329 

362      2400      1740 

1170 

Jilo 

3000 

3420 

824 

523 
518 

553 

10 

470 

329 

362      2400      1680 

1520 

3000 

3380 

872 

561 

467 

329 

362      2300      1380 

1450 

1650 

3000 

2690 

824 

517 

56- 

467 

329 

350      1800      1320 

1140 

1520 

3000 

2500 

759 

517 

566 

1} 

457 

321 

337      1600      1510 

1210 

1670 

2990 

2380 

737 

51V 

571 

14 

456 

334 

333     2840     1510 

1130 

1610 

2190 

2360 

732 

517 

567 

IS 

216 

332 

342      4330      1510 

1110 

1460 

2250 

2300 

732 

553 

575 

209 

332 

342     4970     1510 

152c 

1310 

2220 

2280 

732 

561 

568 

17 

456 

334 

342      4950      1520 

1520 

1480 

2240 

2l80 

732 

550 

567 

464 

332 

3ii5     4940     1510 

1520 

1400 

2180 

2180 

732 

549 

569 

475 

332 

353     4880     1520 

345    3030    1520 

1520 

1440 

1320 

2930 

2400 

732 

549 

577 

20 

469 

332 

1250 

2930 

2380 

732 

549 

546 

21 

468 

332 

345      2460      1440 

1310 

1480 

2130 

1310 

732 

553 

5*- 

218 

332 

1600      2530      1530 

1310 

1310 

2460 

1480 

732 

551 

54- 

23 

218 

332 

19100      4670      1240 

1350 

1330 

2680 

2310 

732 

554 

56; 

24 

461 

332 

14900      3940      1500 

1520 

1490 

3080 

2220 

732 

554 

549 

25 

t51 

332 

6200      3450      1530 

1520 

1900 

4010 

i860 

732 

558 

564 

26 

290 

329 

5200      3890      1530 

1400 

2110 

4930 

1660 

732 

m 

562 

27 

329 

332 

6000      3900      1520 

1370 

2040 

1790 

732 

562 

26 

329 

332 

4900      3880      1520 

1310 

1590 

4460 

2300 

732 

536 

29 

329 

329 

4400      3860      1520 

1300 

2010 

3600 

2310 

726 

535 

567 

30 

329 

329 

3700      3300 

3400      2820      ^ 

1410 

1640 

3520 

1680 

726 

549 

31 

332 

1520 



4030 



720 

546 

M<or> 

j71 

330 

2472      3388      Ilj, 

1406 

1498 

2955 

258^ 

821 

542 

^■■■■^ 

Ac-FI 

22800 

19ti60 

152000    208300     94160 

86460 

89120 

18170c 

153902 

i^-i'-        : 

:  32  J 

3332; 

UoKimum 

Wotir  Yeor 

25,500  c 

f.a.  December  23,  1955 

II  Tolol  R 

jnoff 

1955 

ColtndOf  Yoor 

39690c 

Ditchorgt 

Of  Ricord 

26,  00  c 

f.3.  November  21,  1950 

11  in  Acrt 

-  FmI 

1955 

-  56  Wolor  YMt 

112fCC0 

U.  S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  three  miles  below  Pardee  Dam 
Drainage  area  is  584  square  miles.   Period  of  record  Jvme  1926  to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Oeological  Sur\e>. 


TABLE  164 

MOKZLUWNE    RIVER    NEAR    CLEMENTS 


DOK 

Ooily  Moon  Flow  ir. 

Sfcond  - 

Fool    WolOr 

Yoof  Octobor 

.  1955  To 

Sopttmbor,  1956 

Ocl 

f<0> 

Ooc.       Jon. 

Fob. 

Morch 

Apr.l 

Moy 

Junt 

Jul, 

Aug. 

Stpt 

!?? 

m 

350      2640 

2460 

1480 

1430 

U^O 

4410 

1300 

429 

470 
4*5 

2250 

1480 

1250 

3870 

1210 

368 

338 

350      2020 

1940 

1480 

1230 

1780 

4000 

1230 

670 

490 

463 
466 

338 

350      2920 

1940 

1470 

1150 
1180 

2640 

4180 

888 

481 

490 

5 

338 

355      5100 

1940 

1470 

2970 

4060 

940 

467 

492 

6 

466 

335 

362      4750 

1930 

1460 

1230 

2980 

2740 

PI 

486 

486 

7 

477 

m 

378      3120 

1810 

1360 

1200 

2280 

2560 

856 

438 

a 

292 

391      3110 

1710 

1440 

1210 

2560 

796 

391 

490 

9 

212 

338 

397     2540 
385      2420 

1710 

1150 

1120 

2930 

2730 

764 
820 

443 

491 

10 

385  ■ 

338 

1690 

1430 

1460 

2970 

2870 

449 

492 

II 

469 

338 

385      2360 
378      i960 

1420 

1390 

1560 

2960 

2570 
2470 

800 

444 

490 

12 

457 

340 

1250 

1060 

1540 

2960 

732 

:k 

493 

516 

13 

tU 

345 

358      1610 

1460 

1130 

1510 

2950 

2150 

700 

14 

m 

352      2690 
365      4540 

1460 

1090 

1580 

2200 

2330 

692 

445 

517 
494 

15 

294 

1460 

1020 

1520 

2170 

2090 

688 

447 

le 

212 

348 

362      5390 

1460 

1400 

1160 

2200 

2230 
2060 

680 

487 

514 

17 

:i72 

348 

368      5110 

1460 

1440 

1420 

2200 

680 

"^ 

501 

la 

'51 

345 

368      5070 

1460 

1440 

1340 

2180 

2050 

684 

501 

19 

466 

345 

421      5000 

1470 

1440 

1330 

2830 

2170 

680 

1^ 

520 

20 

471 

345 

409      3680 

1470 

1380 

1140 

2800 

2390 

680 

507 

11 

456 

348 

375      2550 

1400 

1240 

1410 

2120 

1370 

680 

484 

m. 

22 

296 

Ml 

902      2560 

1500 

1240 

1250 
1240 

2360 

1300 

684 

"M 

23 

;-U 

16100      4210 

1290 

1250 

2570 
2890 

2060 

680 

i 

24 

',77 

350 

20600      4460 

1520 

1430 

1320 
1880 

2200 

680 

X 

ts 

442 

350 

7170      3660 

1500 

1440 

3790 

1840 

676 

2« 

369 

]^ 

5300      3980 
6090     4o8o 

1520 

1330 

2060 

4970 

1570 

680 

^ 

497 

2T 

335 

1480 

1320 

1440 

4990 

1600 

680 

497 

2a 

335 

^ 

49ti0      4000 

1480 

1230 

4730 

2180 

680 

491 

490 

2a 

335 

4530      3970 
3650      3590 

1500 

1200 

2010 

3720 

3490 

2190 

680 

T, 

491 

50 

3  32 

348 

1320 

1490 

1660 

676 

4?-: 

51 

ib 



3'..10      3Cr.<, 



1420 



3910 



073 

471 



Moon 

•,71 

3411 

2»ioB     js^-g 

l':i') 

1336 

2V\- 

—0 

.-- 

te-f  1 

■ro 

204'/) 

li-.ojr-C'    217000 

03100 

82180 

Woiimu«A 

Wofor  Y«or 

27,300  c 
28,600  c 

f.o.  December  24,  1955 

Tolol  R 

noff 

1955 

Coltndor  Too, 

0-ienorg* 

Of  I»te0fd 

f.».  November  21,  1950 

.n  Aero 

-  FttI 

1955 

-  56  Wottr  Ytor 

U.    3.   a«ologlcal   Survey  and  Department  of  Water  Reaourcea   cooperative   atatlon   located  one  mile  north  of 
CleaentB,    TOO  faet  above   the  highway  bridge.    Rile   39.33  above  New  Hope  Bridge.      Drainage  area  la 
630  aquar*  mllaa.      Period  of  record   1904  to  date.     Records  computed  by  U.   S.   Oeological  Survey. 


TABLE  165 
MOKEUIMNE  RIVER  AT  WOODBRIDGE 
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Ocia 

Doily  Moon  Fiow  in  Second - 

F»t.  Wolff 

Yoor  Oclobo 

,  1955  To 

S«plombor,l956 

Oct. 

Nov. 

Dte.      Jon.       Fob. 

Morch 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sipl. 

199 

168 

316      3430      2920 

1600 

1300 

1520 

3530 

1210 

220 

102 

2 

57 

175 

324      3110      2610 

1590 

1260 

1600 

3800 

842 

112 

106 

3 

25 

177 

313      2580      2300 

1580 

1080 

1680 

3500 

1010 

97 

144 

118 

173 

312      2180      2160 

1580 

1080 

1830 

3550 

643 

155 

133 

5 

182 

173 

313      2940      2110 

1580 

1090 

2420 

3750 

677 

111 

130 

6 

190 

169 

322      4100      2090 

1570 

1030 

2520 

3270 

478 

100 

120 

7 

206 

166 

322      4320      2060 

1560 

934 

2570 

2440 

468 

85 

117 

e 

204 

156 

349      3460      1930 

1500 

1060 

2530 

2280 

470 

71 

124 

9 

66 

140 

356      3020      1900 

1540 

973 

2040 

2230 

380 

56 

213 

10 

30 

154 

348      2620      1890 

1320 

1160 

2510 

2450 

380 

59 

167 

1 1 

127 

170 

343     2470     1810 

1540 

1400 

2550 

2320 

421 

60 

166 

12 

196 

187 

343     2320     1580 

1450 

1500 

2560 

2200 

383 

62 

180 

13 

218 

287 

330     1970     1590 

1270 

1380 

2560 

1940 

308 

71 

268 

14 

234 

331 

313      2020      1660 

1260 

1520 

2460 

1950 

295 

62 

217 

15 

220 

472 

309      2910      1650 

1190 

1470 

1900 

1790 

309 

58 

164 

16 

92 

650 

318      3950      1640 

1240 

1230 

1870 

1640 

295 

58 

193 

17 

49 

390 

322      4360      1630 

1500 

1280 

1850 

1700 

282 

86 

206 

le 

155 

336 

325     4750     1640 

1530 

1290 

i860 

1690 

255 

128 

210 

19 

223 

324 

349      47BO      1640 

1520 

1230 

i960 

1680 

261 

117 

299 

20 

241 

320 

385      4740      1630 

1500 

1050 

2350 

1890 

261 

101 

303 

21 

253 

320 

344      3760      1620 

926 

1160 

2250 

1650 

266 

80 

276 

22 

244 

318 

460      3120      1580 

1190 

1210 

1830 

900 

286 

83 

322 

23 

100 

319 

2180      3100      1650 

1200 

1020 

2020 

1430 

288 

84 

337 

24 

61 

316 

14200      3790      1450 

1270 

1080 

2210 

1740 

270 

83 

277 

25 

163 

314 

10100      4060      1600 

1360 

1430 

2550 

1620 

262 

88 

251 

26 

2'i7 

313 

5940      3730      1620 

1320 

1620 

3170 

1300 

257 

94 

252 

27 

104 

310 

5250      3810      1610 

1160 

1830 

4l40 

1240 

258 

247 

26 

102 

309 

5380      3890      1580 

4880     3860     1600 

1110 

1580 

4200 

1500 

290 

86 

251 

29 

170 

307 

1100 

1600 

3750 

1680 

292 

79 

240 

30 

166 

306 

4420      3830 

1140 

1610 

3120 

1590 

280 

11 

252 

31 

166 



3890    3500    ::^ 

1220 

3120 

265 

M«on 

159 

275 

2053      3435     1819 

1368 

1282 

2435 

2142 

408 

90.2 

209 

4c- Ft 

9750 

16360 

126300     211200     104600 

84130 

76280 

149800 

127400 

25060 

5550 

12430 

Moximum 

Woter  Yeor 

23,000  c 

f.3.  December  24,  1955 

II  Tolol  R 

unoff 

1955- 

Colftndor  Ytor 

247500 

Ditchorg* 

Of  Rtcord 

27,000  c 

f.3.  November  22,  1950 

jl  in  Acrt 

-  FmI 

1955 

56  l*otor  Yoor 

948900 

U.  S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station 
dam  of  Woodbridge  Irrigation  District.  Drainage  area  is  644  square  miles.  P 
Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 


Ill  located  0.4  mile  below  diversion 
Period  of  record  May  1924  to  date. 


TABLE  l66 

DRY  CREEK  NEAR  GALT 


Dolly  Meon  Flow  in 

Second  - 

Feel   Woler 

Yeor  October 

1955  To  September.  1956 

Oolt 

Oct. 

Nov 

Dec.       Jon. 

Feb. 

Morch 

April 

Moy       June 

July 

Aug. 

Sept. 

0     692 

492 

384 

74 

45        6.0 

0       984 

414 

296 

77 

40         5.8 

0 

0     697 

358 

260 

68 

39        5.0 

4 

5 

0.  1 

0      508 

315 

236 

63 

98         3.3 

0     2430 

288 

220 

61 

110         1.2 

6 

0 

0     4260 

264 

218 

59 

120        1.0 

0 

0      1400 

238 

188 

56 

135       0 

0 

0     2060 

220 

174 

52 

145        0 

g 

0 

0      1020 

202 

164 

50 

160       0 

10 

0 

0       799 

189 

156 

49 

171        0 

0 

0     787 

180 

148 

58 

155       0 

12 
13 

0 

0      577 

173 

138 

106 

140        0 

N 

0 

0      467 

164 

131 

98 

125       0 

N 

N 

N 

0 

0 

0      1640 

156 

126 

93 

110         0 

0 

0 

0 

15 

0 

0     6340 

147 

119 

97 

95        0 

16 

17 

la 

19 
20 

0.2 

0     7780 

138 

114 

79 

§§             9. 

F 

0.2 

0     i960 

130 

110 

73 

68        0 

P 

F 

P 

L 

0 

0      1100 

135 

106 

65 

60       0 

L 

L 

I. 

0 

0 

22       818 

130 

102 

59 

55       0 

0 

0 

0 

W 

0 

624       908 

167 

101 

53 

45       0 

W 

W 

w 

21 
22 
23 
24 

25 

0 

270       848 

188 

98 

50 

40        0 

0 

1840       730 

162 

47 

37       0 

0 

12800      2140 

962 

89 

43 

32       0 

0 

13100     1360 

705 

86 

3i 

31       0 

0 

3890      1440 

424 

82 

38 

26       0 

26 
27 

2a 

29 

0 

2800      1480 

575 

78 

53 

24         0 

0 

4600      2140 

415 

73 

90 

16       0 

0 

1660      1400 

337 

71 

70 

13       0 

0 

865      9tl 

482 

J2 

57 

10         0 

0 

637      718 

68 

50 

8.8 

31 

784       591 



67 





Moon 

'-■ 

0.0 

1416      1646 

302 

141 

64.2 

72.3 

Ac-FI 

0 

1.0 

87100    101200 

17360 

8670 

3820 

4450      'I't 

MoKimum 

Wofor  Yoor 

17,000  c.f 

s.  December  24,  1955 

Totol  Runoff 

1955-  Co 

endor  Yeor 

Oitcnorgo 

Of  Record 

17,000  c.r 

3.  December  24,  1955 

in  Acre  -  Feet 

1955-  56 

Woter  Yeor 

^t^t.L.O 

U.  S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  at  Dustin  Road  bridge, 
four  miles  east  of  Gait.   It  Is  also  known  as  "Dry  Creek  at  Dustin  Road".   Drainage  area  Is  325  square  miles. 
Period  of  record  December  1926  to  September  1933;  October  1944  to  date. 
Records  computed  by  U.  S.  Geological  Survey. 
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TABLE  167 
COSUMNES  RIVER  AT  MICHIGAN  BAR 


Oot> 

Doily  Mton  Flow  in  Second 

Fact   Wotar 

Yaor  Octobar 

.  1955  To 

Oct, 

Nov 

Otc.       Jon. 

Fab. 

Morcfi 

April 

Mo, 

Juna       July 

Au, 

Sapf 

1 

L.7 

9.8 

46       -L.-._. 

1930 

1050 

'"'J 

■  -i 

-  ;/,^      126 

48 

2i 

2 

0.1 

10 

91      io3u 

1720 

963 

6(0 

l"(0 

olO       119 

45 

2m 

3 

6.7 

9.8 

104      1430 

\m 

920 

785 

794 

602      117 

15 

23 

4 

6.1 

9.8 

78      1330 

910 

740 

1710 

570       110 

45 

22 

5 

5.6 

11 

67      1810 

1310 

1020 

713 

2070 

521       108 

41 

21 

S 

5.6 

10 

153      3040 

1260 

996 

695 

1930 

476       103 

13 

19 

7 

6.7 

9.8 

513      2120 

1160 

890 

704 

1900 

452       99 

12 

20 

S 

7.3 

12 

216      2240 

1080 

850 

713 

1900 

429       95 

12 

19 

9 

7.9 

12 

162      1680 

996 

821 

722 

i860 

418      90 

10 

20 

10 

10 

13 

213      1580 

930 

803 

776 

1790 

412       87 

38 

22 

1  1 

6.7 

13 

159      1460 

900 

794 

890 

1710 

407        87 

37 

21 

12 

8.5 

15 

125      1280 

830 

776 

920 

1650 

380        88 

35 

20 

13 

9.8 

20 

110    1190 

840 

758 

791 

1520 

360        90 

35 

22 

14 

10 

35 

99      3110 

812 

740 

803 

1310 

335       90 

31 

23 

IS 

10 

15 

91      7560 

776 

722 

776 

1220 

350       88 

31 

23 

16 

10 

40 

88      8590 

740 

713 

722 

1150 

317       87 

33 

23 

9.8 

44 

101    4700 

704 

722 

701 

1100 

286       84 

32 

23 

18 

9.1 

56 

156      3280 

731 

-40 

686 

1080 

266       80 

31 

22 

19 

53 

1200      2670 

704 

776 

686 

1060 

251       77 

30 

23 

20 

8.5 

49 

2530      2520 

1020 

812 

701 

1040 

216       72 

32 

25 

9.8 

67 

1470      2420 

860 

812 

710 

1060 

236        70 

31 

33 

22 

9.1 

156 

13200      2770 

915 

830 

767 

1080 

222        68 

30 

40 

23 

12 

90 

31700      5580 

2750 

870 

812 

1100 

212        65 

30 

34 

24 

14 

66 

16900      3730 

1510 

900 

830 

1080 

200        61 

29 

31 

2S 

13 

57 

5800      4130 

1250 

952 

860 

974 

209        19 

28 

31 

26 

13 

49 

7530      5130 

1370 

996 

1170 

890 

182        46 

27 

30 

27 

13 

44 

6500      5300 

IIIO 

974 

1110 

860 

173        52 

25 

28 

26 

11 

42 

3360     -3710 

1020 

941 

911 

776 

167       53 

25 

26 

29 

10 

41 

2390      2960 

1250 

920 

860 

731 

150       53 

25 

26 

30 

9.8 

40 

1900      2500 

910 

812 

695 

138          51 

26 

25 

31 

9.8 



1820      2200 



920 



686 

48 

26 

Maon 

■:..3 

37.0 

3189      3180 

;i'..o 

htjs 

809 

1231J 

3^2       Si.;' 

34.  -. 

2...C 

«c-ft 

2240 

I961OQ    195500 

66740 

53160 

48130 

roooo 

20320      tOuC 

120 

;.t: 

Moiimum 

Wot«r  T.or 

42.000  c 

.r.s.  December  23, 

1955 

Tolol  Runoff 

1955-  Colandor  Taor 

35-^2'0 

Oiichargt 

Of  Record 

42,000  c 

f.8.  December  23, 

1955 

in  Acr< 

-  Faat 

1955-  56  Wotar  Yaor 

667400 

U.  S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  at  highway  bridge  at 
Michigan  Bar,  Mile  3U.3  above  mouth.   Drainage  area  Is  537  square  miles.   Period  of  record  October  1907  to  date. 
Records  computed  by  U.  S.  Oecloglcal  Survey. 


TABLE  168 

COSUMNES  RIVER  AT  McCONNELL 


Doily  Maon  Flo 

w  in  Sacond 

Faal   Wolar 

Yaor  Octobar 

1955  To  Saptambar.  1956 

00  ta 

Oct         Nov 

Dae        Jon 

Fab 

Morcb 

April 

Moy        J 

na 

July 

Aug 

Sapt 

1 

0 

23      1160 

2220 

1100 

970 

824 

620 

99 

17 

2 

0 

27      1790 

i960 

1110 

920 

796 

596 

96 

8.0 

3 

0 

71       1300 

1760 

1020 

821 

792 

564 

?^ 

0 

4 

0 

71      992 

1600 

980 

752 

1310 

550 

36 

0 

5 

0 

54      2230 

II70 

1000 

708 

2100 

526 

79 

0 

6 

0 

53     6860 

1360 

1110 

688 

2090 

169 

79 

0 

7 

0 

330      2280 

1250 

565 

692 

1950 

112 

l^ 

0 

a 

0 

310     2190 
174      1540 

1160 

691 

701 

2120 

121 

0 

9 

0 

1070 
980 

861 

712 

1930 

112 

61 

0 

10 

0 

156    1230 

812 

738 

1990 

397 

56 

0 

II 

0 

168     1320 

935 

819 

855 

1790 

391 

tl 

0 

12 

0 

122      1030 

873 

806 

1760 

'^t 

0 

13 

N           0 

97      902 

87      1730 

812 

783 

860 

1500 

0 

N 

14 

0           0 

819 

752 

801 

1400 

313 

60 

0 

0 

19 

0 

76      7740 

788 

717 

810 

1230 

326 

59 

0 

le 

0 

70     14500 

729 

729 

731 

1120 

320 

60 

0 

17 

P           0 

72      7920 
86      4780 

729 

701 

1060 

290 

61 

0 

P 

16 

1.           0 

717 

IOIO 

267 

56 

0 

L 

1* 

0           0 

231      3550 
2160      3150 

688 

^2? 

1030 

251 

53 

0 

0 

<0 

w        18 

729 

681 

1000 

239 

50 

0 

w 

tl 

23 

2330      3190 

960 

828 

716 

1010 

221 

16 

0 

22 

57 

3790      2700 
31100      5130 

873 

Ul 

760 

1020 

202 

11 

0 

23 

xoo 

2170 

796 

1060 

\r. 

49 

0 

24 

59 

35600      5710 
1 3800      4670 

2510 

910 

low 

ill 

0 

IS 

13 

1510 

966 

181 

0 

t« 

36 

6710      5710 

1650 

990 

1080 

876 

175 

40 

0 

27 

il 

11700      7850 

1100 

1020 

1040 

801 

159 

29 

0 

26 

5900      5380 

1180 

980 

768 

150 

29 

0 

2» 

23 

2520      3860 

1310 

935 

m 

681 

132 

23 

0 

30 

?r 

1670      3090 

930 

618 

ir.'i 

n 

r 

31 

— 

I'fV      ;.'|-A 



915 

— 

628 

— 

'■ 

— 

Uton 

1  U,  ' 

411!:,    3818 

1259 

901 

823 

1250 

3*-:^ 

y^-  ^ 

L'.l: 

«t  n 

r'ssooo   231800 

72410 

55570 

48950 

76830     19600 

3140 

50 

Wotar  Yaor    '.u.  "ii. 

.r.o.  Dcoombcr  23, 
- . r.B.  December  23, 

'2?^ 

Total  Runoff 

Oltchorga 

Of  Raeord    '4,^1 

Wj 

in  Acra  -  Faat 

1955-  56 

Wolar  Yaor 

U.  3.  Ocologlcal  Survey,  and  Department  of  Hotcr  Reaourcco  cooperative  atatlon  located  at  U.  S.  Highway  99 
bridge,  Kile  10.7  above  mouth.   When  flow  In  main  channel  reaches  ^1,600  c.f.s.  water  otarts  to  bypass  station. 
figures  given  Include  all  overflow.   Drainage  area  Is  approxlnuitely  730  square  nillea.   Period  of  record  19'*2 
to  date.   Records  computed  by  U.  S.  Oeological  Survey. 


TABLE  169 
CONTRA  COSTA  CANAL  NEAR  OAKLEY 
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Ooi 

»  Meon  Flow 

in   Second  - 

F««l      WoUr 

Yeor  Octobor 

1955   To  Sopterr 

bar,  1956 

Dola 

Oct, 

Nov. 

0«c. 

Jon, 

Fob. 

March 

April 

May                  June                July                  Aug. 

Sapl. 

1 

64 

51 

42 

34 

31 

32 

45 

49 

Ti               84                 84 

85 

2 

66 

52 

40 

34 

39 

33 

73 

50 

82               87                 84 

85 

3 

74 

57 

41 

33 

43 

31 

76 

53 

82               85                 84 

84 

4 

88 

59 

41 

34 

43 

33 

68 

44 

98               81                 99 

84 

5 

67 

61 

39 

30 

35 

33 

82 

40                 102               77                 83 

91 

6 

62 

62 

40 

41 

34 

27 

59 

41                 106               79                 96 

89 

7 

65 

62 

53 

41 

34 

40 

50 

40                 114               83               104 

89 

B 

71 

62 

46 

33 

36 

35 

50 

43 

91               83               110 

90 

9 

65 

65 

44 

32 

31 

35 

50 

46 

93               79               108 

90 

10 

68 

65 

42 

28 

33 

33 

51 

49                 104               79               109 

90 

,, 

61 

64 

44 

28 

32 

32 

55 

49                 120               78               106 

91 

12 

64 

65 

41 

29 

27 

29 

47 

58 

98              79                99 

114 

13 

64 

59 

42 

43 

27 

31 

54 

62                 109               76                 96 

117 

14 

59 

55 

45 

42 

27 

32 

50 

49 

94              72                99 

128 

15 

55 

52 

46 

31 

27 

30 

46 

63 

95              67                96 

119 

16 

53 

52 

45 

27 

30 

42 

43 

74 

95               67                 90 

105 

17 

52 

49 

45 

29 

53 

40 

42 

75 

96              71                93 

105 

18 

53 

45 

45 

31 

58 

32 

51 

77 

90              74                95 

104 

19 

54 

49 

45 

38 

29 

35 

59 

77 

89              74                90 

84 

20 

53 

48 

42 

45 

27 

40 

64 

67 

89              75                86 

98 

21 

54 

48 

43 

45 

49 

43 

60 

63 

88               73                 86 

96 

22 

53 

48 

36 

28 

27 

42 

56 

60 

88               68                 88 

88 

23 

54 

42 

35 

28 

30 

44 

57 

62 

94               65                 89 

86 

24 

51 

43 

37 

28 

40 

49 

63 

72 

96               68                 90 

79 

25 

54 

43 

35 

28 

32 

46 

51 

75 

91               72                 91 

77 

26 

52 

42 

26 

28 

27 

60 

48 

74 

96               99                 86 

81 

27 

51 

42 

30 

32 

29 

bO 

48 

74 

06             100                 86 

77 

28 

50 

44 

34 

34 

33 

62 

45 

72 

98               96                 85 

P 

29 

53 

44 

35 

29 

32 

70 

a   44 

76 

99              94                86 

81 

30 

54 

44 

41 

tl 

46 

46 

72 

94               89                 86 

b  75 

31 

51 



35 

= 

48 



85 

—                87                 86 

Meon 

59.4 

52.5 

40.5 

32.8 

34.3 

40.2 

54.4 

61.0 

95.8           79.4             92.6 

91.9 

Ac-Ft 

3t350 

3122 

2489 

2020 

1973 

2470 

3236 

3751               5700           4881             5693 

5476 

Maiimum 

Wofar    YBOr 

Totot  Runoff 

1955- Colander    raor              49342 

Ditchorgc 

Of   Rtcord 

in  Acre  -  Feet 

1955-  56  Wotar  Yaor            44461 

This  flow  l3  the  diversion  of  Contra  Costa  Canal  from  Rock  Slough. 

Sal   23-hour  day 
b)   25-hour  day 


Records  computed  by  U.  S.  Bureau  of  Reclamation. 


TABLE  170 
KINGS  RIVER  AT  PIEDRA 


Dota 

Ooily 

Maon   Flow  in    Sacond  - 

Feet      Water 

Year  Octoba 

r.  1955  To 

September,  1956 

Ocl 

Nov, 

Dae. 

Jon 

Fab, 

Morcti 

April 

Moy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

208 

47 

4b 

4o4 

243 

5790 

3950 

1340 

6930 

9150 

7080 

1520 

2 

190 

42 

39 

376 

1100 

5790 

3860 

1510 

6890 

9080 

7040 

1440 

3 

198 

15 

38 

293 

1800 

6050 

3840 

1760 

6930 

8550 

6860 

1340 

184 

11 

33 

187 

2320 

6070 

3660 

2070 

7200 

8280 

5750 
6820 

1400 

5 

180 

11 

29 

156 

2320 

6070 

3720 

2060 

7020 

8180 

1410 

6 

180 

11 

41 

140 

2320 

6350 

4080 

2140 

7150 

8000 

6730 

1510 

7 

180 

11 

32 

121 

2620 

6500 

3970 

2170 

7320 

7780 

6650 

1510 

8 

92 

11 

44 

97 

2870 

4670 

3940 

2140 

8700 

7700 

6600 

1510 

9 

11 

52 

83 

2900 

3230 

3900 

2490 

8780 

7650 

6440 

1540 

10 

7d 

11 

43 

140 

3260 

3110 

3910 

2640 

8850 

7650 

6150 

2150 

1  1 

68 

11 

46 

138 

3500 

3300 

3580 

2900 

8950 

7720 

6170 

2340 

12 

64 

11 

44 

204 

3800 

3500 

2720 

3100 

9020 

7780 

6130 

2210 

13 

66 

12 

44 

224 

3830 

3540 

2500 

3300 

8680 

7980 

6050 

2050 

14 

64 

12 

46 

216 

4180 

3500 

2160 

3280 

8700 

7950 

6090 

i960 

15 

ij4 

11 

48 

224 

4590 

3620 

2060 

3600 

878O 

7980 

6110 

i960 

16 

64 

10 

66 

254 

4990 

3790 

2070 

4000 

7950 

7980 

5880 

1780 

17 

64 

12 

70 

232 

5420 

3900 

1080 

4200 

7900 

8000 

5860 

1740 

18 

66 

11 

70 

232 

5480 

3840 

1070 

4400 

7400 

8000 

5800 

1730 

59 

12 

72 

204 

5510 

3930 

1150 

4600 

7220 

8020 

5880 

1710 

20 

58 

12 

72 

198 

5510 

3870 

1240 

4700 

7110 

8100 

5880 

1570 

21 

58 

13 

83 

198 

5510 

3970 
4020 

1210 

47I0 

7280 

8020 

4830 

1560 

57 

12 

125 

204 

5530 

945 

7480 

7920 

4750 

1540 

57 

22 

5580 

718 

5620 

3770 

1590 

5200 

7520 

7880 

4710 

1520 

57 

36 

5360 

398 

5660 

3810 

1890 

5440 

8050 

7850 

4560 

1480 

25 

57 

37 

2260 

2920 

5790 

3840 

1260 

5420 

8100 

7880 

4440 

1430 

50 

38 

864 

1210 

5800 

4100 

856 

5530 

7720 

7750 

4280 

1420 

27 

48 

38 

722 

1300 

5790 

4170 

727 

5790 

7900 
8300 

7800 

4230 

900 

28 

46 

37 

482 

637 

5770 

4080 

666 

6070 

7650 

3840 

440 

29 

46 

38 

448 

518 

5800 

4140 

790 

6500 

9020 

7550 

3770 

388 

30 

4^ 

38 

420 

595 

4040 

1240 

6600 

9150 

7320 

3340 

343 

31 

'4;' 

432 

384 



3980 



6670 

7040 

1980 

Uaon 

89.7 

20.1 

573 

426 

4132 

4334 

2321 

3907 

7933 

7942 

5539 

1513 

Ac-Ft 

5520 

1200 

35210 

26190 

237700 

266500 

13B100 

240300 

472100 

488300 

340600 

90050 

Maximum 

Wotar    Yaor 

9,380  c.f.s 

.    December 

23,    1955 

Total  R 

jnofi 

1955 

Colandor 

Year 

1157000 

Diacfiorga 

Of  Racord 

91,000  c.r. 

3 .   Novembe 

r  19.    1950 

in   Acre 

-  Feel 

1955 

-  56  Water 

Yeor 

2342000 

U.  S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Resources  cooperative  station  located  0.5  mile  below  highway  bridge  at 
Pledra.   Drainage  area  Is  169U  square  miles.   Kings  River  I3  a  tributary  to  the  Tulare  Lake  area.   At  times,  during  high 
stages  it  flows  Into  the  San  Joaquin  River  via  Jamea  Bypass.   Period  of  record  September  1895  to  date.   Records  computed 
by  U.  S.  Geological  Survey. 
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TABLE   171 
SOUTH  PORK  KStOS  RIVER  BELOW  EMPIRE  WEIR  #2 


Do 

ly   Mton    Flow 

in    Second  ' 

Fool       WolOf 

Yoor   Octobor 

1955   To  Soptombor,  1956 

DoU 

Ocl 

Nov 

D.c 

Jon 

Fob. 

Morch 

April 

Hoy                    Junt                  July 

Aog 

Sopi 

0                    t2 

236 

2t 

0                61 

211 

12 

0                61 

190 

12 

4 
5 

0           r* 

19* 

12 

0              138 

172 

10 

0                  201 

168 

8.0 

7 

0                211 

184 

8.0 

e 

0                212 

189 

36 

9 

0                20* 

188 

73 

10 

39                 207 

74 

86                 190 

196 

25 

222                  169 

207 

30 

13 

N 

N 

K 

N 

N 

N 

N 

N                  252               157 

276 

31 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0                   242                 157 

332 

30 

15 

279              163 

326 

25 

300                  171 
F                     227                  183 

328 

24 

F 

F 

F 

P 

F 

F 

P 

326 

24 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

1i      i?i 

332 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

337 

24 

20 

U 

W 

W 

w 

W 

W 

W 

W                     12                213 

357 

23 

10             191 

346 

25 

8.0           173 

341 

25 

23 

8.0           IM 
9.0           IW 

23 
10 

25 

28              lt8 

273 

0 

49                 144 

255 

0 

27 

62              197 

156 

15 

26 

90                205 

132 

25 

55              230 

146 

25 

56              206 

144 

25 

31 



_    _ 

213 

86 

Mion 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0                   79.^            170 

242 

23.5 

Ac-FI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

4,--            ;.  .. 

1391- 

Moiimum 

Wot«r    Y«or 

Totol  Runoff 

1955- Colondor    Tior 

'-?^i 

Ditchorg* 

Ot   Rtcord 

in   Aero  -  Fool 

1955-  56  Wolor   Yoor 

.----'- 

Kings  Rlvei'  Water  Association  station  located  one  mile   southwest   of  Stratford. 
River  water.    Is  a  tributary  to  the  Tulare  Lake  area. 


South   Fork    Kings    River,    composed   of   Kings 


TABLE   172 
CROSS  CREEK  BELOW    LAKELAND  CANAL  #2 


Dolly 

Moon    Floa 

in   Socond  - 

Fool       Wolor 

Yoor   Octobor 

,  1955   To  Soplomblr,  1956 

Doto 

Oct 

Nov 

Ooc 

Jon. 

Fob 

Morcll 

April 

Moy                     Juno                  July 

Aug 

SopI 

1 

0 

0 

0                          JC 

2 

0 

0 

0                          0 

3 

0 

0 

0                       0 

4 

0 

0 

0                       0 

5 

0 

0 

0                       0 

6 

0 

0 

0                         0 

7 

0 

0 

0                        0 

a 

0 

0 

0                       0 

* 

0 

0 

0                       0 

10 

0 

0 

0                       0 

II 

0 

0 

0                       0 

12 

0 

0 

0                       0 

13 

N 

N 

0 

0 

N 

N 

N 

0                   On 

N 

N 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0                         0                     0 

0 

0 

15 

0 

0 

0                        0 

16 

0 

0 

0                       0 

17 

r 

T 

0 

0 

F 

p 

P 

0                       Op 

P 

F 

16 

L 

0 

0 

L 

L 

L 

0                       0                   L 

L 

L 

1* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0                       0                   0 

0 

0 

20 

W 

0 

0 

w 

w 

W 

0                         0                     w 

V 

W 

tl 

0 

0 

0                       0 

11 

0 

0 

0                     0 

15 

0 

0 

30                    0 

14 

700 

0 

50                       0 

25 

2450 

0 

55                    0 

26 

1200 

550 

60                       0 

27 

75 

2070 

60                       0 

26 

0 

1850 

70                       0 

2« 

0 

1^50 

75                      0 

30 

0 

1>,0 

QO                          0 

31 



0 

.■',.0 

— 

— 

100                     



Uoon 

143 

233 

0 

0 

0 

19.0                     0.7 

0 

Ac-  Ft 

6777 

143P1 

0 

^' 

- 

1170                         no 

0 

Hoilmum 

Wofor     Toor 

1    Totol  Runoff 

,1—7 

Olochorgo 

Of    Record 

I    in   Aero  -  Foot 

1955-56  «otor  Yoor 

24310 

Corcoran   Irrigation  Dlatrlct   atotlon    located  belo»   the   Croaa   Cr«9k  wir,    four  nllaa  eaat  of  Guamaey.      Croaa   Crtck 
la  a  tributary  of  tha  Tulai-e   Lake  area.      At   ttnaa  the  flo»  la  a  coablnatlon  of  Kairaah  River  water,    Klnsa  River  water 
and  Cottonmod  Creek  water.      Period  of   record   1921   to  date. 
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TABLE  173 
KAWEAH  RIVER  NEAR  THREE  RIVERS 


Dolt 

Dally  Mean   Flow  in 

Sacond 

Fool.     Woltr 

Yoar   Oclobo 

,  1955  To 

Soplombor,  1956 

Ocl 

Nov. 

D«c.                 Jon. 

Fob. 

March 

April 

Mo, 

Juno                July 

Aug. 

Sopl. 

1 

23 

24 

172               1400 

1270 

574 

1030 

1430 

2300              909 

340 

90 

22 

24 

304               1200 

1180 

574 

921 

1550 

2290                 804 

305 

86 

3 

22 

24 

153            1110 

1060 

582 

861 

1830 

2100                 748 

276 

80 

4 

22 

27 

118             1060 

1050 

595 

835 

2970 

2190                 718 

250 

78 

5 

23 

26 

112               1010 

1010 

595 

855 

2240 

2030                 712 

237 

78 

24 

26 

436              980 

936 

600 

894 

1970 

1880                 700 

226 

76 

7 

23 

27 

484               935 

900 

610 

949 

1850 

1970               688 

210 

74 

8 

21 

26 

230               899 

864 

610 

1000 

1660 

2000                 670 

206 

72 

9 

21 

24 

1050               882 

822 

620 

1110 

2130 

2060                 652 

196 

69 

10 

22 

24 

446               810 

786 

625 

1180 

1750 

2080                 616 

189 

69 

1  1 

22 

26 

300               761 

760 

630 

1170 

1640 

1980               577 

179 

69 

12 

22 

28 

256               747 

755 

635 

1200 

1530 

1830               544 

172 

69 

13 

26 

32 

238               761 

745 

635 

1150 

1320 

i860               506 

163 

65 

14 

23 

77 

221               740 

740 

640 

994 

1230 

1720               478 

157 

64 

IS 

23 

71 

207               768 

720 

626 

949 

1310 

1490               462 

151 

60 

24 

57 

194              1000 

690 

635 

1040 

1560 

1340               456 

148 

60 

17 

22 

71 

182              866 

671 

658 

1040 

1830 

1360               440 

145 

58 

IB 

21 

72 

172           768 

662 

653 

1030 

2090 

1410               445 

137 

54 

19 

21 

88 

155            761 

648 

690 

986 

2500 

1430               500 

128 

52 

20 

24 

108 

170            761 

644 

671 

1070 

2130 

1330               652 

123 

54 

21 

23 

138 

179                766 

630 

715 

1100 

2680 

1270               723 

123 

62 

22 

29 

160 

2570                7?6 

626 

750 

1110 

3190 

1280               729 

115 

60 

23 

26 

97 

42800              1160 

750 

780 

1300 

3420 

1310               706 

108 

55 

24 

22 

82 

15100                91T 

710 

858 

1440 

3270 

1310               634 

104 

52 

25 

22 

77 

8210              7580 

626 

918 

1560 

2700 

1200               577 

104 

51 

26 

23 

77 

5590              4430 

617 

948 

1830 

2620 

1160            652 

101 

49 

27 

81 

4840             5020 

590 

936 

1760 

2730 

1220                 616 

99 

49 

28 

28 

88 

3330             3180 

590 

930 

1450 

2480 

1250                  550 

97 

49 

29 

24 

91 

2400             2300 

574 

967 

1410 

2460 

1160                  456 

94 

51 

30 

24 

88 

1810             1700 

1000 

1410 

2560 

1080                  401 

90 

49 

31 

24 



1660               1400 

^^^ 

1030 

3470 

365 

90 

Maon 

23.2 

62.0 

3035               1529 

780 

719 

1154 

2165 

lr.31            603 

163 

63.5 

Ac-FI 

1430 

3690 

186600             94020 

44880 

44210 

68700 

133100 

97070             37060 

10040 

3780 

Maximum 

Wofer    Y«of 

80,700  c.f 

a.    December  23,    1955 

II  Tolol  R 

unoff 

1955-Calondor 

Toor 

452800 

Diachargt 

Of  Rtcord 

80,700  c.f 

3.    December  23,    1955 

y  in  Aero 

-  Fool 

1955-56  Walor 

Yoor 

724600 

U.  S.  Geological  Survey  and  Department  of  Water  Reaourcea  cooperative  station  located  three  mllea  southwest  of  Three  Rivers 
post  office.   Drainage  area  ia  520  square  miles.   Kaweah  River  la  a  tributary  of  the  Tulare  Lake  area.   Period  of  record 
February  1936  to  date.   (Prior  records  available  at  a  site  two  miles  upstream.)   Records  computed  by  the  U,  S.  Geological  Survey. 


TABLE  174 

TULE  RIVER  AT  WORTH  BRIDGE 


Dolo 

Daily   Moon    F 

ow  in   Socond  - 

Fool.     Wolor 

Yoar   Oclobo 

,  1955   To 

Soplombor,  1956 

Oct, 

Nov. 

Doc.                 Jon. 

Fob. 

Morch 

April 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sopl. 

1 

0.1 

132                448 

641 

270 

315 

451 

300 

56 

5.3 

4.4 

1.2 

222                  412 

569 

262 

300 

431 

294 

l°l 

5.7 

4.0 

3.2 

95              385 

524 

260 

282 

452 

282 

5.5 

4.4 

4 

5 

4.0 

73               368 

484 

262 

265 

685 

268 

42 

5.3 

4.2 

4.4 

53              353 

470 

265 

268 

576 

276 

36 

5.1 

4.2 

H 

586               341 
483               329 

445 

255 
242 

278 

lU 

263 

32 

5.3 

4.2. 

7 

^3^^^ 

278 

251 
242 

30 

5.9 

1:1 

8 

5.4 

217              315 

242 

278 

450 

31 

6.5 

9 

4.9 

584               305 

380 

242 

278 

666 

230 

31 

5.3 

4.0 

10 

3.6 

309               299 

371 

244 

265 

740 

220 

26 

5.1 

3.7 

3.2 

209               291 

359 

246 

290 

693 

218 

24 

5.3 

3.0 

12 

4.9 

171              291 

350 

242 

395 

730 

206 

20 

5.5 

3.0 

5.9 

147               283 

340 

232 

420 

630 

^2i 

18 

5.1 

3.2 

14 

0 

13 

135               279 

330 

226 

368 

540 

186 

17 

5.1 

3.3 

15 

17 

120               275 

318 

224 

348 

540 

186 

14 

5.5 

3.5 

16 

109               331 

305 

220 

380 

486 

176 

11 

1:1 

3.5 

F 

99              319 

290 

222 

380 

486 

161 

11 

4.2 

18 
19 
20 

26 

92              291 

275 

226 

395 

468 

152 

9.9 

4.9 

3.8 

0 

w 

21 
31 

85              283 ■ 
79              281 

262 
255 

246 

III 

486 

442 

144 
142 

9.4 
8.8 

V, 

u 

51 

79              297 

255 

248 

404 

434 

142 

9.9 

4.5 

4.7 

85 

410              291 

250 

252 

398 

459 

131 

8.3 

^5 

4.4 

23 

51 

13600              515 

322 

255 

404 

513 

120 

6.7 

4.7 

4.4 

24 
25 

39 

3020                  570 

392 

260 

404       ' 

513 

112 

5.9 

4.5 

4.0 

29 

1670             4170 

345 

268 

414 

504 

105 

5.5 

4.2 

3.3 

26 

27 
28 
29 

21 

1380          2610 
1440           3680 

340 

275 

473 
562 

426 

99 

5.7 

4.0 

4.0 

19 

300 

402 

gf 

5.7 

4.0 

3.3 

22 

1010          1550 

295 

265 

536 

370 

84 

5.7 

4.5 

3.3 

25 

770          1080 

282 

262 

487 
476 

342 

-  74 

5.3 

4.9 

3.3 

26 

556               866 

497           745 

260 

330 

64 

5.3 

V, 

3.3 

31 

^ 

262 

321 

— 

5.1 

Moan 

0 

19.1 

917              737 

364 

250 

372 

502 

180 

19.1 

5.0 

3.8 

Ac-FI 

0 

1130 

56390          45330 

20950 

15370 

22140 

30B70 

10740 

1180 

308 

228 

Moximum 

Wafor    Yoor 

27,000   c 

f.3.    December  23, 

1955 

II   Tolal  R 

unall 

1955- 

Colondar    Yoar 

110100 

Oiichorgo 

Of   Rocord 

27,000   c 

f.a.    December  23, 

1955 

y   in   Aero 

-  Fool 

1955 

56  Walor  Yoor 

U  S.  Oeological  Survey  and  Department  of  water  Reaources  cooperative  station  located  one  mile  above  the  head  of  Porter 
siough  and  two  miles  below  the  Junction  of  South  Fork  Tule  River.  Drainage  area  l8  395  square  mlleo.  Period  of  record 
October  1944  to  date.   Records  computed  by  U.  3.  Oeological  Survey. 
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TABLE  175 
TULE  RIVER  NEAR  PORTERVILLE 


CMIt 

Dolly   Mton   Flo*   in    Stcond - 

Ft*1.     Wotcr 

Yflor   Octob 

»r,  1955   To  S«pl«mb«r,  1 

956 

Od 

No« 

0«c.                 Jon. 

F«l). 

Morch 

April 

Mo>                  Junf 

July 

Aug 

Sipl. 

1 

C.l 

4.6 

Ill                  362 

540 

193 

245 

361               2t9 

58 

12 

7.0 

2 

0.1 

4.6 

152              323 

470 

195 

228 

345               260 

55 

13 

6.5 

J 

0.1 

5.5 

70                290 

'130 

202 

210 

369                240 

54 

14 

6.5 

4 

0.1 

5.5 

55              265 
45              245 

420 

210 

198 

550                231 

53 

13 

6.5 

5 

0.1 

5.9 

405 

215 

202 

502                226 

50 

12 

6.8 

6 

0.1 

5.9 

399               230 

m 

200 

208 

448                  205 

48 

13 

6.8 

7 

0.1 

5.9 

323               220 

190 

205 

416                  200 

46 

13 

6.5 

a 

0.1 

6.4 

129               206 

365 

188 

205 

385                  190 

45 

13 

6.5 

9 

0.3 

5.5 

486               197 

350 

190 

208 

506                  184 

43 

13 

6.5 

10 

0.3 

5.5 

244               188 

335 

200 

205 

520                  179 

41 

13 

6.2 

l< 

0.4 

5.7 

152              186 

325 

202 

242 

484                170 

39 

11 

5.4 

12 

0.4 

6.6 

118              188 

310 

198 

369 

475                154 

37 

11 

5.4 

13 

0.5 

7.1 

102              176 

373 
294 

421                150 
377                146 

i 

10 

5.4 

14 

?:? 

30 

92              172 

10 

5.4 

IS 

29 

84              174 

265 

177 

263 

357                144 

31 

10 

5.8 

16 

0.5 
0.6 

24 

78                248 

240 

174 

304 

338                136 
342                  125 

30 

10 

l.l 

17 

26 

70                204 

179 

300 

32 

10 

la 

0.7 

28 

68              188 

225 

184 

317 

338          119 

31 

10 

6.5 

19 

'o-.l 

^ 

63              178 
59              180 

210 

188 

304 

361                114 

31 

10 

6.5 

20 

195 

188 

310 

345                110 

31 

9.2 

8.0 

Zl 

1.1 

46 

60              192 

184 

193 

304 

365                112 
396                105 

33 

8.8 

9.2 

22 

1.1 

51 

376              184 

184 

195 

297 

30 

9.2 

8.8 

23 

1.1 

38 

9090              380 

251 

198 

300 

416                95 

26 

8.4 

8.8 

24 

1.3 

31 

2230                388 

291 

208 

291 

421                  90 

24 

7.8 

8.0 

25 

1.7 

29 

1260           3080 

234 

212 

304 

385                  84 

24 

7.0 

6.5 

26 

2.0 

i 

1100              2110 

245 

220 

III 

353                82 
345                76 

24 

6.8 

6.2 

27 

3.11 

1180              2380 

212 

220 

21 

6.5 

5.8 

za 

4.4 

M 

840              1250 

208 

210 

408 

331                73 
307                69 

20 

6.5 

5.8 

29 

u 

608                894 

200 

208 

385 

18 

6.5 

5.8 

30 

28 

476                719 

205 

381 

300                64 

17 

7.0 

5.8 

31 

4.2 

— 

421                626 



205 

288               

14 

7.0 

Maon 

1.1 

20.5 

663              536 

300 

198 

291 

592                147 

3-4.6 

i:.i 

c  .c 

Ac-Fl 

L.H 

1220 

40740            32970 

17250 

12140 

17320 

24090               673c 

21-41;. 

616 

;91 

Moiimum 

Wotar    Y«or 

24,200  c 

f.a.    December  23, 

1955 

1]   Totol  Runoff 

1955 

-  Colandor    Ycor 

SccSO 

Ditchorg* 

0(  Rteori) 

25.500   c 

f.a.    November  19, 

1950 

II  In  Acrt  -  FMf 

1955 

-  56  Wot»t   YiOf 

15770c 

U.    3.    Geological  Survey  and  Department  of  Water  Reaourcea   cooperative   station   located  at  highway  bridge  one  mile  above 
the   Junction  of  South  Pork  Tule   River.      Drainage  area  Is   26l   square  miles.      Period  of   record  May   1901   to  date.      Records 
computed  by  U.   S.   Qeologlcal  Survey. 


TABLE   176 
DELIVERY  FROM  PRIANT-KERN   CANAL  TO  TULE   RTVEH 


Do 

ly  M.on  Flow 

(n   Socond  - 

Fttt       Wol.r 

Y.or  Ocfobor, 

1955   To  Sopl.mbor,  1956 

Oaf* 

Ocl 

No« 

Dae 

Jon. 

Fob 

Morch 

April 

Moy                    Junt                 July 

Au, 

Sopi 

1 

0 

.Q                    330                   391 

596 

508 

0 

L- 

c 

0                  370                  397 

17              394              403 

609 

510 

0 

0 

84 

0 

596 

510 

4 
5 

0 
0 

0 
0 

u 

0 
0 

64              402              399 

10              424              405 

ni 

1M 

6 

0 

u 

88 

7.0 

41                438                415 

583 

481 

0 

0 

84 

30 

82                438                415 

559 

409 

0 

0 

80 

66 

?2                438                415 
88              454              447 

555 

379 

0 

0 

106 

80 

555 

379 

0 

0 

136 

80 

0                484                447 

555 

213 

1  1 

0 

0 

[in- 

82 

0                441                435 

^^ 

53 

0 

0 

10 

10  s 

0                406                432 

0 

13 

N 

N 

0 

1: 

0 

198 

28 

0            394            432 

581 

0 

15 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

224 
215 

0 
0 

0                379                432 
0                379                448 

^ 

0 
0 

16 

0 

6.0 

209 

0 

0                37?                459 

0           394           445 

23                fill                429 
82                450                424 

447 

0 

P 

? 

0 

P 

17 

204 

0 

447 

0 

la 

L 

L 

0 

L 

31 

204 

0 

454 

0 

I* 

0 

0 

0 

0 

23 

204 

14 

5^9 

0 

W 

V 

0 

W 

21 

181 

57 

113               477               463 

262 

ti 

0 

n 

104 

13 

182              477              494 

600 

495 

0 

77 

0 

224                469                511 

ut 

500 

23 

•450 

53 

u 

0 

213                459                519 

502 

•310 

51 

25 

%     :i?     ni 

583 

502 

29 

0 

13 

101 

70 

583 

500 

26 

0 

0 

114 

'i 

45                465                522 

583 

495 

0 

0 

125 

117                465                522 

583 

477 

0 

8.0 

111 

0 

200                445                521 

563 

400 

30 

'" 

,,32                521 
.06                549 

^ 

357 

165 



— 

575 

508 

Mton 

.  .-, 

81.3            427                463 

553 

303 

Ac-ri 

•- 

SOOO              ?S4^r>              ^HiiQ'i 

^402*^ 

:  ,So  1  ? 

Wo*«'     Ytor 

1 

Totol  Runoff 

Oiachorgt 

Of    Record 

1 

.n  Acr*  -  Foot 

1959-  96  Won 

Yoor 

T^\»   now   1»   the  doMver-y  from  Prlanl-Kem  Canal    Into  Tule   River  under  contract  agreements   with   the  U.    S.    Bureau  of 
Rcolniutlon.      ■nila  point  of  dellvem   to    located  on   the   Tule   River  approxluitely  four  mlleo  west  of  Portervllle.      Records 
coaputed  by  U.   3.    Bureau  of  Reclamation. 
•     Eatluted 
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TABLE  177 
DELIVERY  PROM  FRIANT-KERN  CANAL  TO  PORTER  SLOUGH 


Daily  Maon  Fl 

ow  in  Sacond  - 

Feel.    Walar 

Year  October 

,  1955  To  Saplambar.  1956 

Dol« 

Oct. 

Nov. 

Dae. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

Moy                    June                 July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.8 

0 

7-0 

0                        0                         0 

5.4 

6.5 

2 

1.2 

0 

0 

0               0                0 

5.4 

6.5 

3 

0 

0 

0 

0                      9.0                 0 

s."* 

6.5 

4 

0 

0 

0 

0                  17                    0 

5.4 

5.8 

5 

0 

0 

0                16                  0 

5.4 

5.0 

0 

0 

0               15                0 

5-§ 

5.0 

0 

0 

0 

0               15                0 

5-§ 

5.0 

0 

0 

0 

0               15                0 

5-§ 

5.0 

9 

0 

0 

0 

0               15                0 

5.8 

5.0 

10 

0 

12 

16 

0               15                0 

5.4 

5.0 

II 

0 

20 

35 

0               15                0 

2.4 

5.0 

12 

0 

29 

45 

0                16                  0 

3.5 

5.0 

13 

N 

0 

N 

% 

54 

N 

0                16                  0 

5.8 

5.0 

14 

0 

0 

0 

0 

74 

0 

0                16                  0 

5.8 

5.0 

IS 

0 

35 

67 

0                15                 0 

2.8 

5.0 

16 

0 

36 

72 

0               15                0 

0 

5.0 

17 

F 

0 

F 

F 

3'* 

74 

F 

0               15                0 

1.8 

5.0 

IS 

L 

0 

L 

L 

30 

74 

L 

0               15                0 

4.3 

5.0 

19 

0 

0 

0 

0 

30 

74 

0 

0               15                0 

5.4 

5.0 

20 

M 

0 

W 

W 

31 

74 

W 

0               15                0 

5.4 

5.0 

21 

0 

32 

67 

0               15                0 

5.4 

7.3 

22 

0 

26 

67 

0               15                0 

5.4 

7.3 

23 

0 

21 

70 

0               15                0 

4.6 

7.3 

24 

0 

20 

7t 

32                  15                  3.5 

5.4 

7.3 

2S 

0 

20 

80 

74                 15                 5.8 

8.9 

7.7 

26 

0 

21 

74 

95                 15                 5.8 

11 

7.7 

27 

0 

21 

66 

26                 15                 5.8 

11 

7.7 

28 

0 

19 

17 

0                   5.0             5.8 

13 

7.7 

29 

0 

19 

0 

0                   0                 5.8 

14 

7.7 

30 

0 

0 

0                    0                  5.4 

14 

7.7 

31 



0 



0                 5.4 

10 

Maon 

() 

0.1 

0 

1  7  .  Q 

'lB.  1 

0 

h  0 

Ac-FI 

0 

6 

0 

0 

io2q 

2343 

0 

450                T54                86 

388 

358 

MoRimum 

Wotar    Ye  or 

[  Total  Runoff 

1955-  Colartdor 

Year 

515 

Oiichorg* 

Of  Rtcord 

1  in  Acre  -  Feet 

1955  -  56  Water 

Yeor 

5414 

mia  flow  13  the  delivery  from  Frlant-Kem  Canal  into  Porter  Slough  under  contract  agreement  with  the  U.  S.  Bureau  of 
Reclajnatlon.  This  point  of  delivery  is  at  the  Intersection  of  Porter  Slough  with  the  Friant-Kern  Canal  approximately 
four  miles  west  of  Portervllle.   Records  computed  by  U.  S.  Bureau  of  Reclamation. 


TABLE  178 

TULE  RIVER  AT  TURHBULL  STATION 


Doily   Meon   Flow 

n   Second  - 

Feet.    Woter 

Year  October 

,  1955  To  September,  1956 

Dote 

Oct. 

Nov 

Dec.                Jon. 

Fab. 

Morcti 

April 

Moy                    June                 July 

Aug. 

Sept. 

0             523 

678 

2.7 

4.6 

2.0             182 

2 

0             366 

588 

1.0 

5.0 

1.1               211 

3 

0            226 

^^3 

0.3 

4.6 

0            178 

0                  124 

0.2 

2.2 

0                245 

5 

0              27 

320 

0.1 

0.4 

0                  230 

6 

0                   9.3 

285 

1.1 

0.4 

0            258 

0                      8.2 

272 

5.3 

1.8 

0            229 

0                   7.7 

261 

12 

1.6 

0.5             208 

9 

0                   6.9 

276 

12 

0.9 

0                  222 

10 

0                     7.7 

173 

7.9 

0 

0                  223 

0                   6.6 

67 

5.5 

0 

0               283 

12 

0                   3.7 

52 

3.5 

0.3 

0            208 

13 

N 

N 

0                   3.9 

12 

0.3 

1.3 

0                  128                  N 

N 

N 

14 

0 

0 

0                   3.9 

12 

0 

1.4 

0                36              0 

0 

0 

15 

0                   1.1 

8.8 

0 

1.2 

1.2                  3.0 

0                   0.2 

12 

0 

1.1 

4.4                 0 

F 

F 

0                   0 

11 

0 

i-x 

0.9                  0                 F 

F 

F 

16 

L 

L 

0                   0 

9.6 

0 

0                      0                  L 

L 

L 

0 

0 

0                      0.2 

9.1 

0 

0.6 

0                26              0 

0 

0 

20 

V 

W 

0                   5.5 

8.8 

0 

0.1 

0                      0.1             W 

W 

W 

0                   5.0 

3.4 

0 

0 

0                      0 

0                   4.8 

0.1 

0 

0.5 

1.5            15 

0                   4.8 

0 

0 

3.5 

16                0 

914                   8.5 

0 

0 

6.9 

28                 0 

25 

1940               231 

0.7 

0 

3.9 

142                      0 

26 

1910             1160 

11 

0 

20 

219                0 

27 
26 

1620             1720 

14 

0 

'4 

19                0 

1460             1970 

9.1 

4.3 

0.4                 0 

1300             1740 

4.4 

12 

14 

156               0 

1020             1180 

10 

4.6 

232                0 

31 



682               830 



6.6 



141                



Maon 

0 

0 

350               328 

140 

2.7 

5.4 

31.1               96.2               0 

0 

'J 

Ac-Ft 

0 

0 

21510             20200 

8077 

168 

323 

1910               5722                    0 

0 

c 

Moiimum 

Wotar    Year 

2,090    c 

f.3.    December  25,    1955 

Totol  Runoff 

1955-  Colendor   Yeor 

21590 

Diechorge 

Of  Record 

in  Acre  -  Feel 

1955-  56  Woter  Year 

57910 

Department  of  Water  Resources  and  U,  S.  Bureau  of  Reclamation  cooperative  station  located  1,200  feet  below  the  Corcoran- 
Angiola  Highway  bridge,  39.2  miles  below  the  Junction  of  South  Fork  Tule  River.   Tule  River  is  a  tributary  to  the  Tulare  Lake 
area.   At  times  the  flows  are  a  combination  of  direct  Tule  River  water,  Kaweah  River  water  via  Elk  Bayou,  and  Kings  River 
water  via  Homeland  Canal,  and  waste  water  from  Tulare  Irrigation  District.   Period  of  record  19^*2  to  date.   Records  computed 
by  Department  of  Water  Resources. 
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TABLE  179 
KERN  RIVER  NEAR  BAKERSFIEIi) 


DoU 

Doily 

M«on    Flo* 

in    Sfcond 

F«lt        Wolir 

Tior    OclObtr 

.  1955   To 

SoptOTibif.  1956 

Oct. 

No.. 

Oic. 

Jon 

FtO 

Notch 

April 

U0| 

Juno 

Jul| 

Au, 

Sopi 

1 

212 
207 

168 
169 

300 
Sl6 

Si 

50c 

lit 

Ui 

i^ii 

'M 

2219 
2056 

1861 
1835 

937 
919 

3 

Ji? 

172 

323 

622 

6O7 

564 

711 

768 

1450 

1548 

1981 

1836 

911 

172 

618 

779 

771 
762 

1413 
1374 

1563 

^Sl 

1837 

5 

179 

175 

260 

621 

613 

777 

1595 

2088 

1839 

175 

178 

362 

632 

612 

718 

772 

1378 
1387 

1627 

2054 

1842 

907 

7 

155 

190 

583 

624 

602 

766 

745 

1660 

2060 

1897 

932 

8 

151 

258 

197 

620 

605 
608 

800 

698 

1507 

f&^ 

2095 
2124 

1879 

944 

9 

169 

26S 

266 

151 

624 

825 

694 

1617 

1869 

936 

10 

598 

613 

606 

992 

727 

1597 

1793 

2112 

1880 

835 

II 

151 

255 

191 

603 

602 

1055 
1089 

775 

1605 
1611 

^W 

2085 

1921 

927 

12 

161 

256 

159 

593 

601 

776 

1687 

2078 

1991 

917 

13 

158 

261 

lie 

586 

609 

1203 
1268 

664 

1610 

1811 

2085 

1995 
2008 

880 

14 

159 

277 

100 

591 

780 

642 

1561 

2105 

2092 

888 

15 

163 

212 

385 

591 

797 

1361 

623 

1520 

2153 

2076 

2040 

903 

16 

162 

206 

367 

603 

800 

1141 

616 

1550 

2151 

1998 

2062 

887 

17 

167 

227 

351 

605 

798 

1396 

626 

1590 

2257 

1983 

2060 

813 

18 

166 

215 

317 

601 

775 

1337 

725 

1631 

2218 

1989 

2017 

862 

19 

162 

331 

601 

778 

1293 

737 

1662 

2230 

1968 

2019 

20 

165 

308 

597 

765 

1246 

730 

1699 

2219 

1935 

2024 

891 

21 

167 

265 

317 

590 

761 

1102 

738 

1700 

2210 

2036 

1950 

901 

172 

281 

315 

597 

761 

1002 

1626 

2166 

2152 

1031 

910 

171 

211 

603 

778 

999 

758 

1530 

2185 

2030 

?5I 

871 

24 

161 

231 

58I 

616 

804 

1005 

720 

II87 

f9ll 

1972 
1852 

926 

804 

25 

161 

231 

588 

852 

793 

999 

990 

1511 

912 

829 

157 

225 

585 

1287 

778 

981 

1211 

1531 

1278 

1836 

911 

788 

163 

233 

608 

1297 

771 

984 

1250 

1559 

2250 

1940 

913 

28 

167 

237 

Wo 

793 

757 

970 

1283 

1552 

2308 

1970 
1865 

929 

773 

169 

210 

721 

703 

1005 

1283 

1599 

2273 

'IZ 

Vsl 

30 

169 

239 

190 

691 

1012 

1279 

1631 

2271 

1863 

31 

169 

197 

668 



966 

1589 



1869 

961 

Maon 

itg 

229 

"35 

673 

"01 

1C21 

828 

1543 

igW' 

XI- 

Itlt 

67c_ 

AC-FI 

IC'^JUO 

i3Cco 

267UO 

11377 

10326 

62779 

19291 

94887 

115128 

1 2^*007 

93-09 

S209O 

Moiimum 

Wot.r    YtOf 

H   Tolol  R 

inot< 

1955 

Colondor 

Toor 

3*.  7600 

Diaehorg* 

Of   Rtcord 

II   in  Acn 

-  Foot 

1955 

-  56  Wotot 

Toot 

730itOO 

Kern  County  Land  Company  station  located  five  miles  northeast  of  Bakersfleld.  Also  known  as  "Kerr.  rJ.ver  at  First  Point". 
Drainage  area  is  2,420  square  nilles.  Kem.  River  water  enters  the  Tulare  Lake  area  via  Buena  Vista  Slough  and  Gcooe  Lake 
Slough.      Period  of   record   I893  to  date.      All  flows   In  this   table   are   computed  from  noon   to  noon  beginning  at  noon  of  day  shown. 


TABLE   180 
TULARE   LAKE   -   DAILY   ELEVATIONS 


Dally  Elevation   In  Peet    { 

Oolo 

Oct                   Nov                   Doc 

Jon, 

Fob                     Match                April                  May                    Jun. 

July                    Aug                    SopI 

16^.32 

184.15 

187.56         186.61         182.80 
187.66         186.57         182.70 
187.75         186.65         162.60 
167.80         186.39         182.52 

181.55 

181.65 

181.70 

167.82         186.20         162.30 

181.72 

167.62         186.18        162.19 

184.75 

187.83         166.10        182.00 

184.75 

187.85  186.00         181.50 

187.86  185.92         181.60 
187.88         185.80         181.70 

181.73 

181.71 

181. 69 

187.84         185.64         181.50 

Lake  dry  excopt   for 

184.65 

187.78         185.56         181.30 
187.74         165.68         181.10 

184.62 

figures  shoMn 

184.52 

164.64 

187.70         165.36         181.10 

187.60         185.21         180.90 

184. 38 

187.56         185.10         180.70 
187.66         166.56         180.50 
167.46         164.82         180.00 

184.30 

184.22 

184.16 

187.10         184.62         180.00 

184.11 

187.30         184.15 

181.03 

187.24         181.36 

183.95 

187.16          181.25 

187.08       184.16 

183.51 
183.66 

•180.00 

187.00          184.00 
186.90          163.60 

180.50 

183.65 

180.80 

181. 35 
181.85 

186.82          183.65 

181.00 

186.76          183.50 
186.70         183.65 
166.64         163.30 

161.30 
161.60 

185.35 
186.24 

161.90 

167.12 

183.10 

182.20 

187.10 

182.98         

iMUre   Lak*  Baaln  Wal«r  Storage  Dlatrlct   atatlon   located  approximately   six  miles  eouthw«et  of  Corcoran  on  the  aouth  end 
of  El   Rico  Bridge.      Record*  are   available  at   this  and  other  altea  froa  1937  to  date, 
(a)      U.   3.   O^ologleal  Survey  datUB 
•       Uater  began  •nterlng  lake   10:00  pa  Deceaber  24,  19^3. 
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Acreage 

Gross 

Duty 

Runoff  In 

(c) 

Irrigation 

of  Water 

%   of  Averages 

m  vf  r"i^  nn 

Draft 

(d) 
Sacto.  R. 

Year 

General 

Rice 

Total 

Ac re -Feet 

Average 

Ac.  Ft. 

Acres 

Mar. -Oct. 

c  .  f .  s . 
July 

per 

Acre 

per 
Sec.  Ft. 

at 
Red  Bluff 

19*7 
1948 

121600 

124000 

245600 

1707000 

5600 

t^ 

(a) 
71 

63 

Sacramento  River 

149700 

124100 

273800 
280800 

1593000 

5947 

5.7 

85 

95 

1949 

143500 

137300 

1873000 

6344 

6.6 

74 

75 

Redding 

1950 

152800 

108500 

261300 

1794000 

5944 

ki 

72 

71 

1951 

162200 

140800 

303000 

1975000 

6653 

76 

113 

to 

1952 

142900 

139100 

282000 

1805000 

5987 

6.3 

77 

143 

1953 

134900 

164600 

299500 

2018000 

6829 

6.6 

73 

120 

Sacramento 

1954 

139800 

184900 

324700 

2091000 

7301 

6.3 

77 

115 

1955 

165700 

136400 

302100 

2096000 

6796 

6.8 

71 

70 

1956 

155600 

122600 

278200 

1852000 

6429 

6.5 

74 

164 

Avg.  1947  to  1956 

146900 

138200 

285100 

1880000 

6383 

6.5 

75 

103 

Sacto.  R. 
at 

Red  Bluff 

1947 

1040 

6570 

7610 

80500 

281 

(b) 
10.6 

^U 

63 

1948 

3250 

3140 

4740 

7990 
8700 

67500 

275 

8.4 

l^ 

95 

Colusa  Baaln  Drain 

1949 

5560 

90200 

310 

10.4 

75 

1950 

4930 

5*60 

10080 

108100 

353 

10.7 

45 

71 

above 

1951 

4050 
5140 

6640 

10690 

130200 

417 

12.2 

40 

113 

1952 

7280 

12420 

162300 

13.1 

37 

143 

Highway  20  Bridge 

1953 

3520 

11010 

14530 

175000 

618 

12.0 

40 

120 

1954 

2810 

11790 

14600 

198800 

706 

13.6 

36 

115 

1955 

4940 

6970 

11910 

156600 

509 

13.1 

37 

70 

1956 

4980 

5080 

10060 

136700 

461 

13.7 

},>:■ 

164 

Avg.  1947  to  1956 

3780 

7080 

10860 

130600 

445 

12.0 

40 

103 

Sacto.  R. 

at 

Red  Bluff 

1947 

2300 

9040 

11340 

73900 

254 

6.5 

75 

63 

Colusa  Basin  Drain 

1948 

2460 

7080 

9540 

59100 

257 

6.2 

78 

95 

1949 

1270 

9000 

10270 

69500 

230 

6.8 

72 

75 

Knights  Landing 

1950 

3230 

5920 

9150 

64400 

203 

7.0 

69 

71 

1951 

2860 

6970 

9830 

73500 

241 

7.5 

65 

113 

Outfall  Oates 

1952 

2700 

5900 

8600 

73000 

295 

8.5 

57 

143 

1953 

3070 

6400 

9470 

79100 

284 

8.4 

58 

120 

to 

1954 

2470 

5200 

7670 

71600 

296 

9.3 

52 

115 

1955 

3730 

4000 

7730 

68300 

261 

8.8 

55 

70 

Highway  20  Bridge 

1956 

4770 

4260 

9030 

53500 

200 

5.9 

82 

164 

Avg.  1947  to  1956 

2890 

6380 

9270 

68600 

252 

7.4 

66 

103 

Sacto.  R. 
at 

Red  Bluff 

1947 

3220 

2980 

6200 

27200 

110 

4.4 

111 

63 

1948 

1710 

2260 

3970 

27800 

93 

r^ 

69 

95 

Yolo  Bypass 

1949 

1740 

2150 

34600 

83 

55 

75 

1950 

1650 

1920 

3570 

29300 

84 

8.2 

59 

71 

and 

1951 

3650 

3360 

7010 

40700 

141 

5.8 

84 

113 

1952 

3770 

540 

4310 

12200 

40 

2.8 

172 

143 

Knights  Landing 

1953 

2510 

2240 

4750 
6810 

23500 

80 

4.9 

96 

120 

1954 

3960 

2850 

44900 

192 

6.6 

74 

115 

Ridge  Cut 

1955 

5110 

3090 

8200 

41400 

161 

5.0 

96 

70 

1956 

3710 

1060 

4770 

16600 

70 

3.5 

140 

164 

Avg.  1947  to  1956 

3100 

2240 

5340 

29800 

105 

5.6 

87 

103 

Feather  R. 

near 

Orovllle 

1947 

4520 

1120 

5640 

19800 

58 

3.5 

138 

57 

1948 

4650 

660 

5310 

27600 

106 

5.2 

93 

87 

1949 

7140 

1880 

9020 

65200 

205 

7.2 

67 

59 

Lower  Butte  Creek 

1950 

7200 

1540 

8740 

50500 

187 

5.8 

84 

.% 

1951 

6980 

11^ 

8680 

53400 

206 

6.2 

79 

and 

1952 

8660 

11510 

52400 

l8l 

4.6 

107 

179 

1953 

6940 

2560 

9500 

49400 

218 

5.2 

93 

117 

Butte  Slough 

1954 

8170 

3880 

12050 

63800 

247 

J:? 

92 

95 

1955 

8370 

3180 

11550 

54800 

226 

102 

56 

1956 

8520 

2900 

11420 

50400 

192 

4.4 

110 

180 

Avg.  1947  to  1956 

7120 

2230 

9350 

48700 

183 

5.2 

93 

lOi 

Excluding  municipal  diversions,  the  City  of  Sacramento,  and  the  City  of  Redding. 

Includes  an  undetermined  amount  of  water  used  by  cooperative  plants  and  Is  not  Indicative  of  use. 
Acreage  prior  to  1956  reported  for  calendar  year.   1956  acreage  rep^^rted  for  November  1955  through  October  1956. 
(d)  Runoff  reported  for  water  year,  October  through  September. 
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TABLE  161 
SUMMARY  OP  WATER  UTILIZATION  OP  SACRAMENTO-SAM  JOAQUIM  VALLEYS   (contd.) 


^:  reit'- 

Oross  Duty 

Runoff  in 

(■-) 

IrrigatlorL 

of  Water 

%   of  Average 

Til  vp  nnl  OTi 

Draft 

(d) 
Peather  R. 

Year 

General 

Rice 

Total 

Acre-Peet 

Average 

Ac.  Pt. 

Acres 

yar.-Oct. 

c .r. s. 

per 

Acre 

per 

sec.  Pt. 

near 
Orovllle 

1947 

8840 

3210 

12050 

48400 

180 

4.0 

121 

57 

East  and  West  Borrow 

19t8 

7920 

2640 

10560 

36200 

149 

3.4 

142 

87 

1949 

8300 

6180 

14480 

77600 

252 

5.4 

91 

59 

Pits  of 

1950 

11650 

4480 

16130 

89100 

329 

5.5 

88 

87 

1951 

11120 

6110 

17230 
15660 

103200 
78400 

^8^ 

6.0 

81 

128 

Sutter  By-Pass 

1952 

10060 

5580 

5.0 

f 

179 

1953 

11080 

7450 

18530 

109700 

440 

f-5 

82 

117 

and 

1954 

11420 

7990 

19410 

125300 
108000 

477 

6.5 

P 

9J 

1955 

11580 

6180 

17760 

393 

^.1 

56 

Sacramento  Slough 

1956 

11750 

4910 

16660 

94800 

369 

;.7 

:-: 

180 

Avg.  1947  to  1956 

10370 

5470 

15840 

87100 

328 

C  _  - 

-: 

--- 

Peather  R. 

near 

Oroville 

1947 

1948 

28300 

49700 

78000 

674000 
586000 

2245 

8.0 

5<^ 

57 

29500 

43300 

72800 
82100 

2292 

8.0 

60 

87 

Feather  River 

1949 

31000 

51100 

716000 

2241 

1:1 

56 

59 

1950 

34000 

41300 

75300 
87700 

662000 

2229 

55 

128 

Mouth 

1951 

31200 

56500 

727000 

2319 

8.3 

59 

1952 

30300 

57900 

88200 

727000 

2438 

8.2 

59 

179 

to 

1953  - 

29100 

64100 

93200 

792000 

2640 

§•5 

F 

117 

1954 

28900 

64800 

93700 

757000 

2612 

8.1 

60 

95 

OrovUle  Bridge 

1955 

34400 

47700 

82100 

733000 

2178 

8.9 

54 

56 

1956 

32900 

43600 

76500 

706000 

2259 

9.2 

53 

180 

Avg.  1947  to  1956 

31000 

52000 

B3OOO 

70BOOO 

2345 

6.5 

i^T 

r^- 

Yuba  R. 
at 

Saartvllle 

1947 
1946 

8280 

3630 

11910 
11840 

100100 

282 

8.4 

58 

P 

8720 
8840 

3120 

92800 

281 

li 

62 

Yuba  River 

1949 

3300 

12140 

106800 

316 

55 

64 

1950 

10000 

2640 

12640 

127400 

342 

10.1 

48 

96 

Mouth 

1951 

9640 

3420 

I306O 

110300 

313 

8.4 

58 

^53 

178 

1952 

9800 

3600 

13400 

131800 

362 

9.8 

49 

to 

1953 

9120 

5300 

14420 

133100 

362 

9.2 

53 

110 

1954 

8640 

6080 

14720 

140600 

448 

9.6 

51 

83 

Smartvllle 

1955 

9100 

4690 

13790 

143100 

512 

10.4 

47 

55 

1956 

9870 

4840 

14710 

161500 

476 

11.0 

i4 

171 

Avg.  1947  to  1956 

9200 

4060 

13260 

12«800 

369 

Q.« 

?•; 

106 

Anerlcan  R. 

at 
Pair  Oaks 

/  ^  \ 

1947 

3670 

3670 

-■Jl. 

19 

1.7 

291 

1^ 

.\.-.erlcan  River 

1948 
1949 

ilis 

lU°o 

28 

24 

2!6 

lil 

u 

1950 

4000 

40O0 

18 

2.5 

192 

98 

Mouth 

1951 

4830 

4830 

21 

2.0 

249 

'li 

1952 

4560 

4  560 

17 

1.7 

293 

to 

1953 

4570 

4570 

23 

1.6 

3II 

1954 

4630 

4630 

32 

1.3 

^S 

Pair  Oaks 

1955 

4440 

4440 

•;-- 

21 

1.1 

440 

58 

1956 

4560 

4560 

6760 

27 

:.? 

;Sc 

172 

Avg.  1947  to  1956 

4280 

23 

1.9 

256 

ic- 

Sacto.  R. 

at 

Sac  ramento 

(b) 

'^6^ 

1947 
1946 

181800 

200200 

382000 

2737000 
2496000 

9029 
9428 

1:1 

59 

211500 
208800 
229500 

187900 
216500 
171400 

399400 

It 
67 

95 

SBoronento  River  System 

1949 
1950 

425300 
400900 

3038000 
2929000 

10005 

9689 

7.1 

68 
82 

Sacraaento  Rlvor 

1951 

236500 

225500 

462000 

3219000 

10716 

70 

1S3 

1952 

217500 
204800 

222700 

440600 

3046000 

10123 

6.9 

l^ 

and 

1953 
1954 

263700 

468500 

3385000 

11494 

7.2 

115 

210800 

287500 

498300 
459600 

3500000 
3406000 

12311 

7.0 

69 

100 

Tributarlaa 

1955 

247400 

212200 

11057 

7.4 

66 

63 

1956 

2^700 

189200 

425900 

3078000 

10483 

7.2 

68 

171 

Avg.  1947  to  1956 

21860 

217700 

436300 

3083000 

10434 

7.C 

69 

104 

Slxciudco  dlverolon  and  acreage  of  Carmlchael    Irrigation  Dlotrlct. 

Excludes  municipal    and  Carmlchael    Irrigation  District   diversions   and   acreage   of  Canalchael   Irrigation   District. 
Acr«a«e  prior  to   195^   reportod  for  calendar  year.      1956  acreage   reported  for  Koveaber  1955  through  October  1956. 
(d)     Runoff  reported   for  water  year,    October  through  Septenber. 
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Acreage 

Gross 

Duty 

Runoff  in 

( 

c) 

Irrigation 

of  Water 

%   of  Average 

m  vpr'<^  1  nn 

Draft 

(d) 

Year 

General 

Rice 

Total 

X/X  V  ^  1  kj  J.  tw>  t  i 

Acre-Feet 

Average 

Ac.  Ft. 

Acres 

San  Joaquin  R. 

Mar. -Oct. 

c.f .3. 
July 

per 
Acre 

per 
Sec.  Ft. 

near 
Vemalis 

19t7 

37860 

37860 

98600 

313 

2.6 

187 

59 

1948 

40300 

40300 

98100 

315 

2.4 

200 

IJ 

1949 

142190 

42190 

IOB3OO 

332 

2.6 

189 

66 

Old  San  Joaquin  River 

1950 

40230 

40230 

116300 

362 

2.9 

168 

81 

1951 

40110 

40110 

105200 

344 

2.6 

185 

126 

Delta  Uplands 

1952 

39150 

39150 

94800 

334 

2.4 

201 

167 

1953 

41260 

41260 

118800 

355 

2.9 

169 

75 

(a) 

1954 

40740 

40740 

131200 

393 

3.2 

151 

74 

1955 

41520 

41520 

130600 

405 

3.1 

154 

61 

1956 

41660 

41660 

118600 

400 

2.8 

171 

171 

Avg.  1947  to  1956 

40500 

40500 

112000 

355 

2.8 

174 

95 

San  Joaquin  R. 

near 

Vemalis 

1947 
1948 

5280 

550 

5830 

20000 

61 

3.4 

142 

59 

5080 

470 

5550 

20200 

70 

3.6 

134 

73 

1949 

5210 

380 

5590 

23300 

70 

4.2 

117 

66 

1950 

5220 

360 

5580 

20400 

63 

3.7 

133 

81 

Tom  Paine  Slough 

1951 

4750 

410 

5160 

22600 

71 

4.4 

111 

126 

1952 

5210 

5210 

18800 

68 

3.6 

135 

167 

Delta  Uplands 

1953 

5390 

5390 

21300 

65 

4.0 

123 

75 

1954 

5470 

5470 

22800 

73 

4.2 

117 

74 

1955 

5520 

5520 

23000 

66 

4.2 

117 

61 

1956 

5430 

5430 

21000 

57 

3.9 

126 

171 

Avg.  1947  to  1956 

5260 

220 

5480 

21300 

66 

3.9 

125 

95 

San  Joaquin  R. 

near 

Vemalis 

1947 

25120 

25120 

84500 

251 

3.4 

144 

59 

San  Joaquin  River 

1948 

25550 

25550 

66600 

226 

2.6 

186 

II 

1949 

26950 

26950 

78600 

243 

2.9 

167 

66 

Stockton 

1950 

26600 

26600 

84600 

242 

3.2 

153 

81 

1951 

26610 

26610 

74900 

2.8 

173 

126 

to 

1952 

24750 

24750 

58700 

199 

2.4 

205 

167 

1953 

27270 

27270 

85800 

295 

3.1 

154 

75 

Vernal  is 

1954 

27360 

27360 

87500 

299 

3.2 

152 

74 

1955 

27630 

27630 

94100 

301 

3.4 

143 

61 

Delta  Uplands 

1956 

27400 

27400 

74200 

266 

2.7 

179 

171 

Avg.  1947  to  1956 

26520 

26520 

79000 

260 

3.0 

162 

95 

San  Joaquin  R. 

near 

Vemalis 

1947 

43080 

1360 

44440 

181400 

554 

4.1 

119 

59 

1948 

46380 

540 

46920 

144800 

471 

J.l 

157 

73 

San  Joaquin  River 

1949 

45780 

620 

46400 

166900 

551 

3.0 

135 

66 

1950 

48110 

390 

48500 

175100 

537 

3.6 

135 

81 

Vemalla 

1951 

48740 

730 

49470 

172700 
1 47 300 

571 

3.5 

139 

1^6 

1952 

47400 

620 

48020 

508 

3.1 

158 

167 

to 

1953 

51640 

1500 

53140 

205900 

673 

3.9 

125 

75 

1954 

49990 

2480 

52470 

200900 

618 

3.8 

127 

74 

Fremont  Ford 

1955 

50840 

720 

51560 

193200 

595 

3.7 

130 

61 

Bridge 

1956 

52030 

540 

52570 

171300 

556 

3.3 

149 

171 

Avg.  1947  to  1956 

48400 

950 

49350 

175900 

563 

3.b 

135 

95 

Merced  R. 

at 

Exchequer 

Merced  River 

1947 

5910 

5910 

21100 

^ 

J'   '-' 

IJb 

58 

1948 

6490 

6490 

17800 

2.7 

177 

70 

Mouth 

1949 

7940 

7940 

25600 

92 

3.2 

151 

65 

1950 

7910 
8090 

7910 
8090 

23900 

■^i 

3.0 

161 

■'■? 

to 

1951 

22200 

78 

2.7 

177 

124 

1952 

7460 

7460 

18100 

64 

2.4 

200 

160 

below 

1953 

7430 
8390 

7430 
8390 

29700 

103 

4.0 

122 

63 

1954 

29300 

113 

3.5 

139 

68 

Snelllng 

1955 

858O 

8580 

30300 

99 

3.5 

138 

54 

(b) 

1956 

8070 

8070 

22900 

87 

2.8 

171 

172 

Avg.  1947  to  1956 

7630 

7630 

24100 

86 

3.2 

152 

91 

Excluding  diversions  and  acreage  Irrigated  by  Delta-Mendota  and  Contra  Coata  Canals 
Excluding  diversion  and  acreage  of  Merced  Irrigation  District. 

^lilrf^   EElor,  to  1356,  reported  for  calendar  year.   1956  acreage  reported  for  November  19Sb  through  October  1956 
Runoff  reported  for  water  year,  October  through  September  *««»"  w(-i,uuei  i.ypo. 
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TABLE  181 
:SOM>URY  OP  WATER  UTIUZATIOH  OP  SACRAMENTO-SAN  JOAQUIN  VALLEYS   (contd.  ) 


Acreage 

Gross  Duty 

Runoff  In 

(d) 

Irrigation 

of  water 

%  of  Average 

Year 

Diversion 
Acre-Peet 

Draft 
Average 

Tuolu.Tine  R. 

General 

Rice 

Total 

Ac.  Pt. 

Acr€s 

Kar. -Oct. 

C.f .3. 

per 

Acre 

per 
Sec.  Pt. 

near 
I^  Grange 

i^ 

3760 

3760 

7470 

20 

2.0 

245 

59 

TMolunne  River 

37UO 

3740 

6230 

21 

1.7 

292 

76 

19t9 

4410 

4410 

6440 

18 

1.5 

333 

68 

Mouth 

1950 

4690 

4690 

6100 

18 

1.3 

374 

84 

1951 

45CX) 

4500 

4620 

14 

1.0 

473 

m 

to 

1952 

4790 

4790 

5080 

18 

1.1 

458 

1953 

5280 

120 

5400 

11350 

34 

2.1 

231 

?i 

La  Orange  Dam 

195^ 

5760 

140 

5900 

14610 

50 

2.5 

196 

(a) 

1955 

6290 

6290 

14430 

45 

2.3 

212 

61 

1956 

5980 

5980 

8370 

26 

1.4 

347 

178 

Avg.  1917  to  1956 

4920 

30 

4950 

8470 

26 

1.7 

286 

99 

Stanislaus  R. 

below  Melones 

1947 

6600 

6600 

30100 

se 

4.6 

107 

55 

Stanislaus  River 

1918 

7920 

7920 

29700 

99 

3.8 

130 

77 

1919 

8550 

845o 

34000 

106 

4.0 

122 

64 

Mouth 

1950 

8440 

33400 

102 

4.0 

123 

93 

1951 

8340 

8340 

34700 

99 

4.2 

117 

146 

to 

1952 

7770 

7770 

30200 

91 

3.9 

125 

165 

1953 

8900 

8900 

42500 

136 

4.8 

102 

83 

Ck>odwln  Dam 

1951 

9290 

9290 

44100 

m 

4.7 

102 

77 

(b) 

1955 

10040 

10040 

46100 

4.6 

106 

59 

1956 

9150 

9150 

42000 

131 

4.6 

106 

162 

Avg.  1947  to  1956 

85CC 

850c 

36700 

112 

4.3 

113 

98 

San  Joaquin  R. 

near 

Vemalls 

llti 

127600 

1900 

129500 

443000 

1358 

3.4 

142 

59 

135500 

1000 

136500 

383000 

1282 

2.8 

173 

73 

San  Joaquin  River  System 

I9U9 

141000 

1000 

142000 

443000 

1412 

3.1 

156 

66 

1950 

141200 

800 

142000 

460000 

1437 

3.2 

150 

81 

San  Joaquin  River 

1951 

141100 

1200 

142300 

437000 

1419 

3.1 

158 

126 

1952 

136500 

600 

137100 
148800 

373000 

1282 

2.7 

lio 

167 

Stockton-Premont  Ford 

1953 

147200 

1600 

515000 

1661 

3.5 

'7I 

1954 

147000 

2600 

149600 

530000 

1675 

3.5 

137 

Bridge  and  Tributaries 

1955 

150400 

700 

151100 

532000 

1645 

3.5 

138 

61 

1956 

149700 

500 

150200 

458000 

1523 

3.1 

157 

171 

Avg.  191*7  to  1956 

141700 

1200 

142900 

457000 

1469 

3.2 

152 

9f 

Sacramento  R. 

and 

Combined  above  Delta 

San  Joaquin  R. 
to  Delta 

Sacramento  River 

\  - 

(c) 

liSJ 

309400 

^OilOO 

5115UU 

JIBOOOO 

lOJOV 

C.2 

79 

il 

and  Tributaries 

347000 

188900 

535900 

567300 

2879000 
3481000 

10710 

5.3 

§J 

1949 

349800 

217500 

11417 

68 

and 

1950 

370700 
377600 

172200 

542900 
604300 

3389000 
3656000 

11126 

6;2 

11 

83 

1951 

226700 

12135 

6.0 

\n 

San  Joaquin  River 

1952 

354400 

223300 

577700 

3419000 

11405 

5.9 

82 

1953 

195« 

352000 

265300 

617300 

3900000 

iim 

6.3 

^ 

104 

Stockton-Preraont  Pord 

357800 

290100 

647900 

4030000 

6.2 

92 

1955 

397800 

212900 

610700 

3938000 

12702 

6.4 

76 

62 

Bridge  and  Tributaries 

1956 

386400 

189700 

576100 

3536000 

12006 

6.1 

80 

171 

Avg.  1917  to  1956 

360300 

218900 

579200 

3541000 

11903 

r  .-. 

»- 

■.  ~r 

Excluding  diversion  and  acreage  of  Modesto,   Turlock,    and  Waterford   Irrigation  Districts. 

Excluding  diversion  and   acreage  of  South  San  Joaquin  and  Oakdale   Irrigation  Districts. 

Excluding  municipal   and   Carmlchael    Irrigation  District  diversions  and  acreage  of  Carmlchael   Irrigation  District. 

Acreage  prior  to  1956  reported   for  calendar  year.      1956  acreage   reported  for  November  1955  through  October  1956. 

Runoff  reported  for  water  year,   October  through  September. 
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TABLE  182 
AVERAGE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  PER  CENT  OF  SEASONAL  TOTAL  FOR  SACRAMENTO  AND  SAN  JOAQUIN  VALLEY  STREAMS 


Period  of 
Record 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

SACRAMENTO  VALLEY 

Sacramento  River  -  Redding  to  Sacramento 

1947  to 

1956 

0.7 

8.7 

17-5 

18.3 

20.9 

19.6 

10.4 

3.9 

Feather  River  -  Orovllle  to  Mouth 

1947  to 

1956 

0.5 

7.0 

18.6 

19.6 

20.4 

18.0 

10.5 

5.^ 

Yuba  River  -  Smartvllle  to  Mouth 

1947  to 

1956 

0.2 

6.6 

16.7 

17.2 

18.2 

17.6 

13.7 

9.8 

American  River  -  Fair  Oaks  to  Mouth 

1947  to 

1956 

1.0 

2.6 

8.1 

20.8 

25.7 

21.0 

15.0 

5.8 

DELTA  UPLANDS 

Old  San  Joaquin  River 

1947  to 

1950 

4.0 

11.0 

15.8 

17.5 

19.4 

17.1 

10.7 

4.5 

Tom  Paine  Slough 

1947  to 

1956 

3.8 

10.6 

13.4 

15.6 

19.1 

19.0 

13.5 

5.0 

San  Joaquin  River  -  Vernalls  to  Stockton 

1947  to 

1956 

5.6 

13.6 

13.5 

15.5 

20.2 

17.3 

10.2 

4.1 

SAN  JOAQUIN  VALLEY 

San  Joaquin  River  -  Fremont  Ford  Bridge 
to  Vernalls 

1947  to 

1950 

6.4 

13.9 

14.4 

15.8 

19.7 

16.9 

10.2 

2.7 

Merced  River  -  Snelling  to  Mouth 

1947  to 

1956 

3.3 

8.3 

12.7 

17.6 

22.1 

18.6 

12.6 

4.8 

Tuolumne  River  -  LaGrange  Dam  to  Mouth 

1947  to 

1956 

5.2 

8.4 

13.3 

17.0 

19.1 

19.2 

12.5 

5.3 

Stanislaus  River  -  Goodwin  Dam  to  Mouth 

1947  to 

1956 

4.1 

9.8 

14.0 

16.6 

18.7 

18.3 

12.4 

6.1 

TABLE  183 

ANNUAL  COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE-PEET  1947  to  1956 
SACRAMENTO  RIVER  -  SACRAMENTO  TO  REDDING 


Year 

(a) 

Mir. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Seasonal 
Diversions 

1947 

2743 

167131 

346326 

313389 

344334 

326100 

170785 

36296 

1707104 

1948 

53935 

16451 

251478 

271737 

365701 

351666 

217464 

65042 

1593474 

1949 

2389 

167438 

344764 

349497 

390112 

359905 

173367 

85391 

1872863 

1950 

3072 

187703 

336767 

321253 

365503 

333194 

172902 

73766 

1794160 

1951 

6356 

254102 

303045 

380961 

409062 

373947 

177260 

69993 

1974726 

1952 

2469 

110037 

3I96IO 

339591 

368122 

370312 

213291 

81215 

1804647 

1953 

14102 

232604 

317154 

330664 

419918 

390251 

226040 

87431 

2018164 

1954 

2935 

96488 

402233 

407508 

448928 

409637 

242008 

81313 

2091050 

1955 

30835 

247756 

360053 

378179 

417899 

395677 

183419 

81863 

2095681 

1956 

13408 

157388 

307118 

350177 

395333 

369731 

175718 

82774 

1851647 

Average  Acre 

-Feet 

13224 

lt-3710 

3288 ss 

344396 

392491 

368042 

19522S 

74508 

1880352 

Average  o.f. 

3. 

215 

2751 

5348 

5786 

6383 

5985 

3281 

1212 

3869 

Monthly  Dive 
per  cent  of 

rsion  in 
seasonal 

0.7 

8.7 

17.5 

18.3 

20.9 

19.6 

10.4 

3.9 

(a)   See  1946  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 
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TABLE  184 

ANNUAL  COMPARATrVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE-FEET  1947  to  1956 

FEATHER  RTVER  -  OROVILLE  TO  MOUTH 


Ye^r  (a) 

:■::.:•. 

-■■-P  :'  . 

Ma" 

Ju.ie 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Seasonal 
Diversions 

1947 

90 

30240 

152827 

130731 

138055 

124426 

77161 

20873 

674»*03 

1948 

3181 

5717 

66373 

127596 

140904 

120658 

85122 

36722 

586273 

1949 

0 

57396 

146342 

141278 

137822 

126739 

59327 

47400 

716304 

1950 

164 

35170 

138368 

134088 

137034 

113954 

65197 

38076 

662051 

1951 

18 

94369 

131356 

I4l6l0 

142619 

124035 

60440 

32875 

727322 

1952 

0 

29180 

131898 

142305 

149920 

140116 

91834 

42177 

727430 

1953 

9443 

68614 

143820 

145431 

162430 

139691 

83986 

38429 

791844 

1954 

0 

14833 

140856 

155666 

160603 

142046 

94979 

48159 

757142 

1955 

7754 

92377 

139687 

140112 

133952 

118221 

61151 

39741 

732995 

1956 

12589 

65669 

125402 

128708 

138932 

126283 

67255 

41175 

706013 

Average  Acre-Feet 

332'« 

49356 

131693 

138752 

144227 

127617 

74645 

38563 

708178 

Average  c.f.s. 

54 

829 

2142 

2332 

2346 

2075 

1254 

627 

1457 

Monthly  Diversion  In 
per  cent  of  seasonal 

0.5 

7.  0 

IB. 6 

19.6 

20.4 

iS.: 

10.5 

5.- 

(a)  See  1946  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 


TABLE  185 
ANNUAL  COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE-FEET  1947  to  1956 
YUBA  RIVER  -  SMARTVILLE  TO  MOUTH 


Year  (a) 

Mar. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

Aug. 

:-i-  . 

Oct. 

Diversions 

1947 

0 

3820 

17316 

16339 

17364 

19152 

15577 

10517 

100085 

1948 

33 

23 

12350 

13849 

17305 

17954 

16994 

14256 

92764 

1949 

0 

9062 

18933 

17288 

19416 

17890 

13338 

10920 

106847 

1950 

0 

7306 

22080 

20741 

21023 

20372 

19401 

16461 

127384 

1951 

0 

13225 

20513 

19885 

19266 

17756 

12477 

7202 

110324 

1952 

0 

5959 

22828 

22537 

22231 

22622 

20056 

15580 

131813 

1953 

2 

10933 

23354 

23371 

22271 

22462 

19742 

10988 

133123 

1954 

15 

0 

23630 

26960 

2757'* 

26512 

21088 

14784 

140563 

1955 

926 

13519 

20780 

27266 

31457 

26823 

14126 

8246 

143143 

1956 

959 

18113 

26574 

26727 

29242 

27748 

18278 

13860 

161501 

Average  Acre-rv' 

:^,.. 

••■  1  0' 

.?i:  rt  v.- 

.  :..o. 

:jjY15 

Average  c.f.s. 

3 

138 

339 

361 

369 

357 

287 

200 

257 

Monthly  Diversion  In 
per  cent  of  seasonal 

•  .(, 

li:'.7 

17.2 

18.2 

17.6 

13.7 

9.b 

(a)   See  1946  Water  Supervlol^n  Ruport  for  prior  years. 
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TABLE  l85 

ANNUAL  COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE-FEET  1947  to  1956 

AMERICAN  RIVER  -  FAIR  OAKS  TO  MOUTH 


Year 

(a) 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Seasonal 
Diversions 

1947 

3O0 

422 

483 

1113 

1193 

1086 

1071 

237 

5913 

1948 

92 

34 

209 

866 

1737 

1420 

1030 

495 

5883 

1949 

0 

58 

574 

1269 

1448 

1239 

724 

200 

5512 

1950 

9 

128 

546 

1096 

1110 

819 

584 

307 

4599 

1951 

4 

52 

450 

1194 

1297 

1404 

829 

217 

5447 

1952 

0 

20 

439 

824 

1073 

810 

583 

204 

3953 

1953 

62 

117 

227 

936 

1386 

1100 

706 

328 

4862 

1954 

20 

262 

671 

1597 

1927 

1239 

1092 

446 

7254 

1955 

25 

120 

264 

1094 

1278 

998 

642 

290 

4711 

1956 

31 

238 

564 

1428 

1683 

1  ' ;  r-  ■" 

945 

467 

6761 

Average  Acre 

-Feet 

55 

145 

443 

1142 

1413 

1152 

821 

319 

5490 

Average  c.f. 

s. 

1 

2 

7 

19 

23 

19 

14 

5 

11 

Monthly  Dive 
per  cent  of 

rslon  J: 
seasonal 

2.6 

8.1 

20.8 

25.7 

21.0 

15.0 

5.6 

(a)   See  1946  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 


TABLE  187 
ANNUAL  COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE -FEET  1947  to  1956 
OLD  SAN  JOAQUIN  RIVER  (a)  -  DELTA  UPLANDS 


Year 

(a) 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Seasonal 
Diversions 

1947 

1637 

15687 

18983 

15788 

19269 

14525 

9633 

3105 

98627 

1948 

9279 

3099 

16258 

13796 

19366 

18878 

12142 

5331 

98149 

1949 

343 

15999 

19756 

18892 

20406 

16134 

10718 

6026 

108274 

1950 

6009 

15315 

18832 

18626 

22274 

19021 

12010 

4258 

116345 

1951 

202 

9746 

18249 

21022 

21130 

19784 

11329 

3706 

105168 

1952 

3 

2613 

16903 

19368 

20557 

18572 

10763 

5992 

94771 

1953 

11193 

16174 

15312 

17467 

21803 

19666 

12693 

4446 

118754 

1954 

6164 

17966 

19952 

22634 

24152 

19953 

13157 

7271 

131249 

1955 

4536 

16165 

16801 

24519 

24118 

23045 

15512 

5863 

130559 

1956 

5840 

10620 

15922 

23341 

24622 

22063 

12206 

3982 

118596 

Average  Acre 

-Feet 

4521 

12338 

1 7'-97 

19545 

21770 

19164 

12016 

4998 

112049 

Average  c.f. 

s. 

74 

207 

288 

328 

354 

312 

202 

81 

231 

Monthly  Dive 
per  cent  of 

rslon  in 

seasonal 

4.0 

11.0 

15.8 

17.5 

19.4 

17.1 

10.7 

4.  5 

(a)   See  19^6  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 
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TABLE  188 

ANNUAL  COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE-FEET  19t7  to  I956 

TOM  PAINE  SLOUGH  -  DELTA  UPLANDS 


Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Seasonal 
Diversions 

iy^y 

7^ 

30c4 

3131^ 

3319 

3735 

3487 

2816 

41^ 

2C0-.i 

igiiS 

629 

998 

2795 

2866 

4327 

4222 

3422 

953 

20212 

1949 

155 

353'* 

3114 

3570 

4324 

4017 

3226 

1362 

23302 

1950 

737 

2286 

3081 

3163 

3860 

3542 

2601 

1147 

20417 

1951 

81 

2321 

3t3t 

3581 

4371 

4653 

3261 

886 

22588 

1952 

27 

1309 

3639 

2766 

4198 

3658 

2253 

972 

18822 

1953 

2138 

267'» 

1944 

3019 

3967 

3973 

2651 

972 

21338 

195"* 

139t 

2711 

2588 

3627 

4515 

4155 

2477 

1371 

22838 

1955 

1290 

2139 

2625 

3785 

3925 

4723 

3320 

1217 

23024 

195C 

ICSC 

1563 

2168 

3671 

3532 

4048 

2881 

1415 

20964 

Average  Acre-Feet 

821 

2260 

2852 

3337 

4075 

4048 

2891 

1071 

21355 

Average  c.f.3. 

13 

38 

46 

56 

66 

66 

49 

17 

44 

Monthly  Diversion  in 
per  cent  of  season^tl 

(a)  See  1946  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 


TABLE  189 

ANNUAL  COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE-FEET  1947  to  1956 

SAN  JOAQUIN  RIVER  -  DELTA  UPLANDS  -  STOCKTON  TO  VERNALIS 


Year  (a) 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

J  .  .  ;  :, 

A  .r. . 

;'fKt  . 

Ocl. 

Seasonal 
Diversions 

1947 

5322 

13358 

14176 

11626 

15454 

14698 

7794 

2053 

84481 

1948 

6012 

4564 

9919 

8251 

13912 

13356 

7911 

2682 

66607 

1949 

1227 

13434 

11893 

13141 

14933 

12382 

7857 

3768 

78635 

1950 

5746 

13092 

12205 

11860 

17047 

13272 

7855 

3558 

84635 

1951 

279 

12239 

11485 

13346 

14860 

12649 

6840 

3181 

74879 

1952 

6 

3791 

10315 

9465 

12254 

12353 

7128 

3401 

58713 

1953 

8000 

13547 

8883 

10603 

18110 

14630 

8835 

3162 

85770 

1954 

6711 

11821 

9550 

14980 

18362 

13284 

8677 

4164 

87549 

1955 

5806 

12274 

10771 

16350 

17931 

16817 

10377 

3767 

94093 

1956 

4792 

9271 

7758 

13115 

16377 

13163 

7387 

2382 

74245 

A  ..-r  IK.'--  A^  Tu-F'.-.-l 

'*  _'^'."-' 

i  t'  ,■  yt 

1U(.-'/* 

!.'<;,  - 

.,   rage  c.  f.g. 

71 

180 

174 

206 

259 

222 

136 

52 

162 

Monthly  Diversion  In 
per  cent  of  oeusonal 

1 '  ""i 

-c. 

(a)   See  1946  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 
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TABLE  190 

ANNUAL  COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE-FEET  1947  to  1956 

SAN  JOAQUIN  RIVER  -  VERNALIS  TO  FREMONT  FORD  BRIDGE 


Year  (a) 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Seasonal 
Diversions 

1917 

11658 

31645 

28072 

27725 

34079 

27812 

17318 

3049 

181358 

1948 

12902 

18449 

21675 

15491 

28962 

27906 

15977 

3423 

144785 

1949 

852 

27448 

26456 

27787 

33889 

26998 

18376 

5054 

166860 

1950 

I5IIB 

26342 

25420 

26245 

33028 

28227 

15748 

4963 

175091 

1951 

4051 

30310 

24320 

27237 

35082 

30422 

16901 

4333 

172656 

1952 

1296 

7960 

28045 

25635 

31266 

28604 

18859 

5647 

147312 

1953 

19238 

29188 

24061 

30965 

41370 

34336 

21614 

5175 

205947 

1954 

13925 

27822 

28115 

32625 

37998 

32287 

21503 

6587 

200862 

1955 

16991 

24516 

25997 

32704 

36571 

32157 

18912 

5308 

193156 

1956 

16097 

21905 

20312 

32034 

34197 

28499 

15026 

3232 

171302 

Average  Acre-Feet 

11213 

24558 

25247 

27845 

34644 

29725 

18023 

4677 

175933 

Average  c.f.s. 

182 

413 

411 

468 

563 

483 

303 

76 

352 

Monthly  Diversion  in 
per  cent  of  seasonal 

,,... 

13.9 

14.4 

15.8 

19.7 

16.9 

10.2 

2.7 

(a)   See  1946  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 


TABLE  191 

ANNUAL  COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE-FEET  1947  to  I956 

MERCED  RIVER  -  SMELLING  TO  MOUTH 


Year  (a) 

Mar. 

Ap  r . 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Seasonal 
Diversions 

1947 

228 

2863 

3128 

3372 

4342 

4095 

2518 

529 

21075 

1948 

931 

328 

2321 

2634 

4899 

4162 

1953 

534 

17762 

1949 

62 

2479 

3696 

5296 

5676 

3652 

2998 

1778 

25637 

1950 

676 

2086 

4050 

4793 

4809 

4336 

2673 

455 

23878 

1951 

161 

1590 

3347 

4572 

4825 

4298 

2678 

739 

22210 

1952 

37 

242 

2370 

3177 

3962 

4402 

2833 

1098 

18121 

1953 

2482 

3687 

3293 

3928 

6343 

4975 

3310 

1681 

29699 

1954 

1115 

2515 

3296 

4850 

6950 

4491 

3677 

2361 

29255 

1955 

985 

2814 

3379 

5296 

6086 

6044 

4374 

1356 

30334 

1956 

1102 

1317 

1778 

4479 

5338 

4397 

3374 

1097 

22882 

Average  Ac  re -Fee  I 

778 

1992 

30d6 

4240 

5323 

4485 

3039 

1163 

24085 

Average  c.f.s. 

13 

33 

50 

71 

87 

73 

51 

19 

50 

Monthly  Diversion  in 
per  cent  of  seasonal 

3.3 

8.3 

12.7 

17.6 

22.1 

18.6 

12.6 

4.8 

(a)   See  1945  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 
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TABLE  192 
ANNUAL  COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE-FEET  19'*7  to  1956 
TUOLUMNE  RIVER  -  LA  GRANGE  DAM  TO  MOUTH 


Year  (a) 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept . 

Oct. 

Seasonal 

Diversions 

1947 

283 

893 

1132 

1112 

1245 

1135 

1229 

439 

7-.L.O 

1948 

299 

280 

822 

889 

1275 

1404 

1032 

233 

6234 

1949 

39 

645 

962 

1255 

1137 

1173 

806 

423 

6440 

1950 

305 

588 

970 

1107 

1121 

1170 

580 

259 

6100 

1951 

154 

477 

586 

979 

866 

890 

503 

160 

4615 

1952 

7 

139 

692 

945 

1077 

1073 

687 

455 

5075 

1953 

1040 

1124 

1444 

1804 

2062 

2053 

1358 

468 

11353 

1954 

594 

1195 

2204 

2326 

3082 

2861 

1573 

773 

14608 

1955 

1266 

1335 

1394 

2427 

2740 

2794 

1599 

879 

14434 

1956 

439 

420 

1021^ 

1577 

1592 

1694 

1231 

390 

8369 

Average  Ac re -Feet 

443 

710 

1123 

1442 

1620 

1625 

1060 

448 

847>; 

Average  c.f.s. 

7 

12 

18 

24 

2b 

26 

lU 

7 

17 

Monthly  Diversion  in 
per  cent  of  seasonal 

C  ^  ^ 

13.3 

17.0 

19.1 

19.2 

12.  S 

5.: 

(a)   See  1946  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 


TABLE  193 
ANNUAL  COMPARATIVE  MONTHLY  DIVERSIONS  IN  ACRE-FEET  1947  to  1956 
STANISLAUS  RIVER  -  GOODWIN  DAM  TO  MOUTH 


Year  (a) 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

seasonal 
Diversions 

1947 

1206 

4320 

4933 

4644 

5417 

5085 

3462 

1008 

30075 

1948 

1261 

1114 

4631 

4826 

6089 

6070 

4259 

1455 

29705 

1949 

41 

4747 

4661 

6152 

6531 

5648 

4251 

1940 

33971 

1950 

1313 

3240 

5385 

5493 

6266 

6254 

4055 

1382 

33388 

1951 

1163 

3733 

5043 

6101 

6076 

6333 

4240 

1970 

34659 

1952 

0 

1872 

5063 

4746 

5604 

5963 

4076 

2921 

30245 

1953 

2939 

4416 

5247 

6266 

8375 

7241 

5005 

3056 

42545 

1954 

1732 

5372 

6032 

6724 

7949 

7914 

5419 

2969 

44111 

1955 

2812 

3877 

5658 

8105 

8267 

8757 

5413 

3197 

46086 

1956 

2682 

3234 

4792 

7824 

8039 

7718 

5167 

2554 

42010 

Average  A'-re-F 

;■  - 

■   ■'   i 

^A'f.  0^' 

Average  c.f.s. 

25 

60 

84 

102 

112 

109 

76 

37 

75 

Monthly  Diversion  Ir. 
per  cent  of  seasonal 

1..-. 

I-',  i 

(a)   See  1946  Water  Supervision  Report  for  prior  years. 


TABLE  194 
COMPARATIVE  SEASONAL  DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SACRAMENTO  RIVER  -  1947-1956 
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River  Sections 

Sacramento 

Verona 

Knlghta   Ldg. 

Wilklns  Slu. 

Colusa 

Butte  city 

Red  Bluff 

Total 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

to 

Sacramento 

Year 

Verona 

Knights   Ldg. 

Wllklns  Slu 

Colusa 

Butte   City 

Red  Bluff 

Redding 

to   Redding 

19^7  Seasonal  diversion  acre-feet 

157490 

56993 

140736 

405829 

103476 

704544 

138036 
284 

1707104 

Average   cubic    feet  per  second 

324 

117 

290 

835 

213 

1450 

3513 

Acreage    Irrigated    -  general 

13658 

29§? 

11070 

33853 

4361 

38149 

17517 

121590 

Acreage  Irrigated   -   rice 

13687 

2688 

12549 

31584 

7393 

56OB0 

0 

123981 

Acre-feet   per  acre    (a) 

4.7 

10.1 

6.0 

6.2 

8.8 

7.5 

7.7 

6.8 

19^8  Seasonal  diversion  acre-feet 

137292 

56342 

132701 

387490 

92661 

632230 

154758 

1593474 

Average   cubic   feet  per  second 

283 

116 

..m 

797 

191 

1301 

318 

3279 

Acreage   Irrigated   -  general 

18117 

3947 

35760 

7860 

52944 

18421 

149734 

Acreage   Irrigated   -    rice 

15145 

1568 

12125 

33503 

8299 

53477 

0 

124117 

Acre-feet  per  acre   (a) 

3.3 

10.2 

5.3 

5.6 

5.7 

5.9 

8.3 

5.7 

19^9  Seasonal   diversion  acre-feet 

182069 

69658 

189604 

396587 

96498 

758697 

179750 

1872863 

Average  cubic   feet  per  second 

375 

143 

390 

816 

199 

1561 

370 

3854 

Acreage    Irrigated   -  general 

14341 

5511 

12431 

37584 

6532 

48721 

18375 

143495 

Acreage  Irrigated   -   rice 

15606 

7337 

14891 

35148 

8080 

56207 

0 

137269 

Acre-feet  pe^  acre    (a) 

5.1 

5.4 

6.9 

5.5 

6.6 

7.2 

9.6 

6.6 

1950  Seasonal   diversion  acre-feet 

158567 

60217 

186229 

370134 

87246 

751503 

180264 

1794160 

Average   cubic   feet  per  second 

326 

124 

383 

762 

180 

1546 

371 

3692 

Acreage   Irrigated    -  general 

15284 

4936 

12706 

39099 

11163 

50542 

19087 

152817 

Acreage   Irrigated   -    rice 

10897 

5274 

13359 

26757 

9107 

430B5 

0 

108479 

Acre-feet  per  acre    (a) 

4.9 

5.9 

7.1 

5.6 

4.3 

8.0 

9.3 

6.7 

1951  Seasonal   diversion  acre-feet 

169060 

77772 

207624 

400587 

116568 

830331 

172784 

1974726 

Average  cubic    feet   per  second 

348 

160 

427 

824 

240 

1709 

356 

4064 

Acreage   irrigated    -  general 

19516 

4905 

15151 

41097 

10307 

51394 

19863 

162233 

Acreage   Irrigated   -   rice 

16665 

3434 

15061 

32823 

14243 

58609 

0 

140835 

Acre-feet  per  acre    (a) 

3.8 

9.3 

6.9 

5.4 

4.7 

7.5 

8.5 

6.4 

1952  Seasonal  diversion   acre-feet 

132275 

66514 

158455 

410789 
645 

102813 

754768 

179033 

1804647 

Average   cubic   feet  per  second 

272 

137 

326 

212 

1553 

3714 

Acreage   Irrigated   -  general 

I4b08 

5186 

12326 

33350 

10308 

46686 

20467 

142931 

Acreage   Irrigated   -    rice 

11550 

6761 

12622 

35766 

15314 

57040 

0 

139053 

Acre-feet  per  acre    (a) 

3.9 

5.6 

6.4 

5.9 

4.0 

7.3 

8.6 

6.3 

1953  Seasonal  diversion  acre-feet 

161622 

66976 

187614 

433445 

135071 

861665 

171771 

2018164 

Average  cubic   feet  per  second 

333 

138 

386 

892 

278 

1773 

353 

4153 

Acreage   Irrigated   -  general 

14420 

l^°f 

12422 

29783 

10841 

41816 

22023 

134911 

Acreage   Irrigated   -   rice 

''n 

6836 

14052 

37302 

19077 

73961 

0 

164611 

Acre-feet  per  acre    (a) 

6.4 

7.1 

6.5 

4.5 

7.4 

7.7 

6.6 

195^  Seasonal   diversion  acre-feet 

186288 

87880 

191601 

469457 

139848 

831264 

184712 

2091050 

Average  cubic    feet  per  second 

383 

181 

394 

966 

288 

1710 

380 

4303 

Acreage   Irrigated    -  general 

13158 

5394 

14449 

34667 

10712 

38114 

23312 

139806 

Acreage   Irrigated   -   rice 

16532 

9840 

14631 

40093 

19644 

84198 

0 

184938 

Acre-feet  per  acre    (a) 

5.2 

5.8 

6.6 

6.3 

4.6 

6.8 

7.8 

6.3 

1955  Seasonal   diversion  acre-feet 

183121 

77072 

196275 

426463 

130990 

881024 

200736 

2095681 

Average   cubic   feet   per  second 

377 

159 

404 

678 

270 

1813 

413 

4312 

Acreage    Irrigated    -  general 

16756 

7471 

17797 

42317 

13350 

44000 

24022 

165713 

Acreage    Irrigated    -   rice 

12336 

6077 

12969 

31783 

14155 

59035 

0 

136355 

Acre-feet   per  acre    (a) 

5.2 

5.7 

6.4 

5.8 

4.8 

8.6 

8.2 

6.8 

1956  Seasonal   diversion  acre-feet 

149394 

60911 

149259 

362915 

111384 

816985 

200799 

1851647 

Average   cubic    feet  per  second 

307 

125 

307 

747 

229 

1681 

413 

3810 

Acreage   irrigated   -  general 

17290 

7475 

13363 

37534 

12833 

43000 

24078 

155573 

Acreage   Irrigated    -    rice 

IO7B9 

5323 

10224 

28011 

13345 

54949 

0 

122641 

Acre-feet   per  acre    (a) 

4.2 

4.6 

''  ^ 

■5.5 

4.  3 

8.2 

6 . 6 

Average  1947-1956 

Seasonal   diversion  acre-feet 

161718 

68034 

174010 

406370 

111656 

782301 

176264 

1880352 

Average   cubic   feet  per  second 

333 

140 

35B 

836 

230 

1610 

363 

20716 

3869 

Acreage  irrigated   -  general 

15715 

5141 

13440 

36504 

9827 

45537 

146880 

Acreage   Irrigated    -    rice 

13659 

5514 

13248 

3327J 

12866 

59664 

0 

138228 

Acre-feet  per  acre    (a) 

4.5 

6.4 

6.5 

4.9 

7.4 

8.4 

6.5 

Per  cent  of  total  diversion 

8.6 

3.6 

9.3 

21.6 

5.9 

41.6 

9.4 

(a)  Excluding  such  diversions  for  municipal  use  as  the  City  of  Sacramento  and  the  City  of  Redding. 
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TABLE   195 

DIVERSIONS   AND  ACREAQES   IRRIGATED  -   SACRAMENTO  RIVER   (Sacramento   to    Verona 

Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 

(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   -  See  Pootnotea) 


Water  User 


Mile 

and  Bank 

above 

Sacranientc 


Number 

and 
Size   01 

Piinr 


Monthly  Diversions  In  Acre-Feet 


Mar.       flpf- 


Diversion 
Mar. -Oct. 


Irrlgatel 


—  "M"  STHEET  BRIDOE  -  SACRAMENTO—  0.0 

— OAODia  STATION  -  SACRAMENTO  0.6L 

RIVER  AT  SACRAMENTO— 

Clt.y  of  Sacramento  0.8L 


--AMERICAN  RIVER--  I.IL 

--BACK  BORROW  PIT  RECLAMATION  1 . 3L 

DISTRICT  1000— 

American  Home  Company  (b)  l.'45R 

—RECLAMATION  DISTRICT  1000  DRAIN--        a.lL 

Elmer  P.    Chris tophel  2.15L 

D.  D.    Parr  3.15L 
Rose  Orchard,    Incorporated   (c)  3.55R 
Evergreen  Farms  3.75R 
M.    Ovfyang                                                                         ^.OR 
--SACRAMENTO  WEIR   RECORDER   STATION--                   4.2 

Reese  and  Greer  4.65R 

Oeorge  W.    Reed  5.05R 

Mary  S.   Seydel  Estate  5.25R 

A.    R.   Merkley  5.3R 

Lucy  Caaaelman  5.5H 

A.  A.  Caaaelman  5.55R 

J.  E.  Bandy  6. OR 

Riverside  Mutual  Water  Company  6.1L 

W.  W.  White  6.6R 

--RECLAMATION  DISTRICT  1000  6.85L 

DRAIN  #3-- 

Pred  C.  Jones  7.5L 

A.   Marty  and  C.    Inderkum  7.7R 

Candldo  Rosa  (g)  7.8L 

E.  D.  Wllley  7.9L 
A.   Marty  and  C.    Inderkum  8,25R 
A.   Marty  and  C.    Inderkum  8.3R 
Pearl  Blauth                                                             8.5R 
H.  waldeck                                                                 8.7R 
Pong  Shae  Farm                                                              9.3L 
Henry  Amen  and  E.   C.    Peabody  9.35R 
Pred  C.  Jones                                                           9.8L 
Carl  Caaaelman                                                         9.9R 
Lloyd  M.   Bobbins  10,25L 
Itioaai  M.    Brwln   (J)  10.65R 
BdMard  Russell  10.75L 
W.    A.  Ton  Eyck  11. IR 
--ELKHOBN   PERRY—  11.9 
Woodland  Parma,    Incorporated  12, OR 
Itionas  O'Connor  Estate  12. 5R 
William  Plumb,   Jr.  12, 7R 
Ltwls  Tttomton  12.95L 
3.   C.    ParRB,    Incorporated  13, IR 
8.   C.  Pttrms,    Incorporated  13.25R 
Ukhom  Mutual  Water  Company  lil.lL 
Joseph  Vsresa  111.25R 
A.    Blanohl  15. IL 

Donald  J.    Domrun  15. IR 

Natonas  Central  Mutual   Water  Company  16. OL 

Horshey  Estate  16,27R 


3- 

2-20" 

2-24 


1-b" 
1-6" 

1-16' 
1-d" 

1-iO' 


1-12' 

1-8" 
1-6" 
1-6" 
1-8" 
1-6" 
2-18' 
1-r" 


1-8" 
1-10' 
1-10' 
1-8" 
1-8" 
1-7" 
1-6" 
1-10' 
1-1'.' 

!-■■■' 

1  - 1 ; ' 

1-114' 

1-12" 
1-12' 

1-12" 

t-Jlj' 
1-12" 
1-6" 
1-5" 
1  - 1 2" 

1-12" 

1-2U" 
1-30" 
1-11" 


1-2U' 
2-32' 
2-38' 


2698 


370 
62 


15 


31 
1369 


766. 


392 


193 


11 
223 
NO   DIVERSION 

30 


113 
53 


21 
MO    DIVERSIOIl 
1143       1C23       1106 
MO   DIVERSION 


19 

64 

J5 

65 

57 

76 

101 

60 

21 

39 

35 

28 

11 

49 

NO   DIVERSION 


129 

42 


222 

201 

206 

207 

27 

33 

'9 

114 

44 

117 

10 

55 

39 

40 

(f.tl 

S"0 

1141 

13700 

16 

96 

'.^ 

t-3 

2360 

2824 

■''19 

171 

121 

105 

23 

;;i 
90 
46 

46 


13028 
30 


.-'^8 

79 

2600 

95 


!.'0    DIVERSION 

l.:l 
■'/72 


8877 


119 
32 
24 


31141 


30 

151 

1175 

96 


64 

296 

23 


208 


50814 


740 

556 
123 

310 
114 
179 


467  U 
142 

3 
r  830 
t  391 
11294 
V  666 


304 
u  38340 


175 


1  58 
90 
96 
55 

e   48 

60 


:    148 
101 
95 
r 

90 
45 

235 

h   410 

30 

1  564 

50 

105 

k    110 

n,p   4485 
160 

80 

2 

a  235 
s 
u  2768 
230 

245 
"  2576 


n,Q  5382 
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DIVERSIONS   AND  ACREAQES  rRRIQATKD  -  SACRAMENTO  RIVER   (Sacramento  to   Verona)    (contd. ) 

Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 

(Nov.    1955  thru  Feb.    1936   -  see   footnotea) 


Mile 
and  Bank 
above 
Water  User                                            Sacramento 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions   in  Acre-Feet 

Total 
Diversion 
Mar. -Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

Sacramento   River  Ranch                                              16.62R 
Sacramento   River  Ranch                                              17. OR 
Frank  and  Ruth  Lang                                                     17. 4R 
Jose  Alves  and  Sons                                                 17.75R 
Jose  Alves  and  Sons                                                 18. OR 
H.   C.    Lauppe                                                               18. 2L 
Burton  H.    Lauppe                                                       18.45L 
J.   L.   Brannely                                                           18. 7L 
Layton  Knaggs                                                             18. 7R 

1-lt" 
1-14" 
1-16" 
1-16" 
1-20" 
2-10" 
1-14" 
1-12" 
1-24" 

30 

3 

90 

31 

103 

194         409         407 
46         140           35 

196                        300 

NO   DIVERSION 

219         762         566 

207         287         243 
22           116             50 

122         192         15« 

NO   DIVERSION 

292 
128 

234 
27 

68 

57 

1332 
349 

496 

1931 
795 

188 

643 

y   220 

y 

110 

765 

220 
200 

46 

X  70 

78 
94 

SACRAMENTO   TO   VERONA 

Totals 

Average   cubic    feet  per  second 

Monthly  use  In  per  cent  of  seasonal 

2716 

44 

1.8 

7218 
121 
4.8 

17713 

286 

11.9 

29238 
491 
19.6 

37258 
606 
24.9 

34946 

568 

23.4 

15403 

259 

10.3 

4902 
80 
3.3 

149394 
307 

17290 

10789 

Additional   acre-feet  diverted:      November  2328,    December  2177, 

January  2166,    and  February  2029. 

Formerly   listed  as  Foumess   Estate. 

Formerly   listed  as   Rose   Orchard. 

Includes  ko  acres  which  also   received  an  undetermined  amount 

of  well   water. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

Combined  acreage  for  Miles  7.7R  and  8.25R. 

Formerly  listed  as  H.  R.  Williamson. 

Includes  220  acres  Amen  lands  and  190  acres  of  Peabody  lands. 

Of  this  acreage,  230  also  received  an  undetermined  amount  of 

water  by  controlled  drainage. 

Formerly  listed  as  Leona  Hughes. 

Includes  lUO  acres  which  also  received  an  undetermined  amount 

of  well  water. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  1283  and  December 

2858. 


This   acreage   also   received   5^47   acre-feet  of  water  from  Willow 
Sloiigh,    59C3  acre-feet  of  water  from  Cache  Creek,    and  an  undeter- 
mined amount  of  water  from  controlled  drainage. 
Of    this   acreage,    240  was    reused  as  duck  club   land. 
Of  this  acreage,    510  was  reused  as  duck  club  land.      Includes 
987   acres  outside  of  Woodland  Farms    Inc. 
Additional    acre-feet  diverted:      November  19. 

Combined  acreage  for  Miles   13. IR  and   13.25R.      This   acreage   was 
doub 1 e   c  ropped . 

Additional   acre-feet  diverted:      November  36. 

The  acreage  listed  for  Mile  14. IL  also  received  2642  acre-feet 
of  water  from  Mile   l6,0L. 

Additional   acre-feet  diverted:      November  2  and  December  4. 
This  acreage  also   received  an  undetermined  amount  of  water  from 
controlled  drainage. 

The  rice  acreage   listed  for  Mile   16.62R  also   received  421  acre- 
feet  of  water  from  Mile   16.27R. 
Combined  acreage  for  Miles   16.62R  and  17.OR. 


TABLE  196 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SACRAMENTO  RIVER  (Verona  to  Khlghts  Landing) 
Diversion  Year  Nov,  1955  thru  Oct,  1956 


(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   - 

3ee   footnotes) 

Water  User 

Mile 

and   Bank 

above 

Sacramento 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions    in   Acre-Feet 

Total 
Diversions 
Mar. -Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

—GAGING  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  VERONA— 

19. 6L 

—CROSS  CANAL  RECLAMATION  DISTRICTS 
1000  and  1001— 

19. 6L 

Arthur  Drovm 

•(0.05S) 

1-10" 

2 

126 

135 

239 

103 

11 

a  616 

226 

Natomas  Central  Mutual  Water  Company 

•  d.OS) 

1-28" 
1-36" 

879 

2291 

1845 

2020 

2052 

1112 

10199 

286 

928 

Natomas  Central  Mutual  Water  Company 

4(2. OS) 

1-20" 
2-24" 

1633 

5536 

3945 

5076 

4V28 

2099 

23217 

b  1198 

b  3034 

B.    J.    Ukropina 

•(3.3N) 

2-24" 

18 

417 

1145 

SflV 

749 

3218 

c  675 

c    447 

B,    J.    Ukropina 

•(3.35N) 

1-16" 

605 

929 

270 

363 

2167 

c 

'- 

Roy  C,   Osterli 

<'(3.35N) 

1-14" 

NO   D 

IVERSIO 

N 

Roy  C.  Osterli,   Harlan  Van  Dyke, 
and  Orlan     Van  Dyke 

•(3.45N) 

1-36" 

72 

837 

1284 

1694 

1579 

631 

3 

6100 

731 

345 

—FEATHER  RIVER— 

20.9L 

—SACRAMENTO  SLOUGH— 

21.2L 

Sacramento  River  Ranch 

21. 5R 

1-16" 

1 

105 

140 

117 

4 

367 

290 

Sacramento  River  Ranch 

21.7H 

1-15" 

NO   DIVER3I0 
1 

N 

Sacramento  River  Ranch 

22. ;r 

1-24" 

NO   DIVER3K 

N 

A.   F.   Johnston 

26.  SL 

1-16" 

90 

11 

101 

175 

Anthony  Furlan 

26.  SL 

1-16" 

17 

13 

30 

66 

—FREMONT  WEIR  RECORDER  STATION 

(WEST  END)  — 
Anthony  Furlan 

28.  OR 
28. 2L 

1-12" 

i} 

33 

69 

Gus   Inglln 

28. 2R 

1-6" 

4 

6 

32 

fj 

18 

68 

27 

Ralph  White 

28. 6L 

1-P" 

77 

56 

27 

160 

45 

Hershey  Estate 

29.  OR 

1-12" 
2-16" 

96 

326 

292 

714 

175 

122 


TABLE  196 

AND  ACREAGES  IRRIGATED  -   SACRAMENTO  RIVER   (Verona   to  Khlehts   Landing)    (contd. 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.   1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   -  aee  fcotnotec) 


Kile 

ind    Bank 
above 

Nunber 

and 
Sue  of 

J'onthly  Diversions  in  Acre-r'?--' 

Total 
Liversicns 
y^.-ch-Cct. 

Acreage 

Irrigated 

A'ater  User 

Jacramento 

Pump 

Kar . 

Ai,r. 

Hay 

June 

July 

Aug. 

oefv. 

Oct. 

Acre-reet 

General 

Rice 

Russell  Brothers 

29.21i 

1-12" 

117 

12 

60 

3 

192 

160 

Sebastian  Tturralde 

29. 9L 

1-12" 

40 

78 

24 

U3 

105 

M.   R.   Richardson 

30.  IR 

1-8" 

NO  DIVERSION 

Leo  Glovanetti 

30. 2L 

1-6" 

12 

i: 

.: 

41 

-- 

Anthony  Purlan 

30. 5L 

1-U" 

2^^ 

22 

30 

„r 

.;■ 

13 1' 

169 

H.   H.   Richardson 

30. 7R 

1-10" 

67 

f 

75 

97 

Albert   Nusz 

30.75R 

1-6" 

^ 

22 

15 

f 

47 

20 

Alice  E.  West 

30.9L 

1-6" 

17 

26 

30 

A.    C.    Huston   Jr.    and  MiTS.    E.    Huston 

31. 5R 

1-12" 

76 

130 

123 

32V 

15o 

M.   R.   Richardson 

31.75R 

d  2-U" 

NO  D 

IVERSIC 

N 

M.   Alonso 

31. 8L 

1-6" 

3 

3 

'.', 

Sutter  Mutual  Water  Company 
(Portuguese  Bend) 

32.  OL 

1-20" 
2-21." 

71.1 

1846 

1839 

2032 

1736 

-o7 

": 

e   9235 

1584 

428 

Collier  Brothers 

32. 5R 

1-10" 

61 

22 

4^ 

1^ 

r  139 

100 

J.   F.   Waters  and  E.   Fur Ian 

32. 5L 

1-12" 

52 

41 

15 

110 

59 

W,   H.   Zeigler  and  H.   Carlson 

33. 2L 

2-10" 
1-12" 

') 

644 

510 

611 

533 

2t': 

-^-' 

331 

141 

J.   G.   Knox 

33.35L 

1-10" 
1-12" 

f4 

38 

122 

180 

Clarence  Du  Bois 

33. 5R 

1-12" 

107 

116 

7f 

343 

120 

P.  K.,  G.  J.,  and  W.  N.  Leiser 
and  L.   J.   Mansager 

33.75L 

1-14" 

126 

6 

lOf 

246 

310 

Hell  Wilson 

33.85R 

1-6" 

I'. 

11 

-■., 

^J 

■'"■ 

f  136 

32 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE— 

33.95 

VEROHA  TO   KlilGHTS   LAHDIliG 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use   in  per  cent  of  seasonal 

10 
0 

0 

3394 
57 

5.6 

11827 
192 

15.4 

11999 
202 

19.7 

U229 

231 

23.3 

13339 

217 

21.9 

5014 
101 
9.9 

99 

2 

0.2 

60911 
125 

7475 

5323 

Kile   19. 6L  -  Cross  Canal.      Distance  from  Sacramento  River  and 

bank  are  shown   in   (    } . 

Additional  acre-feet  diverted:     November  1. 

Thia  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water 

from  controlled  drainage. 


c     Combined  aci-eage  for  Ukropina  plants  at  Mile  *(3>3N) 

and   •(3.35N). 
d      Previously   listed   as    l-K"  and   1-20"  unit, 
e     Additional  acre-feet  diverted:     November  69> 
f     Additional  acre-feet  diverted:     November  3. 


TABLE  197 

DIVERSIONS  AND  ACREAOES  IRRIOATED  -  SACRAMENTO  RIVER    (Khlghts   Landlr^  to  WlUcino  Slough) 

Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 

(Nov.    19f^  thr^i  Feh.    1956   -  see  footnotes) 


Water  User 

Mile 

and   Bank 

above 

Sacramento 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions   in  Acre-Fttt 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

:;ar. 

«1  r. 

:■:;.)■ 

June 

July 

Aug. 

Ji.pt. . 

Let. 

General 

Rice 

— GAOINC  STATION   -   SACRAMENTO 
AT  KNIGHTS    LANDING— 

RIVER               34.0L 

—KNIGHTS   LANDING   BRIDGE— 

34.1 

—COLUSA  BASIN  DRAIN— 

34.15S 

E.  E.   Nuttall 

3I,.15R  (0.2) 

1-6" 

1,' 

IV 

2u 

Rlv.r  Paraa  Coapany 

34. 5R 

1-16" 
1-20" 
1-24" 

216 

9^-' 

1919 

921 

<«il«c«  Emit  and  A.  Johnaon 

34.e5L 

1-8" 

1-12" 

2 

71 

6.- 

141 

100 

Walter  Raymond 

35. 2L 

1-12" 

NO   [ 

IVERSION 

Johnson  and  Andaraon   (a) 

35. 8L 

1-10" 

12 

21 

33 

56 

J.  Oof fitter 

JS.eSL 

1-6" 

17 

7 

s 

29 

10 

Prank  Roaal 

35.21 

1-12" 
1-14" 

... 

321 

381 

3(.^ 

1536 

b  131 

96 

Earl  H.   Cray 

35.45L 

1-8" 

NO     DIVERSION 

—RECLAMATION  DISTRICT  787 
DRAINAGE   PUKT— 

)7.0R 

Albert  Nuttall 

37. 2L 

1-14" 

i  . 

. , 

30 

Kaylwll.  J.  Bundock 

37.75L 

1-8" 

23 

Vu 

88 

Alice  Reel  and  M<b*l  Green 

)6.4L 

1-1,  •■ 

15 

17 

123 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SACRAMENTO  RIVER  (Knights  Landing  to  Wllklns  Slough) (contd. 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 


(Nov.  1955  thru 

Feb.  1 

956  -  see  footnotes) 

VJater  User 

Mile 

and  Bank 

above 

Sacramento 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Har. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

C.  L.  Reel 

36. 8L 

1-10" 

1 

94 

95 

110 

C.  L.  Reel 

39. U 

1-12" 

23 

f7 

3E 

148 

115 

C.  L.  Reel 

39. 8L 

1-10" 

16 

20 

36 

50 

William  Duffy,  Jr. 

39. 9L 

1-5" 
1-6" 

23 

10 

10 

43 

25 

Sutter  Mutual  Water  Company 
(State  Ranch  Bend] 

40. 6L 

2-24" 
1-36" 

1071 

5545 

4591 

5091 

5024 

1462 

29 

22913 

1980 

2095 

River  Farms  Company 

W.OR 

1-14" 
1-16" 

'"• 

135 

436 

145 

810 

296 

Buell  Ranch 

41. OL 

1-6" 

17 

11 

26 

43 

Buell  Ranch  (B.  E.  Dean) 

W.2L 

1-6" 

15 

4 

19 

20 

Mrs.  N.  Lorenzetti 

42.  3L 

1-8" 

32 

14 

46 

50 

El  Dorado  Ranch 

42. 3R 

1-14" 
1-16" 

112 

631 

509 

328 

103 

c  1683 

869 

El  Dorado  Ranch 

43.  IR 

1-12" 

NO  DIVERSION 

Reclamation  District  2047 

43.  IR 

3-50" 

4354 

11676 

12194 

15275 

13430 

5301 

d  62230 

e  1194 

e  5426 

Kramer  Ranch 

43.  IL 

1-12" 

52 

52 

108 

Bill  Erdman 

43 .4R 

1-10" 

S3 

33 

80 

Su 

5o 

306 

146 

—RECLAMATION  DISTRICT  108 
DRAINAGE  PLANT— 

44.  OR 

John  Clauss 

44. 2L 

1-18" 

328 

442 

866 

1044 

1100 

f  3780 

482 

John  Clauss  (Puchlin) 

45. 6L 

1-14" 

NO  I 

IVER3IC 

» 

—GAGING  STATION  -  SACRAMENTO  RIVER 
ABOVE  R.  D.  lOe  DRAINAGE  PLANT— 

46.4 

John  Clauss 

46.45L 

1-16" 

S20 

550 

1057 

1021 

1089 

4537 

22 

f  l-.; 

J.  R.  Henle 

46. 5L 

1-14" 
1-20" 

112 

237 

270 

61 

E  680 

255 

Mary  Hiatt  Properties  Inc.  (h) 

48. 7L 

2-22" 

235 

753 

1251 

1259 

1173 

694 

5365 

366 

121 

G.  J.  Hiatt 

49. 7L 

1-14" 

462 

250 

376 

207 

122 

1417 

217 

48 

Reclamation  District  106 
(Tyndall  Mound) 

51. IR 

2-24" 
1-36" 

1124 

4267 

3926 

3650 

2953 

1507 

3e 

17465 

1027 

877 

Holmes  and  Westover  Company 

51. 2L 

2-16" 

1 

1701 

1234 

1693 

1144 

510 

6283 

625 

230 

Fritz  Erdman 

51. 9H 

1-12" 

NO  I 

IVER3I0N 

Thomas  Nelson 

52. OL 

1-16" 

53 

141    139 

333 

160 

George  Van  Ruiten 

52. 9L 

1-10" 

NO  I 

IVERSION 

River  Farms  Company 

53. 8R 

1-12" 
1-15" 

189 

46 

144 

PLANT 

REMOVE! 

i,J  379 

Reclamation  District  108  (k) 
(Howell  Point) 

53. 8R 

1-14" 
1-20" 
1-36" 

227 

383 

264 

254 

1128 

i  1222 

George  Van  Ruiten 

53. 9L 

1-12" 

139 

101 

70 

310 

165 

Broomieside  Farms 

55. IL 

1-20" 

NO  I 

IVERSION 
1 

Broomieside  Farms 

56. 3L 

1-16" 

NO  I 

IVERSION 

Reclamation  District  108 
(Boyer  Bend) 

56. 4R 

1-12" 

1-18" 

2-22" 

m  1-36" 

666 

766 

5V3 

65 

61 

2151 

976 

Jacob  Miller 

56.65R 

1-12" 

NO  [ 

IVERSION 
1 

Broomieside  Farms 

56.95L 

1-20" 

NO  I 

IVERSION 
1 

L.  H.  Miller 

57. OR 

1-10" 

NO  I 

IVERSION 

William  Crawford 

57.25L 

1-24" 

1-3  0" 

861 

1501 

1519 

1635 

2130 

468 

6214 

390 

875 

Lamb  Brothers 

57. 5L 

1-16" 

NO  I 

IVERSIC 

N 

J.  A.  Neilson  Estate 

58. 3L 

1-14" 

19 

106 

92 

3- 

255 

192 

Alex  Grant 

58. 9L 

1-16" 

40 

43 

2« 

111 

65 

I.  G.  Zumwalt 

59.  IR 

1-12" 

NO  DIVERSION 

Lamb  Brothers 

59. 8L 

1-14" 

NO  DIVERSION 

W.  A.  Lamer 

60. 4L 

1-14" 
1-16" 

634 

638 

653 

555 

139 

2720 

220 

210 

L.  A.  Butler 

60. 5L 

1-12" 

69 

101 

6'j 

230 

135 

Richard  Moore 

61. 5R 

1-12" 

15 

25 

". 

45 

n  70 

L.  A.  Butler 

61. 8L 

1-12" 

95 

52 

197 

90 

Wayne  Hine 

62. 3R 

1-10" 

57 

155 

157 

50 

18 

437 

P  165 

John  Mack 

62. 3L 

1-14" 

123 

267 

176 

338 

69 

973 

60 

84 

Jake  liocvich  Estate  (s) 

62. 6R 

q  1-6" 

5 

2U 

r  37 

35 

L 

124 


TABLE  197 

DIVERSIONS  AND  ACREAOES  XRRIOATED  -   SACRANEirrO  RIVER    (»ilehts   I^ndlne  to  Wllklns  Slough)  (contd.  ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956  -  Bee   footnotes) 


Mile 
and    Bank 
above 
Water  User                                            oacramento 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions   in    Acre-Feet 

Total 
-.versions 
Marcri-Cct. 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrigated 

'■-^r  . 

kir. 

y.^y 

.-■  ■-:  .  V 

Aut> 

oe.i. 

Cct. 

^t.'er:=. 

r.ice 

KNIGHTS   LANDING  TC  WILKIN3  SLOUGH 

Totals 

Average   cubic   feet   per  second 

Monthly  use   in  per  cent  of  seasonal 

0 

J 

8201 
136 

5.5 

29102 

473 
19.5 

304O8 
511 

20. i. 

35963 

585 

24.1 

31812 

517 

21.3 

13431 
226 

^i 

U925S 

307 

13363 

10224 

Formerly    listed  as    Knox  and   Anderson. 
Includes   30  acres  of  Earl  H.    Gray    lands. 
Additional  acre-feet  diverted:      November  69. 

1233  acres  of  rice  and   300  acres  of  general  crop  listed  for  Mile 
63. 2R  also  received  an  undetermined  amount  of  water  from  Mile 
43. IR-      Includes  19,682  acre-feet  delivered  to  River  Farms 
Company  as  follows:     April  1515,  May  3865,   June  4407,   July  4OOO, 
August  4275,   and  September  1620. 

Includes  acreage  as  follows:     Reclamation  District  108,   rice 
3236  and  general  1064;   River  Farms  Company,   rice   2190  and  general 
130. 

The  rice  acreage   listed  for  Mile  46.45L  also  received  an  undeter- 
mined amount  of  water  from  Mile  44. 2L. 


Includes   107  acre-feet   of  water  spilled    into   a    lake. 
Formerly   listed  as  P.   J.   Hiatt. 

276  acres  of  the  acreage  listed  at  Mile  53. 8R   (Reclama- 
tion District  108)   also  received  379  acre-feet   from 
Mile    53.8R    (River  Farms  Company). 
Additional  acre-feet  diverted:     November  50. 
New  installation   in   1956. 
The  36"  unit  was  installed  in  1956. 
All  Zumwalt   lands. 

Includes   120  acres  of  Zumwalt    lands. 
Previously  listed  as  an  B"  unit. 
Additional  acre-feet  diverted:     November  11. 
Previously  listed  as  Jake  Locovlch  Eatate. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
Diversion  Year 
(Nov.    1955  thru 


TABLE  198 

-  SACRAMENTO  RIVER    (WiUdns   Slough  to  Colusa) 
Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
Feb.    1956  -   see  footnotes) 


Water  User 

Mile 

and  Bank 

above 

Sacramento 

Number 
and  Size 
of 
Pump 

Ko 

nthly   D 

iversions    in   Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrigatea 

Mar. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

—GAGING  STATION   -  SACRAMENTO  RIVER 
AT  WILK1N3  SLOUGH— 

62. 9R 

Reclamation  District  108 
IWilklns  Slough) 

53. 2R 

5-42" 

8836 

28984 

26300 

27458 

25036 

7462 

124076 

a  4274 

a   11345 

R.   L.   Toung 

63. 3L 

1-12" 

11 

22 

32 

88 

J  7 

276 

86 

Melster  Ranch 

63.65L 

1-8" 

31 

59 

39 

129 

100 

Sutter  Mutual  Water  Company 

63.75L 

6-42" 
2-4?" 

13614 

29753 

30196 

33999 

32899 

10880 

2469 

b  153810 

c  15697 

c  11354 

Robert  £.  Seaoana   (d) 

63. 9L 

2-14" 

291 

310 

593 

i.45 

136 

1775 

230 

95 

— TISDALE  WEIR   RECORDER  STATION— 

61.. 2L 

Ombauffl  Livestock  Company 

64. 3R 

e  1-14" 

3« 

3V 

4^ 

15 

28 

170 

85 

Lamb  Brothers 

64.35L 

1-14" 

341 

276 

282 

3  OS 

94 

1301 

81 

Tisdale  Irrigation  and  Drainage  Co. 

6i..l,L 

1-8" 
1-12" 

198 

523 

502 

8  J. 

1364 

610 

Van  Horn  Ranch 

61..  9R 

1-14" 

118 

258 

196 

'.6 

t28 

:;oj 

Juan  Velasquez 

65.  IR 

1-4" 

NO  DIVERSION 

Fred  Schohr 

65. 6R 

1-16" 

NO  DIVERSIO 

N 

Walter  Ettl 

65. 7L 

1-8" 

70 

101 

92 

263 

13  5 

J.    L.   Browning 

66.1.R 

1-18" 

198 

293 

219 

36 

746 

496 

Tisdale   Irrigation  and  Drainage  Co. 

67.11 

1-16" 
1-22" 

3VV 

811 

1263 

1716 

1841 

660 

r  6690 

f  14i>9 

r  276 

Neahall  Land  and  Farming  Company 

67. 5L 

1-12" 
2-24" 

Sut 

1<)77 

2514 

2110 

2673 

8  Til 

1174? 

f  2303 

461 

—RECLAMATION  DISTRICT  70  DRAIN 
PLANT— 

68. 8L 

Meridian  Farma  Water  Co.  /S 

68. SL 

1-24" 

NO  D 

IVERSIC 

1 

•I.    L.   Browning 

69.  OR 

1-14" 
1-22" 

■'• 

72 

8." 

237 

225 

C.   Ier«a  and  A.   Andreotti    (h) 

69. 2R 

2-16" 

361 

bbZ 

758 

832 

5''1 

19 

3422 

459 

300 

— EODT'3  FIHRT  SITE   (GRIMES)— 

69.1.5 

J.   t.  Holl.nb.ck 

69. 8R 

1-4" 

NO  D 

[VERSIC 

1 

H.  F.  Daly 

70.1.L 

I-IO" 

., 

42 

87 

71 

13 

25V 

1    87 

Beckley.   Ritchie,   Poundatone,   and 
Andreotti    (J) 

70.  IR 

1-16" 
1-20" 

I 

■ 

81 

100 

64 

34 

311 

141 

Meridian  Farms  Water  Co.   tk 

71. IL 

1-24" 

1  u 

iOb,: 

iCNl 

1112 

1325 

4". 

5396 

1037 

176 

A.   B.   Armstrong 

71. 9R 

1-14" 

^^f^ 

137 

104 

333 

260 

H.  and  A.   Andreotti 

72. IL 

2-14" 

.'■4 

248 

200 

612 

232 

C.   T.   Froh 

73. 6R 

I-IO" 

13 

82 

102 

38 

264 

177 

Meridian  Fama  Water  Co.   t) 

71..  SL 

1-18" 

U56 

1020 

1065 

1026 

■>'.} 

4810 

541 

185 

L.   B.  Westfsll 

75. 3R 

1-10" 

81 

138 

80 

299 

110 

J.    H.    Tatas   Estate 

76.  IL 

1-10" 

s 

61 

81 

- 

•'■•- 
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TABLE  198 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SACRAMENTO  RIVER  (Wilklns  Slough  to  Colusa) (contd. ) 

Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  195^  -  see  footnotes) 


V/ater  User 


Mile 

and  Bank 

above 

Sacramento 


Number 

and 
Size  of 

Pump 


Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 


April 


May 


June   July   Aur 


Sept . 


Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 


Acreage 
Irrigated 


Robert  Chesney  76.15L 

M.  3.  Davis  and  C.  K.  Anderson  76. 2L 

Steidlmayer  Brothers  76. 5R 

Olive  Percy  Davis,  et  al.  77. 8R 

San  Juan  Ranch  (n)  77. 9L 

Olive  Percy  Davis,  et  al.  78.75R 

Olive  Percy  Davis,  et  al.  78. 8R 

Steidlmayer  Brothers  78. 9R 

C.  E.  Reische  79. OL 

Gerrans  Orchards  79. 3R 

J.  J.  Hankins  79. 5L 

A.  M.  Wood  79. 7L 

—GAGING  STATION  -  SACRAMENTO  79.85 

RIVER  AT  MERIDIAN— 

Meridian  Farms  Water  Co.  #1  and  §2 

Gerrans  Orchards 

Wayne  Hall  Estate  and  E".  J.  Burrows 

Wayne  Hall  Estate 

F.  T.  Reische  and  L.  F.  Wood 

Emerson  Hixon  (w) 

Steidlmayer  Brothers 

J.  E.  Clark 

J.  E.  Clark 

—BUTTE  SLOUGH  OUTFALL  GATES— 

Reclamation  District  1004 

Steidlmayer  Brothers 

Clifford  Reichel 

Lydell  Peck 

W.  H.  Halsey 

Howell  Davis 

Mitchel  Lobrovich  and  John  Brayovich 

Kathleen  V/llbur  (y) 

Kathleen  Wilbur  (y) 

W.  H.  Halsey 

Mrs.  D.  Locvich  (z) 

Swinford  Tract  Irrigation  Company 

Frank  Azevedo 

Nagel  and  Locvich  (aa) 

Mayfair  Farms  Inc.  (ab) 

Colusa  Irrigation  Company 

Grace  3.  Arnold 

Reclamation  District  lOOi* 

W.  H.  Halsey  and  M.  Yerxa  89.26L 


1-10" 

1-8" 

1-16" 

1-16" 

1-16" 

2-12" 
1-16" 

1-2/." 

1-12" 

1-10" 

1-10" 

1-8" 

1-10" 


80.  OL 

1-10' 
1-20 
1-2V 

80. 3R 

1-8" 

ei.5L 

1-16 

81. 8L 

1-16 

82.51. 

1-12 

82.71 

1-6" 

83.  OR 

1-20' 

83. 3L 

1-14 

83- 5L 

1-10 

81..  OL 

85. 3L 

1-8" 

85. 6R 

1-12 

85. 8L 

1-10 

86.  IL 

1-8" 

86. IR 

1-12 

86. 2R 

1-18 

86. 8L 

1-8" 

86. 9R 

1-10 

87.4.R 

1-10 

87.45L 

1-6" 

67. 6L 

1-8" 

87. 7R 

1-12 

88.  OR 

1-6" 

88. 2L 

1-10 

88. 7L 

1-U 

89. 2R 

1-20 

89.2i.L 

1-8" 

89.25L 

1-12 
1-18 

92 
212 


2P 
134 


58 
26 

NO  DIVERSION 


254 

201 
375 


553 

34 

834 


2194   2191 
NO  DIVERSION 


62 
41 
24 
29 

3733 
38 


658 
28 


365 

18 
1043 

967 

60 
17 
16 


3933 


43 

21 

816 

35 

NO  DIVERSION 
253    580 
no  DIVERSION 
15      58 

NO   DIVERSION 


13 

277 

38 

75 


144 

330 

32 

98 

NO  DIVERSION 
30 


73 
80 

11 

6 

70 

9 

33 

70 

293 

3 

184 


69 
37 

21 

6 

127 

9 

32 

64 

66 

48 

844 


698 
23 


16 
306 


275 
18 


100 
39 

1408 

253 

P  3265 

8515 

224 
112 


36 


265 

1348 

95 

266 


404 

229 

32 

12 

203 

26 

79 

ac  184 

e2e 


160 
m  68 

391 
254 
562 


T   169 
s  75 

t  48 
u  114 


131 

65 

21 

35 

3363 

91 

113 

65 

135 

79 

70 

153 

4^ 

2kQ 

55 

23 

12 

109 

17 

kU 

126 

311 

7k 

905 


P,q  1851 


'//ILKINS  SLOUGH  TO  COLUSA 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 


28013 

471 
7.7 


73388 
1194 
20.2 


74071 
1245 

20.4 


84107 
1368 
23.2 


76158 
1239 

21.0 


23923 
402 

6.6 


3241 
53 

0.9 


362915 
747 


3753^ 


1233  acres  of  rice  and  300  acres  of  general  crop 
listed  for  Kile  63. 2R  also  received  an  undeter- 
mined amount  of  water  from  Mile  43. IR. 
Includes  5911  acre-feet  of  water  served  to  lands 
in  Reclamation  District  I66O  as  follows:   April 
401,  Hay  1354,  June  963,  July  1380,  August  1358, 
and  September  455. 

Includes  610  acres  general  and  519  acres  of  rice 
in  Reclamation  District  I66O, 
Formerly  listed  as  Robert  E.  Seaman. 
Replaces  a  12"  unit. 

Includes  100  acres  of  rice  lands  and  250  acres 
of  general  crops  of  F.  Winship  lands  which 
received  1077  acre-feet  of  water  and  Is  outside 
the  district. 

Of  this  acreage,  174  was  double  cropped. 
Formerly  listed  as  Faxon,  Morton,  and  Andreotti. 
Includes  41  acres  of  Rohleter  lands. 
Formerly  listed  as  Hoffman,  Beckley,  Ritchie, 
Poundstone,  and  Andreotti. 
Includes  20  acres  of  Coffman  lands. 
Includes  18  acres  of  Albertson  lands. 


Formerly  listed  as  J.  J.  Hankins. 
The  acreage  listed  for  Mile  78. 8R  also 
received  an  undetermined  amount  of  water 
from  Mile  78.75R. 

Of  this  acreage,  1443  acres  also  received 
an  undetermined  amount  of  water  from  con- 
trolled drainage  and  24  acre-feet  from 
Colusa  Basin  Drain,  Mile  29.79L. 
Includes  30  acres  of  Staas  lands,  30 
acres  of  Lemoa  lands  and  30  of  Davis  lands. 
Includes  15  acres  of  Oil  Terminals  Company 
lands. 

The  acreage  listed  for  Mile  79. 5L  also 
received  an  undetermined  amount  of  water 
from  Mile  79. 7L. 

Includes  64  acres  of  Burtis  lands. 
Includes  320  acres  of  general  crops  and 
230  acres  of  rice  which  also  received  an 
undetermined  amount  of  water  from  con- 
trolled drainage.   An  additional  I666 
acres  of  general  crops  and  354  acres  of 
rice  irrigated  by  controlled  drainage. 


New  installation  In  1956. 
Additional  aci-e-feot  diverted: 
November  6. 

Formerly  listed  as  Roger  Wilbur. 
Formerly  listed  as  Mrs.  D.  Locovitch. 
Formerly  listed  as  Nagel  and  Locovitch. 
Formerly  listed  as  Mayfair  Packing  Ca 
Additional  acre-feet  diverted: 
November  33. 

375  acres  of  rice  and  240  acres  of 
general  crops  listed  for  Mile  4.3R 
on  Butte  Creek  also  received  an 
undetermined  amount  of  water  from 
Mile  89.25L.  240  acres  of  general 
crop  that  was  reused  for  duck  ponds 
listed  for  Mile  4.3R  on  Butte  Creek 
also  received  an  undetermined  amount 
of  water  from  Mile  89.25L. 
The  acreage  listed  for  Mile  89.26L 
also  received  an  undetermined  amount 
of  water  from  Mile  89.25L. 
An  additional  500  acres  was  used  for 
duck  ponds  and  received  323  acre-feat 
of  water  from  Mile  4.3R  on  Butte 
Creek  during  November  and  December. 
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DIVERSIOKS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SACRAMENTO  RIVER  (Colusa  to  Butte  City) 
Diversion  Year  Nov.  1955  t)iru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb,  1956  -  see   footnotes) 


Water  User 


rile 

and  Bank 

above 

Sacramento 


It'umber 

and 
Size   of 

Pump 


Monthly    Diversions    in    A ere -Feet 


July        Aug 


Total 
Diversions 
Karch-tct . 
Acre-Feet 


Acreage 
Irrigatei 


General        Rice 


—COLUSA   BRIDGE  -   GAGING  STATION 
SACRAMENTO   RIVER   AT  COLUSA— 


Prlnc«ton-Co4ora-01*nn   Irrigation 
District 


89. /»R 


Lilliai)  and  Hattle  Boggs 

89. 7L 

1-10 

Roberts  Ditch   Company 

90. 7R 

1-ie 

t.   G.   Zumwalt 

91. OR 

1-6" 

Paul  R.  Westfall 

91. IL 

c  1-3" 
1-8" 

I .    G .    Zumwalt 

91. 6R 

1-12 

—COLUSA  WEIR  RECORDER  STATION— 

92. /.L 

George  P.   Ah if 

92. 5L 

1-6" 
1-10 

Andrew  Martin    (d) 

92. 7L 

1-1." 

W.   H.   Halsey 

93.  OR 

1-8" 

Paul  R.  Westrall 

93. 6L 

c  1-3" 
1-10 

Tuttle  Land  Company 

94. 3R 

1-20 

Roger  Wilbur 

95.25L 

1-12 

1-ie 

Arro  K.   Lewis 

95. 6L 

1-12 
1-20 

J.   G.  Griffin 

95.75L 

1-15 

J.   G.  Griffin 

95. 8L 

1-26 

W.   G.  Graham 

95.85L 

1-18 

I.   G.   Zumwalt 

96. 8R 

1-15 

H.   Heitman 

97. 7R 

1-U 

Rio  Bonito  Farms    (d) 

97.75L 

1-6" 

Rio   Bonito   Farms    (m) 

98. OL 

1-10 

J.   L.   Erisey 

98. 3R 

1-10 

Otterson  and  Boggs 

98. 6L 

1-15 

D.   Boggs 

98. 8L 

1-18 

Elizabeth  Reimer 

99.  OR 

1-14 

J.  E.   Boggs 

99.  IL 

1-10 

Mollis  Sartain 

99. 2L 

1-20 

I.  W.  Seaver 

99. 3R 

1-10 
1-12 

Dave  George 

99. 8L 

1-1," 
1-16 

St.   Patrick  Home  Ranch 

101. IR 

1-20 

Jane  Foster  Carter 

101. 8L 

1-14 

Nettie,   George,   and  Ella  Packer 

102. 8R 

2-12 
1-20 

C.   B.  Carter 

102. 9L 

1-16 

— GAOIKG  STATION  -   SACRAMENTO   RIVER 
OPPOSITE  HOULTON  WEIR— 

103.3 

— MOULTON  WEIR  RECORDER  STATION— 

103. 6L 

Charles  W.  Welch 

103. 7R 

1-16 

Charles  W.  Welch 

103. BR 

1-14 
1-20 

C.  w.   Tuttle 

103. 9R 

1-12 
1-18 

I.  0.  Zumalt 

101,. eL 

1-lJ 

I.  0.  ZuBwalt 

105.3L 

1-12 

Lawrence  Boyd 

105. 5L 

1-10 

Thousand  Acre  Ranch  01.  W.  Keller) 

106. OR 

1-14 

Olive  Percy  Davis,   et  al. 

106.5R 

2-16 

Princeton  Ranch  Coapany 

110. OR 

1-12 

H.   Woable 

110.  IL 

2-16 

I.  G,   Zumwalt 

110.7L 

l-l.-- 

—PRINCETON  FERRT— 

112.0 

I.  G.  Zunalt 

112. 05L 

1-lJ 

Recluatlon  Dlatrlct   1004 

112. IL 

2-3  u 
1-50 

30 
177 


1133 


1016 
1108 


«19 
2754 


2? 

731 


106 
1042 
no   DIVERSION 

14 


NO    DIVERSION 


^ 

30 

34 

8 

223 

213 

295 

553 

;.':' 

838 

24 

817 

780 

147 

179 

105 

96 

54 

62 

17 

IJ 

150 

76 

111 

170 

38 

32 

10o3 

1135 

169 

173 

341 

61  y 

332 

^tt) 

590 

'"• 

,-... 

'-'3  5 

746 

968 

926 

1172 

626 

120 

141 

557 

624 

150 

135 

bfU 

74  ^ 

10747 

11468 

3731 

4337 

506 


694 


NO   DIVERSION 


1055 
72 


NO   DIVERSION 


7bt5 
1177 


10542 
399  ■• 


227 
a  3727 


15 
64 
17 

1.66 
f  1938 


341tj 
4961 


55 
b  1U9 


e  313 
g  6U 


3556 

24 

326 

340 

k  436 

106 

155 

190 

36 

27 

26 

55 

i   177 

346 

130 

571 

179 

70 

160 

4754 

110 

r   537 

!-'6 

q    417 


366 

22U 

2361 

236 

307 

160 

2865 

U4 

98 

155 

29 

65 

50792 

3559 
t,u,v 

n  650 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SACRAMENTO  RIVER  (Colusa  to  Butte  City) (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


Mile 
and  Bank 
above 
Water  User                  Sacramento 

Number 

and 
Size  of 

Pujnp 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

I.  G.  Zumwalt                          112. 6L 
Emerson  B.  Estes                     11/».9R 
Mark  Munson  (y)                    z  115. 3R 
Opal  I.  Cushman                      115. 5L 

1-10" 
1-5" 
1-4" 
1-12" 

31 

8 
3 

140 

15 

7 

44 

7 
19 

6 
76 

10 
17 

5 

32 

147 
34 
36 

203 

225 

100 

17 

92 

COLUSA  TO  BUTTE  CITY 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  per  cent  of  seasonal 

0 
0 
0 

6679 
112 
6.0 

20287 
330 
18.2 

23990 

403 
21.5 

27560 

448 

24.7 

24244 
394 
21.8 

7897 
133 
7.1 

727 

12 

0.7 

111364 
229 

12833 

13345 

Additional  acre-feet  diverted:   November  6. 

Includes  15  acres  which  also  received  an  undetermined  amount 

of  well  water. 

The  3"  unit  was  a  temporary  installation  in  1956. 

New  installation  in  1956. 

Includes  10  acres  of  Halsey  lands  and  26  acres  of  Mayfair  lands. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  244  and  December  645. 

Of  this  acreage,  130  was  reused  for  duck  ponds. 

Includes  146  acres  of  Munson  Estate  lands. 

The  rice  listed  for  Kile  95.85L  also  received  177  acre-feet  of 

water  from  Mile  98. 6L. 

Of  this  acreage,  40  was  reused  for  duck  ponds. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  18. 

Formerly  listed  as  Frank  N.  Beckley. 

Of  this  acreage,  75  was  reused  for  duck  ponds. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  49. 

Includes  27  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 


Includes  160  acres  which  also  received  an  undetermined  amount 

of  well  water. 

Combined  acreage  for  Miles  103. 7R,  103. 8R  and  plants  on  Colusa 

Basin  Drain  at  Miles  48. 7L  (0.2)  and  48. 7L  (0.3). 

Includes  470  acres  of  rice  outside  the  district.   This 

acreage  also  received  19405  acre-feet  of  water  from  plants  on 

Butte  Creek  at  Miles  11. 8R  (2.6)  and  14. 4R  (0.2). 

Includes  300  acres  of  duck  club  lands. 

Of  this  acreage,  200  was  reused  as  duck  club  lands. 

Of  this  acreage,  3200  was  reused  as  duck  club  lands. 

Combined  acreage  for  Miles  112. 4R  and  123. 9R  and  plant  on  Colusa 

Basin  Drain,    MUe    5^.2L.      Includes   130  acres  of  general 

crops  that  received  550  acre-feet  of  water  from  Glenn-Colusa 

Irrigation  District  plant  at  Mile  154. 8R. 

Formerly  listed  as  L.  B.  Lucas. 

Plant  moved  from  Mile  115. 4R  in  1956. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED 
Diversion  Year 


■  SACRAMENTO  RIVER  (Butte  City  to  Red  Bluff) 
Nov.  1955  thru  Oct.  1956 


(Nov.  1955  thru 

Feb. 

956  -  see  footnotes) 

Water  User 

Mile 

and  Bank 

above 

Sacramento 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

—BUTTE  CITY  BRIDGE— 

115.8 

— GAGING  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  BUTTE  CITY— 

115. 8L 

Mark  Munson  ( a ) 

115. 8R 

b  1-4" 

3 

7 

5 

7 

;! 

25 

9 

R.  H.  Gebicke 

115. 85L 

1-14" 

75 

98 

17 

190 

c  200 

L.  D.  Ohlson  (d) 

115. 9R 

1-6" 

18 

80 

98 

70 

Manuel  Torres 

116. 37L 

1-12" 

NO  DIVERSION 

Cronin  Estate 

116. 9L 

1-16" 

NO  DIVERSION 

L,  D.  Ohlson 

117. IR 

1-10" 

26 

26 

52 

90 

W.  F.  Wright,  Jr. 

117. 5R 

1-6" 

36 

28 

9 

24 

97 

136 

W.  H.  Stewart,  Jr. 

120.3R 

1-10" 

16 

18 

40 

Robert  T.  Millar 

122. 3R 

1-10" 

NO  D 

IVER3I0 

N 

Clarence  Reed 

123. 7R 

1-6" 

14 

15 

2y 

31 

P.  K.  Friesen 

123. 8R 

1-4" 

1 

1 

2 

Princeton-Codora-Glenn  Irrigation 
District 

123. 9R 

5-24" 

6483 

10025 

9143 

9348 

9468 

4954 

1810 

51231 

= 

e 

Provident  Irrigation  District 

124. 2R 

2-24" 
3-36" 

3133 

6677 

5911 

6162 

6225 

1581 

f  29689 

g  666 

g  7020 

J.  Bertapelle 

124. 3R 

1-12" 

16 

49 

111 

224 

302 

297 

215 

luo 

h  1314 

450 

Joe  Thomas 

125. 5R 

1-12" 

NO  D 

IVERSION 

Duard  F.  Geis 

128. 3R 

1-6" 

35 

82 

29 

49 

20 

215 

87 

F.  S.  Reager 

130.75R 

1-8" 

11 

92 

106 

65 

15 

33 

1  322 

231 

—GAGING  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  ORD  FERRY— 

130. 8R 

0.  D.  Simmons 

131. OL 

1-4" 

NO  DIVERSION 

Harry  E.  Nichols.  Jr. 

133.451 

1-6" 

[      ' 

69 

72 

34 

175 

9U 

Harry  E.  Nichols,  Jr. 

133. 5L 

1-5" 

If, 

16 

21 

1 

54 

46 

—STONY  CREEK— 

138. OR 

—BIO  CHICO  CHEEK— 

141.51 

M.  k   T.  Inc.  and  Parrott 
Investment  Company 

U1.5L 

1-20" 
4-74" 

784 

1217 

1926 

3197 

4057 

1671 

193 

J  13045 

2374 

1991 
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AMD  ACREMES   IHRIOATED  -  SACRAMENTO  RIVER   (Butte   City  to   Red   BluTf  Xcontd.  ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  0=t.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   -   see   footnotes} 


Water  User 

Mile 

and   Bank 

above 

Sacrajnento 

Nuaber 

and 
Size  of 

Pujap 

f-!onthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Diversions 
r^rch-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

tUr. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Pice 

Frank  C.   Brazell 

U1.5L 

1-4" 

S 

23 

16 

L 

11 

62 

^  J 

—OLD  CHICC  UNDDIG  RAILROAD 
BRIDGE  SITE— 

U2.1 

Paul  E.   Ameberg   (k) 

U2.8R 

1-U" 

i.l 

31 

126 

195 

153 

m   5i.c 

125 

Leonard  Homing 

li.3.6R 

1-10" 

27 

8 

13 

i 

-' 

15 

Levi  Bent>   (n) 

U3.8L 

1-6" 

2 

58 

54 

34 

- 

Glenn  Beagle 

U6.3L 

1-5" 

NO   DIVERSION 

Leonard  Homing 

ue.sR 

1-3" 

4               6               4 

3 

1 

If 

-J 

Holly  Sugar  Corporation 

U8.9R 

1-2" 
1-10" 

NO   DIVERSION 
1 

Wallace  E.   Ferrln  and 
George  A.  Zundel 

U9.5L 

1-12" 

290 

290 

326 

■<ue 

225 

—GAGING   STATION  -  SACRAMENTO   RIVER 
AT  HAMILTON  CITY   (GIANELLA   BRIDGE) 

U9.5L 

J.   A.   and  A.   E.   Levis 

U9.7L 

1-12" 

50 

45 

"3 

^1 

109 

lie 

i.16 

P    330 

James  A.   Lewis 

150. OL 

1-10" 

46 

76 

74 

58 

;f. 

P 

V.   C.   Strain 

150. 8R 

1-12" 
1-16" 

56 

144 

92 

554 

743 

462 

111 

q  ;:•_: 

603 

Joe  E.   Johnsen 

152. 2R 

1-6" 

5 

5 

17 

20 

16 

--' 

r   "'-> 

31 

Robert  Edwards   (s) 

152. 4R 

1-6" 

NO   1 

1VER31C 

N 

Jessie  and  McClain 

154. 6R 

1-5" 

12 

13 

;-. 

12 

G.  C.  Haas 

154. 7R 

1-4" 

1 

1 

2 

L 

9 

Jacinto  Irrigation  District 

151.. 75R 

1-36" 
1-48" 

7989 

8039 

10061 

10584 

10561 

10332 

8733 

t  66299 

8082 

1611 

Glenn-Colusa  Irrigation  District 

•151.. 8R 

1-42" 
1-48" 
4-66" 
3-72" 

1-100" 

Slgl 

59225 

101061 

121302 

132558 

125655 

61748 

36169 

u,v646105 

w 27712 

« 42161 

Compton-Delevan  Irrigation  District 

* 

« 

2166 

Maxwell  Irrigation  District 

* 

« 

HO   I 

rVERSIi 

N 

J.   Ewert 

155. 6R 

1-4" 

= 

14 

IV 

1- 

X  67 

27 

R.   Pheiffer 

155. 7R 

1-2J" 

■• 

:• 

i 

y  35 

7 

F.   Wllllass 

156. OR 

1-6" 

7 

- 

- 

- 

38 

8 

H.   H.   Fanner 

156.1R 

1-6" 

Ij 

u 

29 

26 

29 

15 

14 

I   147 

aa  54 

0.   L.  Shearman 

156. 8R 

1-2J" 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

12 

4 

Tareah  Ranch 

158. BR 

1-10" 

'•1 

;2 

100 

Jonathan  Carst 

ab  161.I.5L 

1-8" 
ac  1-14" 

'" 

.",■; 

'■ 

253 

— GAGING  STATION  -   SACRAJIEHTO   RIVER 
AT  VINA  BRIDGE— 

166. 5R 

E.   L.   Diatt 

166. 7R 

1-3" 

:.'o  I 

IVERSH 

)ii 

Rusaall  L.   Oeckaan 

166.88 

1-2" 

1 

1 

Bmtat  Pataraon 

166. 9R 

1-6" 

■•■ 

—DEER  CREEK— 

168. 5L 

A.  J.  McFaddan 

168. 5L 

1-8" 

1.1 

1.5 

63 

,'■• 

■- 

C.  F.  O'Connor 

168. e5R 

1-10" 

4<> 

5J 

34 

- 

C.  P.  O'Connor 

168. 9R 

1-6" 

NO   DIVERSK 

IN 

Rumlano  Brothers 

169. SL 

I-IO" 

;'7 

32 

54 

55 

,1.1    !■  - 

110 

Dr.  0.   T.  Wood 

173. 7L 

1-8" 

1.. 

15 

8 

7 

,'. 

IIJ 

Outro  Brothers 

175. 5L 

ae   1-4" 

.. 

1." 

14 

68 

35 

Dutro  Brothara 

176. 6R 

1-4" 

!.■> 

IJ. 

71 

10 

Dutro  Brothara   (af) 

176. tR 

1-4" 

r. 

I 

—TEHAMA  BHIDCE— 

177.5 

■•MILL  CREEr.— 

179. OL 

— AKTELOPE  CREE«— 

182. 6l 

Loa  Holinoa  Mutual   Water   Conpany 

187. 6L 

1-12" 

HO  DIVERSION 
no   DIVERSION 

Hanrr  Tladan 

188. 5L 

1-lJ" 

Ororllla  L.  Johnson   (a£} 

188. 51L 

1.2i" 

1 

3 

3 

: 

13 

Henry  Kerber 

188. 8L 

1-10" 

■7 

70 

161 

Uu 

126 

— UD  BLUPP  BRIDOE— 

193.1.5 

Arthur  Jtanley 

1)6. SL 

l-2i" 

1              1 

no  nlVFRiiTnt; 

129 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SACRAMENTO  RIVER  (Butte  City  to  Red  Bluff )  (contd.  ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 


(Nov.  1955  thru 

Feb.  1956  -  see  footnotes) 

Water  User 

Mile 

and  Bank 

above 

Sacramento 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

3.  and  E.  Erickson 

196. 6L 

1-5" 

1 

23 

16 

10 

6 

56 

37 

Diamond  Match  Company 

197.01. 

1-8" 

19 

43 

51 

16 

18 

147 

50 

Carl  Fahle  (ah) 

197.11, 

1-3" 

1 

1 

I 

3 

8 

J.  W.  Bulkely 

197. 5L 

1-li" 

NO  DIVERSION 

C.  A.  Droz 

198.  OL 

1-3" 

2 

26 

22 

33 

36 

33 

22 

17 

r  191 

ai  75 

C.  A.  Droz  (ah) 

198.31 

1-3" 

21 

8 

29 

12 

BUTTE  CITY  TO  RED  BLUFF 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 

8339 
136 
1.0 

78088 
1312 
9.6 

L27522 

2074 
15.5 

150878 
2536 
18.5 

L65U7 
2686 
20.2 

156823 
2583 
19.4 

80968 
1361 
9.9 

47220 
768 
5.8 

816985 
1681 



43000 

54949 

This  is  a  common  point  of  diversion  for  Glenn-Colusa,  Compton-Delevan, 
and  Maxwell  Irrigation  Districts. 
Formerly  listed  as  L.  B.  Lucas, 
Replaces  a  1^"  and  a  6"  unit. 

Includes  20  acres  vfhich  also  received  an  undetermined  amount  of  well 
water. 

Reinstallation  in  1956  of  a  plant  previously  removed. 
Combined  acreage  for  Miles  112. 4R  and  123. 9R  and  plant  on  Colusa 
Basin  Drain  at  Mile  5^.2L. 

Additional  acre-feet  diverted:   Hovember  255  and  December  1304. 
Includes  864  acre-feet  served  to  108  acres  of  rice  listed  for 
Mile  154. 8R. 

Combined  acreage  for  this  plant  and  plants  on  Colusa  Basin  Drain  oppo- 
site Miles  57.5R(2.4),  61.2R(1.5),  62.8l(2.5),  and  64,2R(2.6). 
Includes  394  acres  of  rice  and  273  acres  of  general  crops  that 
received  4417  acre-feet  of  water  from  Glenn-Colusa  Irrigation 
District  plant  at  Mile  154. 6R. 
Additional  acre-feet  diverted:   November  63. 
Additional  acre-feet  diverted:   November  16. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  181  and  December  111.   An 
additional  25161  acre-feet  were  received  from  Butte  Creek  as  follows: 
April  2674,  May  4651,  June  5220,  July  3656,  August  2773,  September 
2636,  and  October  2093. 
Formerly  listed  as  W.  H.  Fischer. 
Additional  acre-feet  diverted:   November  26. 
Formerly  listed  as  J.  0.  Bentz. 
Combined  acreage  for  Miles  149. 7L  and  150. OL. 
Additional  acre-feet  diverted:   November  38. 
Additional  acre-feet  diverted:   November  1 
Formerly  listed  as  W.  M.  Edwards  and  Son. 


Quantities  shown  are  diversions  at  Mile  15^.75R  to  the  Glenn- 
Colusa  Irrigation  District  Canal.   Additional  acre-feet 
diverted:   November  3021. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  15663,   An  additional 
64866  acre-feet  diverted  by  gravity  from  Stony  Creek  as 
follows:   March  7350,  April  30070,  Hay  25790,  June  1290, 
July  l84,  August  5,  and  October  37.   An  additional  1837 
acre-feet  diverted  by  plant  on  Colusa  Basin  Drain,  Mile  29. 8R 
(1.4).   Includes  441?  acre-feet  served  to  394  acres  of  rice 
and  273  acres  of  general  crops  listed  for  Mile  124. 2R. 
Includes  650  acre-feet  served  to  I30  acres  of  general  crops 
listed  for  Mile  112. 4r. 

Glenn-Colusa  Irrigation  District  served  17328  acre-feet  of 
water  to  the  Compton-Delevan  Irrigation  District. 
Includes  the  following  acreage  outside  the  district: 
general  497  and  rice  I826.   Includes  108  acres  of  rice  that 
received  864  acre-feet  of  water  from  Mile  124. 2R.   This 
acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water  by 
controlled  drainage.   Of  this  acreage,  IO3I  was  reused  for 
duck  ponds . 

Additional  acre-feet  diverted:   November  4. 
Additional  acre-feet  diverted:   November  2. 
Additional  acre-feet  diverted:   November  5. 
Includes  4  acres  of  Dennis  Lands. 
Plant  moved  from  Mile  101.7L  In  1956. 
The  14"  unit  was  Installed  In  1956. 
Additional  acre-feet  diverted:   November  12. 
Replaces  a  5"  unit. 
Temporary  Installation  for  1956. 
Formerly  listed  as  L.  P.  Bray. 
New  installation  In  1956. 
Includes  4  acres  of  Bulkely  lands. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SACRAMENTO  RIVER  (Red  Bluff  to  Redding) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


Water  User 

Mile 

and  Bank 

above 

Sacramento 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Mor 

thly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
Harch-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

—GAGING  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  NEAR  RED  BLUFF— 

198.6 

C.  T.  Loftus 

205. IL 

1-4" 

3 

14 

30 

49 

63 

52 

45 

33 

a  299 

62 

—  BEND  FERRY  BRIDGE— 

207.0 

D.  Mills 

207. 3L 

1-6" 

59 

49 

108 

113 

113 

102 

48 

592 

110 

D.  Mills 

207. 5L 

1-12" 

24 

131 

124 

188 

275 

219 

146 

62 

116" 

241 

G.  Tetzlaff 

209.  OL 

1-4" 

NO  DIVERSION 

Table  Mountain  Gun  Club 

210. OR 

I-2J" 

5     13 

4 

22 

6 

J.  F.  Nunes 

213. OR 

1-7" 

NO  DIVERSION 

F.  L.  Jelly 

213. 5L 

1-3" 

8 

9 

6 

4 

27 

20 

J.  F.  Nunes 

216. OR 

1-5" 

1 

8 

21 

25 

72 

27 

13 

167 

16 

—JELLY  FERRY  BRIDGE— 

216.0 

W.  A.  Hunaeus 

216. 4L 

1-3" 

4 

7 

16 

10 

J 

.i 

b  i.>' 

13 

Haakonson  Brothers 

217. 5L 

1-5" 

22 

54 

34 

122 

116 

72 

4,"' 

31 

c  493 

75 

J.  L.  Haskins 

217. 9L 

1-6" 

2 

121 

103 

14 

1 

28 

d  269 

56 

Rio  Alto  Rancho 

221. OR 

1-18" 

l'j6 

99 

328 

284 

273 

232 

141 

e  1513 

498 

—BATTLE  CREEK— 

221. 5L 

—COTTONWOOD  CREEK— 

222. 2R 

—GAGING  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  BALLS  FERRY— 

224.5 
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AND  ACRE/UIES  DWIOATED  -  SACRAMEHTO  RIVER  (Red  Bluff  to  ReddlngXcontd. ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.   1955  thru  Feb.    1956  -  see  footnotes) 


Water  User 

Mile 

and    Bank 

above 

Sacramento 

NuBiber 
and 

Size  or 
Punp 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
-iversicr.s 
yjirci-.-Lcr.. 

Acreage 
IrrigateQ 

.'■'-ar. 

Ajr. 

y.ay 

June 

July 

Auk. 

Sef. . 

;:•.. 

Zer.nT-il 

.-.ice 

C.   D.   Draucker  (f) 

228. OR 

1-16" 

12y 

171 

2S8 

16  r 

- 

2-. 

-,.;;. 

lie 

—ANDERSON  BRIDGE— 

232.9 

Floyd'  Leonard 

233.51 

1-6" 

■ 

12 

2i 

34 

42 

}i 

152 

65 

United  States  Plywood  Corporation 

23I..OR 

1-8" 

g  -■- 

—CLEAR  CREEK— 

237. IR 

William  Henzel  Co.,  Inc. 

21,0. 2L 

1-12" 

'7b 

288 

393 

327 

1-1 

1225 

184 

Lou  Gerard 

240. 3L 

1-2" 

i 

7 

6 

4 

2 

23 

5 

John  Gladwell 

2J,0.4L 

1-4" 

1 

1 

3 

Andorson-CottoHMood  Irrigation 
District 

240. 5L 

4-16" 

.■1-5 

2121 

3529 

3664 

3553 

3110 

1447 

h  19589 

2293 

—CAGING  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  NEAR  REDOING— 

240.7 

Riverview  Golf  Course 

240. 8L 

1-4" 

5 

p 

23 

3i, 

i.7 

,2 

1- 

i   203 

32 

— HIGHWAI  W.  BRIDGE— 

242.0 

—HIGHWAY  99  BRIDGE— 

245.9 

Anderson  Cottonwood  Irrigation 
District 

246.  OR 

Gravity 

2058 

22858 

24185 

24037 

24868 

24743 

236-: 

..-  1-;-., 

2;2-- 

— SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDGE— 

246.25 

Haybell  Dlestelhorst 

246. 3R 

1-8" 

- 

Ih 

30 

38 

26 

2t- 

1? 

:l    i5f 

22 

—OLD  REDDINO-TREKA  BRIDGE— 

246.4 

City  of  Redding 

246. 7R 

3-8" 

217 

252 

367 

527 

722 

637 

-.■- 

319 

n  3475 

Municipal                 1 

—GAGING  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  KESWICK— 

25i>.5 

RED  BLUFF  TO   REDDING 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use   in  per  cent  of  seasonal 

2329 

38 

1.2 

25795 

434 
12. P 

27279 

444 
13.5 

29593 
497 

14.7 

31059 
505 
15.5 

30409 
495 
15.1 

28082 
472 

14.0 

26243 

427 

13.1 

200799 
413 

24078 

SACRAMENTO   RIVER  -  SACRAMENTO  TO  REDDING 

Totals 

Average   cubic   feet  per  second 

Monthly  use   in  per  cent  of  seasonal 

13408 
218 

0.7 

157368 
2545 

8.5 

S07118 
4995 
15.6 

S50177 
5885 

18.9 

395333 
6429 
21.3 

369731 
6013 
20.0 

175718 

2953 

9.5 

S2774 
1346 
4.5 

1851647 
3810 

155573 

122641 

a  Additional  acre-feet  diverted:  November  1. 

b  Additional  acre-feet  diverted:  November  2. 

c  Additional  acre-feet  diverted:  November  2}. 

d  Additional  acre-foet  diverted:  November  11. 

•  Additional  acre-feet  diverted:  November  36. 

f  Pomerly  listed  as  J.   K.   Trisdale. 

g  Log  pond.     No  agricultural  use. 

h  Additional  acre-feet  diverted:  November  168. 

1  Additional  acre-feet  diverted:  November  1,   December  1, 
and  Pebruary  1. 


Includes  the  following  acre-feet  of  operational 
spill:     April  179,  Hay  7750»  June   1600,   July  1070, 
August  9S6,   September  2164,   and  October  62i»5< 
An  additional  9768  acre-feet  was  diverted   In  NovMsber 
of  which  6207  acre-feet  was  operational  spill. 
Additional  acre-feet  diverted:     November  6. 
Additional  acre-feet  diverted:     November  190, 
December  166.   January   167.   and  February  163< 
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DIVERSIONS   AND  ACREAGES    IRRIGATED 
Diversion  Year  Nov.    1955 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956 

-  COLUSA  BASIN   DRAIN* 
thru  Oct.    1956 

-  see  footnotes) 

water  User 

Mile 
and  Bank 

Number 

and 
Size   of 

Pump 

Monthly  Diversions    In   Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

—GAGING   STATION    -    COLUSA   BASIN 
DRAIN    AT    KNIGHTS    LANDING 
(KNIGHTS    LANDING   OUTFALL  GATES )- 

0.25 

River  Farms   Company 

0.3L 

1-10" 
1-20" 

NO   DIVERSION 
1 

--KNIGHTS    LANDING    RIDGE   CUT— 

O.KR 

John  J.    Anderson 

l.»5R 

1-16" 
a    1-20" 

267 

299 

350 

267 

398 

35 

1616 

222 

John  C.    Cooling 

4.3R    (0.1) 

1-16" 

NO    DIVERSION 

J.   E.   Taylor 

*.2R   (0.7) 

1-12" 

4 

18 

41             34             28 

18 

143 

65 

B.    C.    and   T,    D.    Tolson 

lt.2R    (0.8) 

1-lB" 

NO  DIVERSION 

Layton  Khaggs   (b) 

t.35R 

1-20" 

87 

436 

434 

c  957 

500 

Layton  Knaggs   (b) 

7.2R 

d  3-16" 

33 

1457 

1262 

1095 

1325 

696 

5868 

235 

461 

George   E.    Youngmark 

8.8R 

1-14" 
1-16" 

1 

531 

667 

669 

6l4 

53 

2535 

425 

Hershey   Estate 

11.15R 

1-16" 
1-18" 

11 

1022 

1158 

1329 

1287 

102 

125 

e    5034 

f  645 

Hershey  Estate 

13.75R 

1-16" 

NO  DIVERSION 

C.   H.   Itanma 

14.75R 

g    1-16" 

286 

324 

332 

375 

93 

1410 

113 

—COUNTY   LINE  BRIDGE— 

15.25 

J.    V.    Doherty 

15. 5R 

1-12" 

NO   I 

IVERSIC 

J 

M.   T.   Emmert 

15.75R 

1-12" 

240 

699 

738 

820 

744 

41 

h  3282 

160 

H.  B.   West,    Jack  Hughes,   and 
Dr.   R.   C.   west 

18. IR 

1-15" 
1-20" 

748 

870 

847 

824 

337 

3626 

h  540 

James    Iriart 

18. 5R   (0.8) 

1-14" 

14 

55 

97 

172 

124 

95 

557 

312 

—RECLAMATION    DISTRICT    108 
GRAVITY  DRAIN— 

19. 9L 

Reclamation   District   108 

19. 9L 

1-16" 
1-24" 
1-30" 

NO   I 

IVERSIO 

N 

William  West 

20.  OR 

1-15" 

1 

1 

13 

265 

172 

179 

80 

711 

285 

B.    W.    Whitmlre   and  D.    S.    Adams 

21.35R 

2-16" 

225 

20 

430 

176 

91 

1  942 

322 

Albert   Brandenburg 

22.15R 

1-14" 

377 

292 

269 

30a 

149 

1391 

173 

J   116 

--GAGING   STATION    -    COLUSA  BASIN   DRAIN           22.7 
NEAR   COLLEGE    CITY— 

Alleen  Browning  Amistrong 

22.75R  (0.1) 

k  1-16" 

5 

52 

64 

121 

100 

—SOUTHERN    PACIFIC    RAILROAD 
BRIDGE— 

23.6 

Balsdon   Ranch                                        Opp 

24.6L    (0.3) 

2-16" 
1-20" 

60 

294 

315 

1130 

764 

196 

156 

m    2915 

n   161B 

Balsdon   Ranch 

24. 6r   (0.3) 

2-16" 

NO   I 

IVERSIO 

N 

Luta  King 

25. IR 

1-6" 

NO  I 

IVERSIC 

N 

Gertrude  M.   Sherer 

25. 3L 

1-16" 

28 

68 

56 

19 

171 

104 

Gertrude   M.    Sherer 

25. 5R 

1-10" 

35 

34 

69 

40 

—ajams  -  college  city  causeway- 

25.5 

Pred  Schutz 

25. 9L  (0.2) 

1-16" 
1-20" 
1-24" 

6 

43 

45 

75 

71 

2L. 

40 

306 

180 

Roy  E.   Kitts 

26. 4R   (0.1) 

1-18" 

1 

356 

224 

220 

224 

136 

1161 

80 

125 

C.   W.   and  M.   F.   struckmeyer 

27.25L  (0.3) 

1-16" 

1 

= 

5 

193 

306 

172 

56 

738 

460 

William   P.    Wallace   Ranch 

28. OR 

1-12" 
1-16" 

NO   I 

HVERSIC 

)N 

—WALLACE   crossing    (OLD  MERIDIAN- 
WILLIAMS   BRIDGE)  — 

29.2 

Olive   Percy  Davis,    et   al.    (p) 

29.79L 

Gravity 

24 

q   24 

Olive   Percy  Davis,   et  al. 

29. 8r   (0.4) 

1-16" 

484 

762 

522 

514 

202 

2484 

r  332 

Fred   Wllklns 

29. 8r  (1.0) 

1-14" 

NO   C 

rVERSION 

Glenn-Colusa  Irrigation 
District 

29. 8R   (1.4) 

1-20" 
2-38" 

!'■;.■' 

'■ 

63 

657 

908 

21 

a    1 6  yf 

Olive  Percy  Davis,    et  al. 

31. 5L 

1-24" 

NO    C 

IVEBSION 

Olive    Percy   Davis,    et   al . 

32.  IR 

1-16" 

286 

515 

902 

940 

390 

iu33 

'■ 

Federal  Pish  and  Wildlife 
Service 

32. 6r 

1-16" 

325 

246 

528 

J.18 

388 

u    1905 

V    300 

J.    G.    Olvey 

32.  6l 

1-14" 

16'.. 

373 

575 

658 

176 

23 

w   1973 

X    112 

Arata  Brothers 

32. 9L 

1-8" 

12 

y  12 

z  25 

Richard   Moore 

33. 5L 

1-12" 
1-16" 
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DIVESSIONS  AMD  ACREMIES   IRRIQATED  -   COLUSA  BASIN  DBADI*    (contd.  ) 
Diversion  Year  Kov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   -  see   footnotea) 


Mile 

and   Bank 


Water  User 


NuT.her 

and 
Size   of 

Pump 


^tonthly  Diversions    In    A:re-Fee^ 


Xarc.-.-Oct 
Ac re -Feet 


«  ;  re  ig  e 


Peleral  Fish  and  Wildlife 
Service 


Federal  Fish  and  wildlife 
Service 


— OAOINO  STATION  -  COLUSA  BASIN  DRAIN 
AT  HIOHHAY  20— 


I.  0.  Zusiwalt 

East  Wllllasie  Lands  Company 

J.  H.  Cave 

A.  E,  Zanlbonl  and  L.  w.  Seaver 

J.  H.  Cave 

Lloyd  W.   Seaver  and  P.   J.   Bylngton 

Coffman  and  Campbell 

LoTlls  0.   Sutton 

Watt  Brothers 

Watt  Brothers 

S.    Ash 

Charles  W.  Welch 

£1  Dorado  Sportsmans  Club 
I.  Q.  Zuniwalt 
Lloyd  Kahn 
Charles  W.  Welch 
Charles  W.  Welch 
Charles  W.  Welch 

Del  Valley  Farms,  Incorporated 
Lynn  and  Bohne 

Leo  Yates  (ajc) 

Helphenstlne  Rice  Lands 

E,  Butler,  E.  Meyer,  and  J.  Jones 


y-.c5R 

OL   (0.1) 

37.0 

39.  2L 
39. 2R 
39.98R 

10.  OL 
110.5B 
H1.5L 
42.6L 
12.7R 
13. 2L 
43.  "R 
45.  OL 
45.  OR 

46!  5R 
46.75L 
47. 5L  (0.4) 
48. 7R  (0.2) 
48. 7L  (0.3) 
48. 7R   (0.8) 

49.  IR 
49.58L  (0.9) 

49.59R 
49.69L 
49. 7L 


Manuel  Barrett 


Prlnceton-Codora -Glenn 
Irrigation  District 


John  S.   Lopes 
J.   P.   Cardoza 


0pp.   53. 6R  (1.3) 
54. 2L 

54. 9H 
55.  OR 


Provident   Irrigation  District  0pp.    57. 5R  (2.4) 
(Wllloa  Creek  Plant) 


--UTERAL  HIOHWAY   -  BOTTE  CITY 
TO  WEST  SIDE-- 


w.iUer  McOoMan 


57.5 
58. 4L 

Joe  Navarro  59. OR 

Provident  Irrigation  District  Opp.   61. 2H  (1.5) 
(Drain  #55) 

Dorothy  Foot*  62. 4L 

Provident  Irrigation  District  Opp.   62. 8L  (2.5) 

Terrill   Unlght  63. 2L 


John  M.   De^Nr  and 
Hary  R.   Bohach 


Provident   Irrigation  District 
(Colusa  Drain) 


64. IL 

6II.2R  (0.1) 

Provident   Irrigation  District  Opp.   64. 2B  (2.6) 
(Drain  #13) 

Provident  Irrigation  District  Opp.  64. 2R  (2.6) 
(Drain  #13) 


1-2C" 

1-15" 


8-20" 

1-16" 

1-10" 

3-16" 

1-14" 

4-16" 

1-16" 

1-16" 

2-16" 

1-12" 

2-16" 

1-15" 
1-16" 

1-16" 

1-24" 

2-16" 

1-12" 

1-12" 

1-14" 
1-16" 
2-20" 

1-10" 

1-10" 
1-12" 

1-12" 

1-16" 

1-14" 

1-12" 

2-18" 

i-12" 

1-4" 

1-24" 
1-36" 


1-8" 

2-16" 
1-18" 

Gravity 

1-16" 

2-16" 

1-12" 
1-16" 

1-12' 
1-14' 

1-20" 
1-24- 

1-16" 
1-20" 
1-24" 


190 


126 


69c 


310 

181 

B2 

375 


531 
3688 


973 


1510 
13 
36 


852 
559 


60!j 
372 


336 
231 
207 


732 
8095 


5'<1 

.JOB 


1823 


2129 


5079 
194 
155 

827 

895 


4857 

68 

132 

940 

1070 


156 
728 


NO  DIVERSION 

I  I 

NO  DIVERSION 

I  I 

NO  DIVERSION 
I      I 
NO  DIVERSION 


000 

749 

498 

488 

11 

271 

1,91 

480 

975 

1210 

176 

299 

670 

540 


708 

652 

350 

386 

221 

268 

2351 

2339 

283 
NO  DIVERSION 

622 
348 
266 

ISOO 

NO  DIVERSION 


57e 

620 
7545 


NO  DIVERSION 


25 

23 

606 

616 

691 

734 

6492 

7208 

528 

1237 

307 

512 

403 

357 

599 

436 


NO  DIVB1SI0N 


1750 


1889 


1879 


1310 


168 
129 


36 
6146 


205 

130 


3358 


68 


Id   18686 

275 

al   527 

ak  4»8l 

am  55 

an  4814 


3758 

ar  266 
as  274 

2485 

at  553 

at  96 

au  6626 

av  U35 

ay   109 

a;    3;-: 

bb    152i 

1029 


3344 
if   42532 


be  3469 
1823 


te  8958 


S  2476 

a«  95 

a«  50 

630 

ag  170 


af  1162 

ah  205 

aj  50 

af  100 

ap  810 


I 


aq  370 


ag  320 
400 


ag  600 


a«  84 


ag   1- 


118 
140 


85 


50 


200 

ba  143 


C0LU3A  BASIM   1«ADI 

Totals 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  use    In   per   rent   of   seasonal 


401 

7 

0.2 


12331 
207 
6.«, 


34211 

18.0 


36894 
620 
lQ.lt 


40636 

21.4 


39321 
639 

PCi.7 


18526 

311 

0.7 


7866 
128 

u.l 


190186 
391 


9756 


9336 


Notes  on  Page  12t 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  COLUSA  BASIM  DRAIN*  (contd, ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 


(Nov.  1955  thru  Feb. 

Formerly  called  Back  Borrow  Pit  ^lelow  Mile    37.0  and  Colusa 

Trough  above  Mile    37.0.      Carries   return  water  from  Colusa  Basin 

along  west  border  of  Reclamation  Districts    108  and  787  and  then 

discharges   to  Sacramento  River  at   Mile    3^.15R  or  partial 

diversion  via  Knights   Landing  Ridge  Cut. 

Mileage   along  Colusa  Basin  Drain   from   Junction  with  Sacramento 

River. 

Replaces   a   16"   unit. 

Formerly  listed  as  W.    Crawford. 

Additional   acre-feet  diverted:      November  38O  and  December  l64. 

Two   IG"  units  were   installed  in   1956. 

Additional   acre-feet  diverted:      November  76  and  December  llB. 

Of   this   acreage,    60  was   reused  for  duck  ponda. 

Replaces  a  10"   unit. 

The  acreage    listed  for  Mile  I8.IR  also    received  an  undeteimlned 

amount   of  water  from  Mile   15.75R. 

Additional    acre-feet   diverted:      November  13  and  December  31 . 

Includes   60  acres  of  Lundeen   lands. 

One   l4"   unit  was   removed  in   1956. 

Additional  acre-feet  diverted:      December  166, 

Of   this   acreage,    137  also   received  an  undetermined  amount  of 

well   water. 

Installed  prior  to    1956.      No  previous  diversion. 

l^ls  water  served  to   acresige   listed  for  Mile  78. 8R, 

Sacramento   River. 

Combined  acreage   for  Miles   29. 8r   (O.U)    and   32. IR. 

Includes  60  acres   of  Federal  Pish  and  Wildlife  Service  lands. 

This  water  served  to  acreage  listed  for  Mile   15U,8r,   Sacramento 

River. 

Combined  acreage   for  Miles    29. 8r    (0.4)    and   32. IR. 

Additional   acre-feet  diverted:      November  32U  and  December  I65. 

All  duck  refuge   lands. 

Additional   acre-feet  diverted:      November  26  and  December  37. 

Of   this   acreage,    20  was    reused  for  duck  ponds. 

Additional   acre-feet   diverted:      November  14. 

All  duck  club  lands. 

Acre-feet  diverted:      January  5. 


1956  -  see  footnotes) 

ab      Additional   acre-feet  diverted:      November  Uo5   and  December  240. 

ac      Additional  acre-feet   diverted:      November  7. 

ad     Additional   acre-feet  diverted:      November  229. 

ae      Of  this   acreage,    UOO  was   reused  as  duck  club      lands. 

af     This   acreage   also   received  an  undetermined  amount     of  water 

from  controlled  drainage, 
ag      All  duck  club   lands, 
ah     This   acreage   also   received  an  undetermined  amount  of  water 

from  Salt  Creek  and  was    reused  as  duck  club    lands. 
ai      Additional  acre-feet  diverted:      November  33. 
a J      This   acreage  was   reused  as  duck  club    lands. 
£ik      Additional  acre-feet  diverted:      November  55. 
am     Additional  acre-feet  diverted:      November   10. 
an      Additional   aci^e-feet  diverted:      November  8. 
ap      Includes   33  acres  Harbison  lands,    277  acres   Coffman  lands, 

225  acres   Coffman  and  Campbell    lands,    and  275  acres  Seaver  lands. 

Includes  63  acres   which  also    received  an  undetennined  amount 

of  water  from  controlled  drainage, 
aq     Of  this   acreage,    25  was    reused  as   duck  club    lands, 
ar     Additional    acre-feet  diverted:      November  40. 
as      Additional   acre-feet  diverted:      December  ll4. 
at      This  water  was   served  to   acreage    listed  for  Mile   103. 7R. 

Sac ramento   River . 
au      Additional   acre-feet  diverted:      December  242. 
av     Additional   acre-feet  diverted:      November  32  and  December  33. 
aw     Of  this  acreage,    35  was   reused  for  duck  ponds, 
ax     Formerly  listed   as  Lynn  and  Bohne. 
ay     Additional  acre-feet  diverted:      December  13. 
az      Additional  acre-feet   diverted:      November  l4  and  December  15. 
ba      Of   this   acreage,    15  was   reused  as  duck  club    lands, 
bb      Additional   acre-feet   diverted:      November  4  and  December  3. 
be      See  plant  on  Sacramento  River  at  Mile   112. 4r. 
bd      Additional   acre-feet  diverted:      November  22  and  December  22. 
be      This  water  was   served   to  acreage    listed   for  Mile   124. 2R, 

Sacramento  River. 
bf      Additional   acre-feet   diverted:      November  I769  and  December  66O. 
bg      Additional   acre-feet   diverted:      November  957   and  December  474. 


DIVERSIONS    AND  ACREAGES    IRRIGATED   -    KNIGHTS   LANDING   RIDGE   CUT 

Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 

fNov.    19^5    thru   Feb.    iqs6    -    see   footnotes ^ 


Mile 
and  Bank 


Water   User 


Number 
and 

Size  of 
Pump 


Monthly  Diversions    in  Acre-Feet 


May        June        July 


Total 
Diversions 
March-Oct , 
Acre-Feet 


Acreage 
Irrigated 


--STATE   HIGHWAY   24   BRIDGE--  0.3 

--SOUTHERN    PACIFIC   RAILROAD  BRIDGE--  0.7 

E.    L.    Wallace  O.Br 

M.    R.    Richardson  0.82L 

—RECLAMATION   DISTRICT  730  3.2R 
DRAINAGE   PLANT  #2-- 

Ralph  W.    Pollock  3.5L 

W.    K.    Lowe  4.3R 

Ralph  W.    Pollock  4.55L 

Aloert  Bacchini  4.7R 

Hershey  Estate  4.75L 

Layton  D.  Knaggs  5.25R 

—WEST  LEVEE  YOLO  BYPASS—  6.3 

Sacramento  River  Ranch  6.3L 

Hershey  Estate  6.3 

Hershey  Estate  6,3R 


KNIGHTS  LANDING  RIDGE  CUT 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 


1-16" 
1-20" 


Gravity 
3-16" 
1-16" 
1-6" 
1-24" 
1-16" 

Gravity 
Gravity 
Gravity 


256 

48 


627 

337 


578 


904 
285 


15      34 
NO  DIVERSION 


1213 
288 


274 
154 


3852 
1453 


300 
60 


6 

1022 


2k 

16 

12 

9 

226 

1088 

21,0 

991 

11,62 

127 

2l.if 

6 
967 


121.2 
528 


b,c  5057 
999 


b  101.1 
c  1060 


NO  DIVERSION 


661 

11 

I..0 


2720 

1.1. 

16.1, 


3266 

55 

19.7 


1.282 

70 

25.8 


1,1.15 

72 

26.6 


121.5 

21 

7.5 


31. 


rUleage  downstream  from  head  on  Colusa  Baaln  Drain  near  Knights 
Landing.   Flow  is  principally  Colusa  Basin  drainage  diverted 
to  the  Ridge  Cut  by  checking  at  Knights  Landing  Outfall  Gates. 


This  acreage  also  received  an  undetennined  amount  of  well 

water. 

Includes  1.238  acre-feet  of  water  served  to  307  acres  of 

general  crops  and  300  acres  of  rice  In  Reclamation  District  1600. 

1,00  acres  listed  for  Mile  6.3  also  received  261.  acre-feet  of 

water  from  Mile  6.3L. 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  YOLO  BYPASS  (EAST  BORROW  PIT  OP  TULE  CANAL) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  aee  footnotes) 


.Vater  Uaer 

Kile 

and   Bank 

* 

Number 

and 
Size   of 

Purap 

Monthly    Diversions    in   Acre-Fee 

t 

Total 
Diversions 
r.arch-Cct . 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Har. 

Apr. 

l.'oiy 

June        July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

Swanston  Land  Company 

a   1.6S 

1-16" 
1-18" 

110  DIVER3IG 
1 

Swanaton  Land  Company   (b) 

a  1.5S 

l-H" 

21. 

;. 

>-■ 

Swanston  Land  Company 

a  I.IS 

1-18" 

1-20" 

HO   DIVERSIO 
1 

S 

~0*GIHG  STATION  -  YOLO  BYPASS 
BELOW  SACRAMENTO  BYPASS— 

l.OS 

Swanston  Land  Company 

a  o.es 

c   1-11." 

ii:" 

IT': 

.';.t 

200 

Swanston  Land  Company 

a  0.5S 

1-U" 

■;i     DIVEholC 

—NORTH    LEVEE  SACRAI'IEHTO  BYPASS   - 
RECORDING  GAGE— 

0.0 

Swanston   Land  Company 

a  1.8(1 

1-16" 
1-20" 

r  i 

■''-■- 

12  A 

122^ 

601. 

...•;c 

aisher,    Alexander,   and  Baraoom 

2.WI 

1-20" 

UJ 

V-P 

1'  _. 

6j7 

554 

235 

20?': 

6,.. 

-i- 

— SACRA^ENTO-W0ODLAND  HIGH-JAY— 

6.1Cii 

— SACRAIEOTO-WOODLAND   RAILROAD 
BRIDGE— 

6.2N 

City  of  Woodland 

a  6.5H 

d  1-16" 

65 

127 

59 

251 

e  390 

—CACHE  CREEK— 

7. ON 

Hershey  Estate 

a  9.5N 

1-16" 

110  D 

[VERSIC 

N 

—KNIGHTS   LANDING   RIDGE   CUT— 

9.6N 

—RECLAMATION  DISTRICT  1600 
DRAINAGE  PLANT— 

10. ON 

YOLO  BYPASS    (EAST  BORROW  PIT  OF  TUU 

Totals 

Average   cubic  feet   per  second 

Monthly  use   in  per  cent  of  seasonal 

CANAL) 

0 
0 

140 

2 

2.1 

573 
9 

1201, 
20 

17.7 

2055 
33 

30.2 

1987 
32 

2Q.2 

839 

11. 

12.1. 

-- 

1261. 

750 

Mileage  la  given  northerly  or  southerly  from  North  Levee  of 
Sacramento  Bypass.  Diversions  from  East  Borrow  Pit  of  Yolo 
Bypass  are  primarily  from  water  diverted  through  Knights 
Landing  Ridge  Cut. 
Indicates  that  land  Irrigated  is  within  Bypass  area. 


New  installation  in  1956.   Listed  as  a  tenpcrary  instal- 
lation in  1954. 
Replaces  a  16"  unit. 
Replaces  a  12"  unit. 

The  laaln  source  of  water  for  this  acreage  is  the  Woodland 
Sewer  Farm. 


J 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  LOWER  BUTTE  CREEK  AND  BUTTE  SLOUGH 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


Mile 
and  Bank 


Water  User 


Size  of 
Pump 


Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 


May   I  June  |  July  |  Aug. 


Sept . 


Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 


Acreage 
Irrigated 


Reclamation  District  1001* 
Reclamation  District  833 
Colusa  Shooting  Club 
West  Butte  Farms  Company 
Reclamation  District  1004 

El  Anzar,  Incorporated 
Field  and  Tule  (f) 
Field  and  Tule 

Reclamation  District  1004 
White  Mallard  Duck  Club 
White  Mallard  Duck  Club 

Reclamation  District  1004 

Murdock  Land  Company 

— GRIDLEY  ROAD  BRIDGE— 

Butte  Basin  Gun  Clubs 

Murdock  Land  Company 

— BIGGS-AFTON  ROAD  BRIDGE— 

Murdock  Land  Company 

Homar  and  Homar  A.  Charles 

McGowan  Brothers 

HcGowan  Brothers 

E,  McPherrin 

R.  H.  Hulen  Estate 

HcGowan  Brothers 

McGowan  Brothers  (s) 

— RICHVALE-BUTTi;;  CITY 
ROAP  BRIDGE— 

McGowan  Brothers 

Harris  Lands 
McGowan  Brothers 
McGowan  Brothers 
McGowan  Brothers 

Ruth  Baldwin  and  Charles 
K.  Layton 

—WESTERN  CANAL  DAM— 


Opp. 
0pp. 


Opp. 
Opp, 
Opp, 


Opp. 
Opp. 
Opp. 


Opp. 
Opp. 
Opp, 


14. 4R 
14. 4R 


3.2R 
3.3L 
4.1L 
4.25L 

4.3R 

5.7L 
7.11 
7.5L 

(2.6) 
11. 8R 
(0.5) 

(0.2) 

(0.4) 

15.4 

15. 6L 

19. 3R 

19.4 

(0.8) 

(0.8) 

(0.5) 

21. OR 

21. IL 

(1.01 
(0.7) 
(1.1) 
22.5 

23.  OR 

23.  OL 
23. OR    (0.75) 
23. 5R    (1.2) 
24. OR    (0.5) 


19.  6r 
20. 7R 
20. 9R 


21. 4R 
22. 4R 
22. 4R 


1-14" 

1-16" 

1-16" 

1-18" 

1-20" 
1-24" 

1-12" 

1-16" 

1-8" 
1-16" 

Gravity 

Gravity 

1-12" 
1-16" 

Gravity 

1-14" 

Gravity 
1-16" 

1-14" 

2-16" 

p  1-16" 

q   1-20" 

1-16" 
1-20" 

1-16" 

1-16" 

1-16" 


1-16" 
1-20" 

1-16" 

1-16" 

q  1-16" 

q  1-16" 
1-20" 


Opp.    25. 6L    (0.6) 


30.3 


—SACRAMENTO  RIVER  JUNCTION— 

0.0 

Butte  Slough  Irrigation  Company 

0.0 

Gravity 

M.  Marty 

0.3W 

1-10 

—BUTTE  CREEK— 

0.6E 

Mrs.  Mamie  H.  Smith 

0.9E 

1-7" 

Joe  Marty 

LOW 

1-6" 

Mrs.  Mamie  M.  Smith 

1.4E 

1-8" 

Fred  Tarke 

1.9W 

1-14 

— MAW30N  BRIDGE— 

2.1 

C.  W.  Rawley 

2.5W 

1-14 

J.  E.  Smith 

3.0W 

1-10 

Pearl  Clark  and  Alice 

Brewer 

3.5W 

1-10 

P.  A.  Reische 

3.7W 

1-10 

Granniman  and  Fieth 

4.08W 

1-6" 

P.  A.  Reische 

4.1W 

1-10 

W.  J.  Hankins 

4.8W 

1-12 

P.  B.  Hensen 

5.1W 

1-12 

185 
482 


L73 
353 


Lower  Butte  Creek 


252 
333 


17 

343 

587 

2063 

177 


180 
513 


7 

6 

187 

510 

161 

224 

408 

084 

1070 

127 

304 

435 

570 

12 

143 

1079 


PLANT  REMOVED 


846 

1418 

79 

136 

230 

NO  D 

IVERSIO 

118 

120 

NO  DIVERSION 


51 

50 

426 

383 

874 

908 

2117 

2161 

179 

292 

53 

345 

343 

37 

596 

919 

2217 

315 


NO  DIVERSION 


76 


HO  DIVERSION 


326 

677 


355 

760 


Butte  Slough 


114 

57 

125 


63 


329 
703 


NO  DIVEBSICH 


174 

65 

29 

150 

55 

39 

2 

6 

5 

2 

56 

173 

28 

81 

45 

51. 
120 


34S 
293 
753 

46 
36 
150 


148 
147 


4529 
100 


13 

1277 

a,b  517 

775 

c  4450 

127 
1317 

g  7914 

179 

h  917 

J  1224 


k 
525 


35 

625 

160 

560 

d,e  985 

150 


a,m  4000 
120 


245 
2096 
3756 

9793 

1103 

91 

1481 


30 


1511 
3153 


236 
190 

237 


250 
45 


283 

X  294 

263 

y  109 

182 

72 

23 

37 

52 

94 

255 

z  310 

z  315 

57 

d  500 


lOO 
270 


320 
420 


136 


TABLE  205 

DIVERSIONS  AND  ACHEAOES  IRHIOATED  -  LOWER  BUTTE  CREEK  AND  BUTTE  SLOUGH    (contd. ) 
Dlveraion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
':'-.    1955  thru  Feb.    1956  -  see  footnotee) 


Mile 
and  Bank 

Water  User 

Number 

and 
Size  of 

Pu:np 

Monthly  Diversions    in   Acre-Feet 

Diversions 
.^'^rch-Gct . 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrieated 

^:ar. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

Auf;. 

^ef  t.. 

tct. 

General 

Rice 

LO'rfER  BUTTE  CREEK   AIJD  BUTTE  JLOi;CH 

i 

1.0 
J..7 

1  '' 
13. 

■•737 
1  '.; 

11801 

IVJ 

23.1. 

10236 

167 

20.3 

i.322 

73 

6.6 

5397 

10.7 

5J3VO 
lOi. 

8517 

2697 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use   in  per  cent  of  seasonal 

I'ileage  on   Butte   Creek    is   fron  its    junction  vrith   Butte  Slough 

at  r.ile  0.6E. 

."tileage  on  Butte  Slough  is  from  its  junction  with  Sacramento 

River  at  i;ile  ?i».OL. 

5i»0  acres  listed  for  Mile  15. 6L  also  received  3i*i»  acre-feet  of 

water  from  !Iile  i.lL. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  22. 

Additional  acre-feet  diverted:  flovember  14.6  and  December  177. 

The  November  and  December  diversion  was  served  to  500  acres 

of  rice  land,  used  for  duck  ponds,  listed  for  Mile  89.251., 

Sacramento  River. 

375  acres  of  rice  and  240  acres  of  general  crop  listed  for 

Mile  A.3R  also  received  an  undetermined  amount  of  water  from 

I'.ile  11. 8n  (2.6),  Mile  e9.25L  on  the  Sacramento  River,  and 

controlled  drainage. 

Includes  785  acres  reused  for  duck  ponds  of  which  2i»0  acres 

also  received  an  undetermined  amount  of  water  from  Mile  89.25L 

on  the  Sacramento  River. 

Replaces  plant  formerly  listed  as  Mile  7.5L. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  3000  and  December  1500. 

This  water  was  served  to  acreage  listed  for  Mile  i».3R  and 

Sacramento  River  Mile  112. IL. 

Additional  acre-feet  diverted;  December  149. 


This  acreage  was  reused  for  auck  ponds. 

This  water  was  served  to  acreage  listed  for  Sacramento  River, 

Mile  112. IL. 

Estimated  acre-feet  diverted:     (Jovember  3000,   December   15OO. 

All  duck   club  lands. 

Includes  20  acres  of  duck  club  lands. 

A  16"  portable  unit  was  also  operated  at  this  location  during 

1956. 

A  14"  portable  unit  was  also  operated  at  this  location  during 

1956. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well 

water  for  flooding  only. 

New  installation  in  1956. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  17. 

Flow  in  Butte  Slough  derived  from  Butte  Creek  is  controlled 

by  outfall  gates  at  junction  with  Sacramento  River  and  is 

thereby  retained  in  Butte  Slough  to  discharge  into  East  and 

West  Borrow  Pits  of  Sutter  Bypass  near  "Long  Bridge."  The 

outfall  gates  are  maintained  by  the  Department  of  Water 

Resources  and  are  operated  cooperatively  with  the  Butte  Slough 

Irrigation  Company.  See  Sutter  Bypass  Diversions. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  13. 

Combined  acreage  for  Miles  0.9E  and  1.4E. 

Includes  17  acres  of  Straub  lands  and  19  acres  of  Miller  lands. 

Includes  18  acres  of  Straub  lands  and  19  acres  of  Miller  lands. 

The  acreage  listed  for  Mile  4.6W  also  received  an  undetermined 

amount  of  water  from  Mile  5.1W. 


TABLE  206 


DIVERSIONS   AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SUTTER  BYPASS  AND  SACRAMENTO 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956    -   see   footnotes) 

SLOUGH 

Water  User 

Mile 
and  Bank 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly   Diversions    In   Acre-Feet 

Total 
Jlversions 
.March-Oct. 
Acre-Feet 

Acre 

Irrig 

age 
dted 

Mar. 

Apr.          Kay        June        July        Aug.        Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILDOAD  BRIDGE 

2.5 

West    Borrow  Pit    of  Sutter  Bypass    (a) 

C.  Fred  Holmes 

b  8. OR 

1-18" 

NO  D 

IVERSIO 

i 

—STATE  HICHWAI  2i.  CAUSEWAT— 

12.7 

Sutter  Mutual  Water  Company 

17. 5R 

1-18" 

NO  D 

IVERSIC 

; 

—SOUTH  LEVEE  OF  TISDALE  BYPASS— 

ie.9R 

—RECLAMATION   DISTRICT   1660 
GRAVITY  DRAIN— 

19. 3R 

G.   Gulatl  and  Sons 

23. 7R 

1-16" 
1-21." 

>■'■■' 

933 

91.1 

1055 

13.« 

'•-'■' 

^•■ll 

tii'y 

. .'  ^ 

Butte  Slough  Irrigation 
Company  Limited 

25.  OB 

Gravity 

230 

279 

360 

(.99 

J.O. 

V. 

..->"^ 

' 

Butt.  Slough  Irrigation 
Company  Limited 

2e.l,R 

Gravity 

.-■Sf 

1063 

U66 

1779 

1686 

3J.. 

7226 

c  W.06 

c  391 

Fred  Tark. 

26. 6R 

1-U" 

25 

25 

50 

50 

Fry.  Brothers 

29.  OR 

1-7" 

18 

13 

I- 

L7 

21 

—STATE  HIGHWAY  20  BRIDGE— 

29.1 

Fr.d  Tarke 

29.  2R 

1-10" 

-;■ 

-^ 

— SACRAKEIITO  NORTHERN  RAILROAD 
DRIDGE— 

29.25 

R.   e,   Hugh.a  #6 

•* 
b  0.95S 

1-16" 

East   Be 

rrow  P 

It  of  S 

utter  B 

ypaes    (a) 

375 

220 

.-.. 

2i. 

13 

216 

38 

T.   H.   Richards 

0.5S 

1-18" 

779 

1096 

121.9 

1513 

i..'.- 

5059 

205 

—WILLOW  3L0U0H— 

0.0 

R.   E.   Hugh.a  tl 

b  0.5N 

d  1-U" 
.   1-16" 

■,"■1 

,,,., 

■■ 

•  ■- 

— RECLAHAIIOK  BOARD  ORAINAOZ 
PUNT  #1— 

1.1.N 

Cliff  F.   Chlld.rs 

9(0.3) 

d   1-K" 
1-16" 

!■'■■. 

'  1 ; 

!.;'u 

^t?b 

S  .1  ^ 

•-•' 

Tifci 

Cliff  P.   Child.ra 

0(1.29) 

1-16" 

NO  D 

lYERSION 

E.   H.   Christ.na.n  and  Sons 

B(l.3) 

1-16" 

737 

891       lOU         991 

)n\ 

E.  H.   Christ.ns.n  and  Sons 

•(1.75) 

1-1^" 

NO  DIVERSION 

E.   H.   Chrlst.ns.n   (f) 

(1(2. 8K) 

1-12" 

■' 

255 

336 

i.95 

ibUb 

150 

137 


TABLE    206 

DIVERSIONS    AND   ACREAGES    IRRIGATED   -    SUTTER  BYPASS   AND  SACRAMENTO  SLOUGH    (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   -   see   footnotes) 


Kile 
and   Bank 


Water  User 


Number 

and 
Size   of 

Pump 


Monthly   Diversions    in   Acre-Feet 


Mar.      Apr.  May        June        July     I   Aug 


Sept. 


Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 


Acreage 
Irrigated 


General   Rice 


E.  H.  Christensen 

E.  H.  Christensen 

Rai  Brothers 

E.  H.  Christensen 

R.  E.  Hughes  #6  . 

R.  E.  Hughes  #5 
Leona  Hughes 

—STATE  HIGHltfAY   2i»  CAUSEWAY— 

Leona  Hughes 

Ira  Mulligan 

R.  J.  Hughes  #2 

J.  Etcheverry 

0.  0.  Orrick 

Ira  Mulligan 

— GILSIZER  SLOUGH— 

0.  0.  Orrick 

Crepps  and  Mlddleton 

Crepps  and  Middleton 

—  RECLAMATION  BOARD  DRAINAGE 
PLANT  #2— 

Crepps  and  Middleton 

Dettling  Brothers 

Rodeo  Rooster  Club 

Sutter  Extension  Water  District 

Ira  Mulligan 
Ira  Mulligan 
Bridge  Investment  Company 

Bridge    Investment   Company 

Bridge  Investment  Company 

Guisti  and  DeMartini 

Percy  Davis 

Sutter  Extension  Water  District 

Federal  Fish  and  Wildlife  Service 

Federal  Fish  and  Wildlife  Service 

Federal  Fish  and  Wildlife  Service 

R.  A.  Schnabel 

— WADSWORTH  CANAL— 

R.  A.  Schnabel 

Fred  3.  Betty 

H.  T.  and  H.  D.  Brown 

A.  H.  Muns 

Vesper  Kellogg 

Albert  Thoraasen 

—STATE  HIGHWAY  20  BRIDGE— 

Epperson,  Kennedy,  and  Joaquin 

Clara  Farrington 

Youill  Joaquin 

Gerald  ?.  Raub  (aa) 


—CAGING  STATION  -  WADSWORTH 
CANAL  AT  BUTTE  HOUSE  ROAD— 


-RECLAf-iATION  BOARD  DRAINAGE 
PLANT  #3— 


0(3.3) 

1-12" 
1-16" 

8(4. 0) 

1-16" 

0(4.3) 

1-12" 

0(4.35) 

g  1-14" 

b  1.5N 

d  1-14" 
1-16" 

b  2.9N 

d  2-14" 

b  4. ON 

1-14" 
1-16" 

4.3N 

b  4.5N 

h  1-14" 

5.7N 

1-16" 

b  5.9N 

1-14" 

5.9IN 

1-14" 

b  6.9K 

2-16" 

7. IN 

1-16" 

8. ON 

ON  (0.45) 

1-16" 

b  9.99N 

1-15" 

b  10. ON 

1-16" 

10.  on 

it   (0.3) 

1-12" 

»«  (0.9) 

1-20" 

«a  (1.5) 

1-3" 

M    (2.0) 

1-20" 
1-30" 

««  (2.3) 

1-10" 

«9  (2.5) 

1-16" 

»«  (2.6) 

1-16" 
1-20" 

«»  (2.55) 

1-14" 
1-20" 

M    (3.0) 

1-12" 

««  (3.5) 

1-16" 

»«  (4.5) 

1-12" 

M   (6.7) 

1-20" 

b  11.511 

1-10" 

b  12. ON 

1-6" 

b  16. 3N 

1-20" 
Gravity 

b  16. 4N 

1-14" 

16. 5N 

»  (l.OL) 

1-16" 

V  (l.OH) 

1-10" 

1   (1.35R) 

1-10" 
1-12" 

»  (I.36R) 

w  1-16" 

1   (I.5I.) 

1-14" 

»  (1.7H) 

1-16" 

(2.0) 

»  (2.5R) 

1-10" 

V   (2.5R) 

1-10" 

V  (3.01.) 

1-14" 

»  (3.6R) 

1-10" 
1-16" 

(3.6) 


East  Borrow  Pit  of  Sutter  Bypass  (a)  (contd.) 


254 

1555 

12 

SQ 

'-7 

ISu 

47 

552 

253 

385 

164 

224 

377 

914 

466 

587 

545 

77 

242 

30 

1156 

16 

4'' 

'/'• 

1129 

4 

50 

24 

S2V 

^'4(. 

25 

164 

10 

6 

17 

1430   1443 


NO  DIVERSION 

I      I 
NO  DIVERSION 


149 

279 

71 

193 

209 

157 

259 

153 

274 

500 

23 

47 

583 

769 

74 

119 

564 

783 

220 

320 

210 

222 

340 

375 

1043 

1105 

235 
43 

345 

179 

120 
252 
239 
705 


418 
226 


337 
1144 
NO  DIVERSION 
543    698   2534 

NO  DIVERSION 

105 

606 

665 
50 


565 

553 

581 

808 

720 

711 

147 

110 

PLANT  REMOVED 
81 
36 

224 
PLANT  REMOVED 


78 
1089 

340 


948 

1002 

36 

iO 

151 

85 

59 

NO  DIVERSION 


650 

683 

4'. 

253 

3 '-'4 

lie 

126 

532 

1/ 

275 


NO  DIVERSION 
33     54     32 


131 

59 

357 

199 
371 


122 

31« 


676 

300 

396 

140 

712 

340 

724 

370 

320 

1026 
309 

2535 
193 

2860 

1474 
j  881 
k  596 

1475 

4954 


606 
7.  1 


184 
400 
360 
155 
200 
i  120 


j,m  400 


1779 

i 

q  2526 

692 

3622 

r  355 

133 

30 

s  495 

120 

1131 

P 

277 

1154 

t  300 

1149 

u  5393 

t  550 

26 

135 

V  35 

193 

160 

10 

358 

60 

i  350 


116 
79 


51 

443 


,y  224 


z   30 


138 


TABLE   206 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRiaATED  -  SUTTER  BYPASS  AND  SACRAMENTO  SLOUQH   (contd.) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956  -  see  footnotea) 


Kile 
and  Dank 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

)'lonthly  Diversions   in  Acre-Feet 

Total 
OlTersions 
I'jj-ch-Cct . 

Acre-Feet 

Acrease 
Irrigates: 

M^r. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

-fi. 

ieit.         _cl. 

General 

f.lce 

Fred  S.    Betty 

n  10.9) 

1-.- 

1              1              1               1              1 

East   Borrow  Pit  of  Sutter   Bvpass    (a) 

contd.  ) 

3I4 

^0 

30 

35 

65 

61 

57 

66 

Fred  S.   Betty 

»»   (1.0) 

1-lQ" 

1/. 

13 

23 

24 

17 

21 

112 

15 

Fred  S.    Betty 

»»  (1.3) 

1-U" 

213 

409 

U3 

486 

287 

1^3- 

iJi 

Fred  S.    Betty 

W   (1.1.) 

1-16" 

313 

403 

427 

453 

234 

:.- 

Mrs.   H.   C.   and  C.   H.  Epperson 

♦»  (l.W) 

1-10" 

110 

9S 

t    - 

--; 

Kjs,  H.   C.  and  C,   H,   Epperson 

n  (1.5) 

1-20" 

NO  DIVERSIC.'i 

H.   C.   and  C.   H.   Epperson 

»»  (1.51) 

1-16" 

NO  DIVERSIOH 

T.   BlhliBan 

w  (1.85) 

ab  2-U" 

3K 

370         362         365 

129 

ac    1540 

aa    12t 

KiTS.   H.   C.   and  C.   H.   Epperson 

W   (2.65) 

l-f" 

no  DIVERSIOK 

Elden  Tarke 

♦V   (3.0) 

1-16" 

69 

oy 

11X1 

Edward  Dean 

b  16. 7N 

1-12" 

24 

n 

40 

67 

63 

ae   265 

V  50 

Edward  Dean 

b  16.75N 

1-16" 

NO  DIVERSION 

Frye,    Bryant,    and  Frye 

b  18. 6N 

1-20" 

NO  DIVERSION 

Epperson,  Myers.   DeWitt,   and 
Middleton 

19.  IN 

1-12" 

355 

424 

351 

1130 

af  723 

T.  S.  Madden 

19. 9N 

1-16" 

IVb 

5?.,i 

532 

535 

571 

154 

25O8 

160 

—STATE  HIGHWAY  20  BRIDGE— 

19.98N 

—SACRAMENTO  NORTHE'RN  RaILROAD 
BRIDGE— 

20.0N 

*»» 

Sacramento  SlouKh 

C.  Fred  Holmes 

l.hU 

1-12" 

NO  D 

IVERSIO 

N 

SUTTER  BYPASS  AND  SACRAMENTO  SLOUGH 

Average  cubic   feet  per  second 
Monthly  use    in  per  cent  of  seasonal 

0 
0 
0 

3631 

61 

3.8 

15971, 
260 
16.8 

18553 
312 
19.6 

22664 
369 
23.9 

24637 
401 
26.0 

7542 
127 
8.0 

1762 

29 

1.9 

--;: 

:::-< 

L.      -    J^' 

Mileages  on  West    Borrow  Pit  are   given  northerly  from  drainage 

plant   of  Reclamation   District    1500.      Mile  9.15   on  West    Borrow 

Pit  is  opposite  Chandler. 

Mileages  on  East   Borrow  Pit  are  given  northerly  or  southerly 

from  Chandler. 

Mileages  on  Sacramento  Slough  are  given  easterly  from  drainage 

plant  on  Reclamation  District   I5OO  which  is  at  head  of  slough. 

Plant    is  on  the  main  drainage    canal   for  Drainage   Plant  ^'1   that 

joins  East  Borrow  Pit,    Sutter  Bypass   at  Mile    I.4N.      Figure    in 

I    }   indicates  distance  along  drain  from  East  Borrow  Pit. 

Plant    is  on  drain   canal  for  Drainage   Plant  #2  that    joins  East 

Borrow  Pit,   Sutter  Bypass  at  Mile   10. ON.      Figure  in   {    ) 

Indicates  distance  along  drain  from  East   Borrow  Pit. 

Plant   is  on  Wadsworth  Canal  which  joins  East  Borrow  Pit,   Sutter 

Bypass  at  Mile   16. 5N.      Figure   in    (    )    indicates  distance  along 

creek  from  East   Borrow  Pit. 

Plant   la  on  Poodle  Creek  which  joins  East  Borrow  Pit,   Sutter 

Bypass  at  Mile   16. 7N.     Figure   in    (    )   indicates  distance  along 

creek   from  East   Borrow  Pit. 

Water  used   for   Irrigation    in  Sutter  Bypass   is  mainly  Feather 

River  return  water  which  enters  East  and  West  Borrow  Pits  via 

Butte  Creek,    Butte  Slough,    and  Wadsworth  Canal. 

Indicates  area   Irrigated    Is  within   Bypass. 

Combined  acreage   for  Miles   23. OR  and   26. {,R. 

The   It"  unit  tras  a  temporary  Installation  during  1956. 

Replaces  a   20"  unit. 

New  InstalUtion   in  1956. 

Replaces  a   16"  unit. 

A  15"  unit  was  reaovad  In  1956. 


November  13. 
November  li*. 


November  893  and  December  M*6. 


Combined  acreage  for  Miles  7. IN  and  6«   (2.5). 
The    acreage   listed  for  Mile    ICON   also   received    59  acre-feet 
of  water  from  Mile  9.99N. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  32. 
All  duck  club  lands. 
Acre-feet  diverted:     November  10. 
See  plant   on  Feather  River  at  Mile  38. IR. 
Aaditional  acre-feet  diverted:      November  Z.6. 
Additional  acre-feet  diverted: 
Additional  acre-feet  diverted: 
All  duck  refuge  lands. 
Additional  acre-feet  diverted: 
This  acreage  was  reused  for  duck  ponds. 
Replaces  a   11*"  unit. 
The  acreage   listed  for  Mile  »(1.36R)   also  received   1020  acre- 
feet  of  water  from  Mile  »{1.7R). 

Includes  75  acres  of  Thomasen  lands,    135  acres  of  Kennedy 
lands,   and   IJ*  acres  of  Kellogg  lands. 

The  acreage   listed  for  Mile  tT2.5R)   plant  of  Epperson,   Kennedy, 
and  Joaquin  received  10  acre-feet  of  water  from  Mile  V{2.5R) 
plant  of  Clara  Farrlngton. 
Formerly  listed  as  Gilbert  Williamson. 
One   lU"  unit  was  a  temporary  installation  during  1956. 
Additional  acre-feet  diverted:     November   11  and  December  4* 
Includes  10  acres  reused   for  duck  ponds. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  21  and  December  9. 
Includes  acreage  as  follows:     Epperson  235,  Middleton   135, 
W.   Nail  105,  Madden  96,   C.   and  L.   OeWltt   55,   H.   G.   DeWitt  48, 
and  Myers  47. 


DIVERSIONS  AND  ACREAOES   IRRIOATED  -  PBATKER  RIVER 
Dlvoraion  Year  Nov.    1933  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Peh.    19'/.^   -   ace   footnotea) 

ItalM^Uttr 

Mile 

and  Rank 

above 

Mcuth 

Nunber 

and 
Size  of 

Pumr 

Monthly   Diversions    in    Acro-Fou 

t 

To  •.  a  1 
Diversions 
S;arch-Oct. 

Acreage 

Irrigatea 

r.ar. 

Arr. 

Juno 

July 

Auk. 

Walt.r  RmyBoni) 

-,..■.1" 

ITt" 

178 

260 

K.ll.r  RajTBond 

l.OR 

1-16" 

:  .. 

111 

320 

Xlpp  and  R.lth 

2.2L 

1-18" 

155 

lit 

1-5 

486 

170 

Walt.r  Rajmond 

2.6R 

2-20" 

276 

877 

37 

7 

1197 

830 

John  C.   Johnaton 

3.0L 

1-1    " 

'io  DIVERSION 

Valt.r  IKlraond   (a) 

I..OR 

1-." 

20 

20 

60 

D.   R.  ToImIo  and  Son 

5.2L 

1-12" 

69 

70 

Wtilt.  Oak  Ranch 

5.61 

1-14- 

^^2 

22' 

i 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  FEATHER  RIVER  (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
{Nov.  1953  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


V/ater  User 

Mile 

and  Bank 

above 

Mouth 

Number 

and 
Size  or 

Pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrigated 

1 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July  1  Aug. 

Sept. 

uct . 

General 

Rice 

A.  L.  Haymore 

6.UL 

1-10" 

1 

NO  DIVERSION 

b 

M.  Scheiber 

7.7L 

1-10" 

31 

52 

83 

86 

—GAGING  STATION  -  FEATHER  RIVER 
AT  NIC0LAU3— 

9.2L 

— NICOLAUS  BRIDGE— 

9.4 

T.  H.  Richards 

9.75R 

1-20" 

:.u  diversio'm 

—MOUTH  OF  BEAR  RIVER— 

12.  OL 

Garden  Highway  Mutual  Water 
Company 

13.  IR 

2-20" 
1-24" 

228 

3540 

2643 

3315 

2585 

1214 

13532 

1934 

1397 

Farm  Lands  and/or  Plumas 
Mutual  Water  Company 

17. 5L 

2-20" 

861 

1503 

2063 

2022 

2287 

922 

418 

c  10076 

1735 

305 

Oswald  Water  District 

21. /.R 

2-15" 

515 

467 

359 

95 

1437 

d  752 

R.  J.  De  Gloria  (e) 

21. 9L 

1-0" 

4 

8 

4 

7 

1 

■74 

23 

—CAGING  STATION  -  FEATHER  RIVER 
BELOW  SHANGHAI  BEND— 

23.  OR 

Earl  R.  Huffmaster 

25. 2R 

1-lu" 

HU  DIVERSION 

— HOUTH  OF  TOBA  RIVER— 

27. 3L 

—GAGING  STATION  -  FEATHER  RIVER 
AT  TOBA  CITY— 

28.  OR 

— lOTH  STREET  HIGHWAY  BRIDGE— 

28.2 

Thomas,  Perone,  Campisi, 
Perrucci,  and  Chandler 

31. 2R 

1-2J" 

(JO  DIVERSION 
1 

Thomas,  Perone,  Campisi, 
and  Perrucci 

31. 2R 

1-4" 

1 

1 

llu 

Ray  Chandler 

32. 3R 

1-lu" 

NO  DIVERSIO 

1 

Henry  Everett 

33.  2R 

1-4" 

1 

1 

2 

IJ 

A.  A.  sugar  and  Son 

33. 2L 

2-3" 

NO  D 

VERSIO 

I 

G.  D.  Prindiville 

33. 3R 

1-10" 

34 

16 

78 

122 

22 

272 

126 

J.  L.  Sullivan,  Jr. 

33. 9R 

1-10" 

29 

63 

63 

89 

57 

321 

150 

Sutter  Extension  Water  District 

38.1Ji 

1-26" 
2-42" 

38 

S3 

^ 

123 

r,g  2517 

f,g7897 

La  Finca  Orchard 

38. 5L 

1-5" 

NO  D 

;VERSIO 

I 

— HONCUT  SLOUGH— 

'.3.7L 

Mathews,  Sullivan,  and 
Prindiville 

»(0.l.L) 

1-18" 

77 

74 

215 

194 

80 

640 

264 

Jesse  Frakes 

»(1.2L) 

1-p" 

14 

40 

50 

17 

121 

60 

Ray  Washburn 

•tl.25L) 

1-8" 

3 

8 

12 

77 

7? 

34 

31 

7 

h  244 

lOB 

W.  R.  Madsen 

44.  OR 

1-4" 

4 

9 

4 

10 

30 

51 

W.  Earl  Wllley 

44. 5R 

1-7" 

22 

11 

11 

44 

27 

Herringer  Enterprise 

46. 3L 

1-20" 
1-24" 

27 

53 

55 

594 

990 

1157 

74>:' 

3624 

1221 

Manuel  Aguiar 

47. 4L 

1-7" 

15 

21 

16-' 

Manuel  Aguiar 

47. 9L 

1-12" 

6 

55 

140 

72 

60 

i  333 

i  252 

Robert  S.  Biggs 

48.  OL 

1-7" 

lOi; 

47 

147 

167 

Robert  S.  Biggs 

48. 3L 

1-10" 

34 

wu 

r/J 

196 

237 

Bowers  Ranch 

49.  OL 

1-f" 

71 

62 

11 

159 

99 

— GRIDLEY  BRIDGE  -  GAGING  STATION  - 
FEATHER  RIVER  NEAR  GRIDLEY— 

49.7 

Roy  Mathews  (a) 

49. 7L 

1-6" 

17 

u 

1. 

•:■. 

k  2^ 

Robinson  Estate 

50.4L 

1-14" 

87 

66 

V'j 

"3 

315 

k  256 

k  82 

H.  A.  Pedroza  and  Sons 

50. 7L 

1-6" 

17 

19 

85 

54 

bj 

3'- 

H 

296 

94 

3.  T.  Kachado 

50. 7R 

1-8" 

1-10" 

NO  D 

nrERSio 

J 

Frank  E,  Norton 

51. OR 

1-6" 

NO  D 

IVERSIO 

i 

A.  E.  Bettencourt 

51. OL 

1-6" 

NO  D 

I  VERSIO 

■1 

Steadman  Orchards 

51. 4R 

1-10" 

NO  D 

IVERSIO 

i 

Chester  L.  Hoar 

51. 6R 

1-6" 

NO  D 

[VERSIO 

« 

S.  J.  and  J.  R.  Fratus 

52. IL 

n  1-8" 

1-lu" 

293 

353 

366 

365 

134 

3' 

1541 

n  70 

ri  05 

S.  J.  and  J.  R.  Fratus 

52. 2L 

1-5" 

^^ 

46 

n 

Mart  Butler 

52. 5L 

1-7" 

21 

39 

37 

Vi 

4'.' 

2-,- 

p  244 

77 

Moe  Fniitman  (q) 

52. 7L 

l-f" 

23 

r  43 

4^ 

140 


DITEHSIONS  AMD  ACREAGES  DWIOATED  -  FEATHER  RIVER  (contd.) 
Diversion  Year  Hov.  1955  thru  Oct.  1956 


. jt-?:-   ■  ier 

Mle 

and  Bank 

above 

;'outh 

HujBber 
and 
Size  of 

PU.'SE 

!".cnthly   Diversions    tr.    ^cre-Fee*- 

A:.-e-Pee*. 

'.ere  a 

y^r. 

Acr. 

•"•^/ 

June        July        Aug. 

Jiett . 

oct. 

jer.eril 

r.ice 

Hearst  ."'.agaztnes.    Incorporated 

55. IL 

l-ll." 

:;c  jr/zR3icN 

—SUTTER  BUTTE  CANAL  COIl?AKI  DAK— 

57.9 

Henry  Haselbusch 

57. 9R 

1-9" 

21 

23 

31 

75 

48 

Sutter  Butte  Canal  Conpany 

s  56. IR 

Gravity 

9836 

22011 

18863 

22875 

23710 

19751 

20481 

22342 

t   159669 

13154 

1917 

Blggs-West  Crldley  Hater 
District 

3  58. IR 

Gravity 

1250 

12363 

26590 

21.569 

26979 

25706 

U289 

3850 

u  135616 

4182 

V  7012 

Rlchrale  Irrigation  District 
\ Sutter  Extension  Water  District 

s  58. IR 

Gravity 

9277 

25577 

22223 

22161 

20699 

7295 

1J7232 

367 

11031 

s  58. IR 

-Gravity 

1319 

15933 

3i.3es 

31966 

3  yy^i 

24890 

11637 

;5&; 

w   15-;'':5 

f 

f 

— WESTERil  CANAL  COMPANY  OAH— 

61.1 

'.festem  Canal  Coapany 

61. 2R 

Gravity 

4740 

U156 

19799 

26803 

26289 

10044 

6884 

I  110755 

2683 

13860 

— CliOVILLE-RICBVALE  HICKHAI 
BHIDOE— 

62.6 

— OROVILLE-CHICO  HIGmAY  BRIDGE— 

65. C 

— GAOINO  STATION  -  FEATNE8_EIVER 
NEAR  OROVILLE— 

71. C 

FEATHER  RIVER 

Average   cubic  feet  per  second 
::onthly  use   in  per  cent  of  seasonal 

12589 
205 
1.6 

65669 

1101. 
9.3 

125W2 

2039 

17. e 

126708 
2163 

18.2 

138932 
2259 

19.7 

126283 
2054 
17.9 

57255 

1130 
9.5 

41175 
670 

5.6 

706013 
1453 

32949 

43566 

Honcut  Slough  -  Plant  diverts  Feather  River  water  backed  into  slough. 

I'.outh  of  slough  at  Mile  t3.7L.   Distance  from  Feather  River  and  bank 

shown  in  (  ) . 

New  installation   In   1956. 

Acre-feet  diverted:     Koveober  25. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  19. 

Includes  approximately  220  acres  which  also  received  an  undetermined 

aawunt  of  well  water. 

Installed  prior  to   1956.     Not  previously  listed. 

Combined  acreage  for  plant  at  Mile  36. IR,   the  Sutter  Extension  Water 

District   diversion  at  Hile  50. IR,   and  the  plants  on  Sutter  Bypass. 

East   Borrow  Pit,    at  ruie    10.011    (2.0)    and    (6.7). 

This  acreage  also   received  an  undetermined  amount   of   controlled  drainage 

water. 

Additional  acre-feet  diverted:     Kovember  12. 

20  acres    listed  for  Mile  i*7.CL  also  received  an  undetermined  amount 

of  water  from  Kile  47. 9L. 


j     Includes  70  acres  vn-hich  also  received  an  undeteni.'.e.i 

amount  of  well  water. 
k     This  acreage  also  received  an  undetemined  aaount  of 

well  water. 
m     Previously  listed  as  a  10"  and  a  12"  unit, 
n     Combined  acreage  for  Kile  52. IL  and  52. 2L 
p     Additional  acre-feet  diverted:     November  9 
q     Formerly  listed  as  A.   K.   Johnson, 
r     Additional  acre-feet  diverted:      liovember  4. 
s      This  is  a  common   point  of  diversion  for  Sutter  Butte 

Canal  Coapany,   Biggs-'«'est  Gridley  •Jater  District, 

Richvale  Irrigation  district,   and  the  Sutter  Extension 

Water  District, 
t     Additional  acre-feet  diverted:     November  6315 
u     Additional  acre-feet  diverted:     November  319> 
V     Includes  20  acres  outside  the  District, 
w     Additional  acre-feet  diverted:     November  1436 
X     Includes  6S05  acre-feet  of  duck  water  in  October. 

Additional  acre-feet  of  duck  water  diverted:     Noveaber 

4122. 


TABLE  208 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIOATED  -  YUBA  RIVER 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956  -  see  footnotes ) 


Water  User 

V.lle 
and  Bank 

above 
"0" 
Street 

Nujnber 

and 
Sire  of 

P.j=F 

S'xjnthly  Diversions  In  Acre-reut 

-versions 
.r;K-Cct. 

Irrifiatei 

".ar. 

Ajr. 

;-.ay 

June 

July 

Au£. 

Sep;. 

'er.cral 

Rice 

—HIGHWAY  99E  BRIDGE  ("D"  STREET)  — 

O.J 

Richard  Ullbur 

0.9L 

a  1-6" 
1-10" 

" 

-- 

203 

c   166 

— OAOINO  STATION  -  YUBA  RIVER  AT 
MARTSVILLE   (SIMPSON  UNE  BRIDGE)— 

0.9 

Ben  Williaaa 

1.4R 

1-4" 

', 

4 

5 

1 

1 

21 

8 

W.   B.  Harrington 

1.6R 

1-5" 

25 

27 

!? 

13 

79 

44 

W.   B.  Harrington 

2.2L 

1-4" 
1-5" 

!.'0   t 

IVERSIC 

Ji 

River  Bend  Ranch 

3.0L 

1-14" 

13 

f2 

246 

lef 

.-. 

580 

c  leo 

River  Bend  Ranch 

3.1R 

1-12" 

24 

51 

2 

d  77 

26 

t.  0.  Hubks 

4.1L 

2-14" 

lyt 

248 

321 

159 

945 

190 

E.  0.   Rubke 

4.31 

1-10" 

KO   DIVERSION 

Di  Giorgio  Fruit  Coprorstion 

4. 751 

e  1-0- 

37 

85            23 

147 

f  215 

Scott  Hendricks 

6.2L 

1-12" 

JiO   DIVERSICK 

— DAOUERRE  POINT  DAI-!— 

11.0 

HallMDod   Irrigation  Coapany 

11. OR 

Gravity 

724 

12420 

14848 

15336 

17349 

15789 

11131 

6245 

g  94843 

4913 

h  2326 

Cordua   Irrigation  District 

11. OR 

Gravity 

222 

560! 

U527 

10893 

11178 

10523 

7112 

7550 

1   646T6 

.•    4130 

k  2516 

Tuba  Consolidated  Gold 
Field  Coapany 

U.5L 

Gravity 

N0N-AGRICUL1VRAL  USE 
1                I 

141 


TABLE  208 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  YUBA  RIVER  (contd.) 

Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 

(Nov.  1935  thru  Feb,  1956  -  see  footnotes) 


Mile 
and  Bank 
above 
"D" 
Water  User                  Street 

Number 

and 
Sije  of 

pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
r^larch-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

Apr. 

i-.ay 

June 

July 

Au;t. 

Sept. 

Oct. 

General 

Sice 

—HIGHWAY  20  BRIDGE—                    17.1 
—NARROWS  DAJI—                         22.8 

YUBA  RIVER 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 

959 

16 

0.6 

18113 
304 
11.2 

25574 
432 
16.5 

26727 
449 
16.5 

29242 
476 
18.1 

27748 
451 
17.2 

1827B 
307 
11.3 

13860 
225 
8.6 

161501 
332 

9672 

4842 

a  The  6"  unit  was  installed  in  1956. 

b  Includes  15  acres  which  also  received  an  undetermined  amount 

of  well  water, 
c  This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well 

water, 
d  All  the  water  for  October  for  nonagricultural  use. 
e  Replaces  a  6"  unit, 
f  Includes  123  acres  which  also  received  an  undetermined  amount 

of  well  water. 


Additional  acre-feet  diverted:   November  2918  and  December  102? 

Of  this  acreage,  UO   was  reused  for  duck  ponds. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  3227  and  December 

1726. 

Includes  300  acres  outside  of  District  of  which  i*0   were  reused 

for  duck  ponds.   Includes  ^56  acres  reused  for  duck  ponds 

inside  of  District. 

Includes  53  acres  outside  of  District  and  lOS^  reused  for  duck 

ponds  inside  of  District. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  BEAR  RIVER 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


Mile 
and  Bank 
above 
v;ater  User                  Mouth 

Nu.jber 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

rtcreage 
Irrigated 

Mar. 

Apr. 

J.;ay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct . 

General 

Rice 

— MARYSVILLE-NICOLAUS  COUNTY             2.7 
ROAD  BRIDGE— 

—SACRAMENTO  NORTHERN  RAILROAD           3.4 
BRIDGE— 

—WESTERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE—       3.9 

—TROWBRIDGE-WHEATLAND  COUNTY            6.8 
ROAD  BRIDGE— 

Whitney  Warren                          7.6R 

W.  H.  Gilbert                         8.1R 

California  Packing  Corporation          10. 7L 

—HIGHWAY  99E  BRIDGE—                  11.3 

—GAGING  STATION  -  BEAR  RIVER           11.3 
NEAR  WHEATLAND— 

— SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD             11.35 
BRIDGE- 

1-6" 
1-6" 

1-10" 

■^6 

14 
79 

NO  D 

2 
150 

IVERSIO 
1 
174 

li 

150 

U'' 

f,^7 

a  50 
a  230 

BEAR  RIVER 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 

0 

0 

0 

100 

2 

13.9 

93 

2 

13.0 

152 

3 

21.2 

175 

3 

24.4 

156 

3 

21.7 

42 

1 

5.8 

u 

718 
1 

280 

0 

a  This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  AMERICAN  RIVER 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  I956 
(Nov,  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


Water  User 

Mile 

and  Bank 

above 

Mouth 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

l;onthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

—GARDEN  HIGHWAY  BRIDGE— 

0.2 

— HIGm<AY  40  AND  99E  BRIDGE 
(16TH  STREET  I  — 

1.9 

—WESTERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE— 

2.1 

Joe  Gomez 

2.4L 

1-5" 

4 

J 

7 

Ill 

] 

:'i 

' 

North  Sacramento  Lands  Company 

2.65S 

1-8" 

NO  DI 

VERSION 

North  Sacramento  Lands  Company 

2.75R 

1-5" 

6 

7 

'• 

- 

)2 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD 

BRIDGE— 

3.0 
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DrVKBSIONS  AND  ACREAGES   IRRIOATED  -   AMERICAN  RIVER   (contd.) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    195^ 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   -   gee  footnotes) 


Mile 

i.id  Bank 

above 

Mouth 


Number 

and 
Size   of 

Pujnp 


Monthly  Diversions   in  Acre-Feet 


^■^ly 


Total 
jiversior.s 
f'.arch-Cct . 
Acre-Feet 


Acreage 
Irngatea 


— ELVA3  FREEWAI  BRIDGE—  3.2 

—GAGING  STATION  -  AMERICAN  RIVER  6.0 
AT  SACRAMENTO    (H  STREET)— 

E.   Clemens  Horst  Company  6,5R 

E.   Clemens  Horst  Company  7.5R 

J,  I.  Haas,  Incorporated  7.7R 

Del  Paso  Rock  Products  Company  8.9R 

Walter  J.  Wissemann  9.0L 

G.  L.  Browning  9.05R 

J.  G.  and  F.  F.  Dauenhauer  9.2L 

Ruth  Coleman  9.4L 

Del  Paso  Rock  Products  Company  10, 2R 

Gold  Nugget  Orchard  Company  10, /fR 

Kucke  Sand  and  Gravel  Company  11. 2L 

J,  T.  Gore  11. 5L 

William  A.  Meyer  11. 7L 

Camlchael  Irrigation  District   (f)  13. 9R 

J.   R.    Deterdlng  15.8R 

Camlchael  Irrigation  District  16. OR 


—GAGING  STATION  -  AJffiRICAN  19.2 

PIVEP.  AT  FAIR  OAKS  — 


1-8" 

1-1." 

1-lJ" 

1-6" 

1-5" 

b  1-1." 
1-5" 
1-8" 
1-5" 

d  1-4" 

1-1." 

1-11." 

1-1." 

1-6" 

3-12" 


HO  AGRICULTURAL  USE 
30 

17 
11 
23 


30 


7 
1.21 


35 

1.3 

12 

30 

?3 

17 

U 

lo 

31. 

3'-- 

.;j 

^ 

7 

1 

■■'56 

21 

861 


17 
1.18 

12 
905 


1.11 

13 

809 


1 
121 

7 
679 


g  1.319 


55 
h  3655 


AMERICAN   RIVER 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 


31 

1 

0.5 


238 

1. 

3.5 


504 

9 

8.3 


24 
21.1 


ibd3 

27 

24.9 


14^5 

23 

20.8 


V45 

16 

14.0 


6 
6.9 


0/0. 

U 


Combined  acreage  of  plants  at  Miles  6.5R  and  7,5fi-   This  acreage 

also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

Replaces  an  8"  unit. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

Previously  listed  as  a  6"  unit. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  2, 


Flew  installation   in   1956. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  134, 
Combined  acreage  for  Miles  13, 9R  and  16. OR.     District 
is  suburban  land  and  no  segregation  of  irrigated  acreage 
is  available.     Also  received  an  undetermined  amount  of 
well  water. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  COSUMNES  RIVKP" 

Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 

(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   -  see  footnotes) 


Water  User 

Mile 

and  Bank 

above 

Mouth 

Number 

and 
Size  of 

P'jmr 

Monthly  Diversions   in   Acre-Feet 

Diversions 
r-;arch-Cct. 
Acrc-Foet 

IrrlgaLod 

Mar. 

Apr. 

:av 

.!nne 

July 

»ui-. 

.'.L-lt    . 

I.  c  •, . 

General 

Rice 

—  .ItllTERN    PACIFIC   RAILROAD   BRIDGE— 

0.4 

R.   L.   Oeller 

0.8H 

1-12" 

.- 

26 

44 

29 

It: 

R.    L,   Deller 

1.7R 

1-10" 

::i   I 

IVERSK 

N 

Kenworthy  and  Patterson 

2,0L 

l-j.j" 

,,^j 

449 

242 

294 

124 

Deaaond  Ranch 

2.aR 

b  1-6" 

16 

31 

A.  H,  Watson 

2.8L 

1-8" 

'■    i 

IVERSIC 

N 

Desmond  Ranch 

3.11) 

1-10" 

,.0  £ 

IVERSIC 

N 

—STATE  HIGHWAr  l'J4  DHlncE— 

5.3 

Fred  0,  Cary 

b.ot. 

■• 

L,   0,    Kilkeary  ai<d   M.    Trevor 

9.eR 

1-16" 

C    1*0 

a  bii 

Jack  Uwla 

10. 5R 

1-6" 

204 

d  y^ 

— SOUTHIRN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE— 

10.'. 

.-U,   3,   50  AND  99  HIGHWAY  BRIDGE— 

10.7 

— OAOIKG  STATtON  .  COSUMNES  RIVER 
AT  HcCONNELL— 

10,7 

J,   C,  Carll 

14, 3R 

1-10" 

26 

41 

9 

■- 

u 

J.  C.  Carll 

14, 4R 

1-10" 

:.o  I 

IVERSIOil 

M,  r.  Urkln 

14. 6L 

t  1-5" 

10 

13 

143 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  COSUMNES  RIVER*  (contd, ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  195^  -  see  footnotes) 


Water  User 

r.ile 

and  Bank 

above 

[ioutli 

Number 
and 

3i=e  of 
Pump 

Ilonthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
i:arch-Oct . 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

;',3r. 

rtpr. 

:iay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

—  FREEMAN  ROAD  BRIDGE— 

14.9 

Ralph  Nix 

15. 2L 

1-B" 

HO  DIVERSION 
1      1 

H.  A.  Saner 

15. 4R 

1-8" 

PLANT  ABANDONED 
1      1 

J.  I.  Nix 

15. 8L 

1-6" 

NO  DIVERSION 

Ralph  Nix  (g) 

15. 9L 

1-6" 

10 

S 

c 

26 

15 

—WILTON  ROAD  BRIDGE— 

16.8 

—CENTRAL  CALIFORNIA  TRACTION 
COOTANY  RAILROAD  BRIDGE— 

16.8 

George  D.  Beitzel 

18. 2R 

1-12" 

4 

40 

'I'D 

140 

d  163 

Bradley  Ranch 

18.9R 

1-6" 

NO  DIVERSION 

Bright  Estate 

20.  IR 

1-10" 

59 

492 

336 

46s 

■:n 

3o^i 

1951 

300 

F.  Barbero 

21.6L 

1-6" 

14 

14 

d  30 

J.  F.  Patterson  (h) 

21. 9R 

1-6" 

^ 

22 

7 

34 

d  65 

Rooney  Brothers 

23. 7R 

1-12" 

56 

88 

144 

107 

Cothrin  and  Grirashaw 

21..  W 

1-8" 

53 

62 

31 

11 

162 

d  152 

— DILLARD  ROAD  BRIDGE— 

24.8 

— rdiOORDING  GAGE  -  COSUJWES  RIVER 
NEAR  3L0UGHH0U3E— 

24.85 

P.  Westerberg 

25. 5R 

1-10" 

105 

64 

111 

i  179 

d  125 

A.  V.  Signorotti 

25. 7R 

1-3" 

2 

i 

1 

5 

3 

F.  M.  Grimshaw 

25. 9R 

1-8" 

46 

54 

100 

d  35 

A.  V.  Signorotti 

26. 3R 

1-5" 

8 

11 

4 

23 

17 

F.  M.  Grimshaw 

26. 4R 

1-6" 

NO  D 

IVERSIOH 

1 

G.  C.  Johnson 

26. 5L 

1-6" 

9 

15 

; 

26 

J 

G.  C.  Johnson 

27. 3L 

1-5" 

56 

112 

13 

4  b 

229 

i   169 

R.  Sartain 

27.  6R 

1-5" 

NO  DIVERSION 

F.  Silva,  Jr. 

27. 8L 

1-6" 
1-8" 

65 

86 

13  5 

43 

329 

d  155 

R.  Sartain 

26. 6R 

1-5" 

13 

13 

26 

35 

Schneider  Ranch 

30. OL 

1-8" 

15 

110 

5 

121 

132 

13  5 

127 

93 

k  738 

105 

—STATE  HIGHWAY  16  BRIDGE— 

31.3 

A.  Granlees 

32. 6R 

m  1-4" 

10 

73 

61 

4:^ 

3  5 

21 

242 

40 

— GRANLEES  DAM— 

33.0 

Cosumnes  River  Water  District 

33. OR 

Gravity 

120 

851 

821 

988 

762 

184 

n  3726 

625 

—GAGING  STATION  -  COSUMNES  RIVER 
AT  MICHIGAN  BAR— 

34.3 

COSm-IIES  RIVER 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 

15 

0 
0.1 

117 
2 

1.1 

711 

12 

6.6 

255B 

43 

23.8 

2700 

44 

25.1 

2442 

40 

22.7 

1531 

26 

14.2 

633 

11 

6.4 

10757 
22 

3640 

124 

Diversions  shown  in  this  table  below  the  McConnell  gaging 

station  are  considered  as  Delta  Uplands  diversions.   Tidal 

effect  ceases  at  about  Mile  3.5. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  9. 

Replaces  a  12"  unit. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  ^9  and  December  126. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well 

water. 

Portable  unit  which  also  diverted  at  Miles  l/f.4L  and  15. 3L. 

Includes  5  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Temporary  installation  in  1956. 


Installed  prior  to  1956.   Not  previously  listed. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  29. 

Combined  acreage  for  Miles  26. 5L  and  27. 3L.   Includes  149 

acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  14. 

Replaces  a  3"  unit. 

This  figure  is  the  diversion  entering  the  District  under 

State  Highway  l6  and  includes  an  undetermined  amount  of  spill 

to  the  Cosumnes  River  at  Mile  29. 9R,  but  does  not  include  the 

spill  above  Highway  16.   Additional  acre-feet  diverted: 

November  16?  and  December  7. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  HOKELUHNE  RIVER** 

Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 

(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


Mile 
and  Bank 

Water  User 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 

March -Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrigated 

Mar. 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

3ept. 

Oct. 

General 

Rice 

Egbert  0.  Morse                         '♦.VR 
—FRANKLIN-THORNTON  HIGHWAY  BRIDGE—      4-9 

— COSUMfJES  RIVER—                      5.0R 

1-1?" 

117 

73 

190 

145 

144 


DIVERSIONS   AND   ACREAGES    IRRIGATED  -  MOKELDMNE  RIVER**    (contd.) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956  -   see  footnotea) 


Jater  User 

Kile 
and  Bank 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

.Monthly  Diversions   in  Acre-Fee-. 

Total 
2lversic:iS 
.'larch-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrigated 

Mar. 

April 

May 

June 

July 

Aup.. 

jeDt . 

^ct. 

General 

.=  ice 

—WESTERN  PACIFIC  RAILRAOD  BRIDGE 

5.1. 

Manuel  Lopes 

6.6R 

1-12" 

. 

7L 

181. 

151 

/.-, 

U 

a   1,61. 

260 

Thornton  Farms 

6.9R 

1-S" 

5 

6 

11 

13 

— GALT-THOHNTON  HIGHWAY   BRIDGE— 

7.0 

Thornton  Farms 

7.6R 

2-12" 

5V 

ULE 

670 

1.76 

i> 

1729 

b   868 

Thornton  Farms 

e.lR 

1-12" 

18 

18 

25 

61 

60 

Albln  G.  Steffan 

8.7R 

1-12" 

23 

f.3 

127 

11.9 

152 

11.2 

,2r 

7P 

860 

97 

S.  and  J.  Frandy 

10.1,L 

1-12" 

2 

^ 

- 

L 

- 

1 

37 

43 

Albln  G.   Steffan 

10. 6R 

1-16" 

155 

550 

557 

537 

1.63 

i-'j 

It's 

c  2832 

486 

A.  Taddei   (d) 

U.2R 

1-6" 

26 

26 

e  21 

H.  C.  Braly 

15. 5R 

1-3" 

3 

2 

U 

5 

6 

S 

? 

2 

f  38 

12 

A.  Taddei 

15. 6R 

1-6" 

27 

17 

'' 

67 

60 

R.   J.   Llnde 

16. 8R 

1-6" 

ls 

48 

3 

99 

lU 

—GAGING  STATION   -  MOKELUMNE 
RIVER   AT  WOODBRIDGE— 

19.2 

—SACRAMENTO   ROAD  BRIDGE— 

19.8 

—WOODBRIDGE  IRRIGATION 
DISTRICT   DAJ.1— 

19.9 

Woodbridge  Irrigation  District 

19. 9L 

Gravity 

3930 

11380 

15260 

22160 

25090 

22200 

11,760 

8660 

g    1231.1.0 

h   15900 

h   1022 

LeMoln  Beckman 

21.  IL 

1-5" 

6 

3 

9 

13 

Lewis  D.   Bridge 

21.85R 

1-6" 

79 

13 

133 

35 

Sidney  Halsey 

22. 5R 

1-5" 

1 

3 

1 

J.   B.    Ballantlno 

22. 7L 

i 

1^ 

19 

12 

:.,   R.  Sangulnettl 

23.  U 

1-6" 

-■ 

w 

6 

.'lora  E.  Humbert 

23.ItR 

1-1." 

2 

32 

31, 

iS 

<>..  K.   Bender 

23. 5R 

1-1." 

DO>ESTIC   USE 

)NLY 

— SOUTHERIi   PACIFIC   RAILROAD  BRIOG 

E—           23.6 

Bon  Bechthold 

21..  OL 

1-1." 

- 

^ 

■■ 

1.^ 

Ben  Bechthold   (k> 

21..05L 

1-1." 

r. 

< 

—HIGHWAY  99   BRIDOE— 

21.. 2 

Lltts,   Mullen,   and  Perovlch 

2I,.45L 

1-5" 

-> 

I. 

13 

7 

Lavn'ence  Ranch 

21.. 5L 

1-6" 
1-10" 

17 

U 

'j 

15P 

.0 

li 

308 

123 

S.  and  H.  Miller 

21..  8L 

1-6" 

1 

~ 

7 

12 

Kirschermann  and  Kettler 

25. 2R 

1-10" 

.„ 

: 

104 

67 

M.  and  N.   Palmer 

25. 5L 

1-1," 

18 

23 

—CENTRAL  CALIFORNIA  TRACTION 
COMPANY  BRIDGE— 

25.6 

Robert  N.   Lind 

26.3L 

1-5" 

v; 

1- 

Richard  Wagers 

n  26.35L 

p  1-1." 

1 

- 

} 

Vasco  Hencarlnl 

26. 9R 

1-5" 

NO  DIVERSION 

Irene  Green 

27. 5L 

1-5" 

13 

13 

q    37 

R.   J.   Llnde 

27. 6L 

1-8" 

1;. 

1 

1'- 

f' 

2 

38 

20 

A.  E.   Joens 

27. 9L 

1-10" 

't.i 

10 

5 

136 

110 

Prankle  G.   Dick 

28. 5L 

1-4" 

NO  DIVERSION 

P.  T.   Kakagawa.   et  al. 

28.6R 

1-6" 

16           30            U 

3 

70 

-■^ 

L.   J.   Peterson 

28. 9L 

l-l." 

NO   DIVERSION 

M.   E.   MehUiaff 

29. 9R 

1-8" 

i 

\ 

6 

K 

7 

6 

1 

40 

68 

E.   Bender 

30.OL 

1-10" 

* 

1> 

11 

— BRUELU  ROAD  BRIOOE— 

30.0 

V.  U.  Hoffman  and  3ona 

30.15R 

1-5" 
1-8" 

l.t 

-' 

173 

71 

N.  H.   Deris 

30.35R 

1-4" 

f-' 

11 

69 

50 

J.   J.  Schmledt 

30.95L 

1-7" 

55 

52 

Leon  Klrschenmann  and 
Leonard  Preasler,   et  al. 

31. OL 

1-8" 

'• 

■y? 

le 

1. 

n? 

ISi. 

Rosa  D.  Soucle 

31. 7L 

1-5" 

NO    0 

:vERSio 

1 

John  Grafflgna 

31. 8R 

1-7" 

12 

11 

12 

1' 

32 

145 


DIVERSIONS  AND  AOREAQES  IRRIGATED  -  MOKELUMNE  RIVER**  (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oot.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


Water  User 


Mile 
and  Bank 


Number 

and 
Size  of 

Pump 


Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 


April 


June   July  |  Aug. 


Sept. 


Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 


Acreage 
Irrigated 


Jones  Ranch 

L.  J.  Peterson 

Red  Checker  Land  Company 

C.  M.  Locke 

Acarapo  Vineyards 

Acampo  Vineyards 

Niel  C.   Locke 

R.   T.  McCarty   (v) 

T,   and  E,   Schmierer 

Pritara  Singh  Dhaliwal 

August  Knoll 

N.   D.   and  D.   D.   Knoll 

—COUNTY  ROAD  BRIDGE— 

J.  B.  Ward 

H.  C.  Russell 

Kenneth  H.  Beckman 

H.  C.  Russell 

E.  R.  Thomas 

E,  M.  Locke 

William  Weber  (z) 

Boyce  Van  Patten  (aa) 

C.  L.  Allen 

John  3.  Coates 

W.  S.  Montgomery 

E.  R.  Thomas 

0.  Parker 

W.  L.  Moffat 

J.  R.  Wiederrich 

W.  L.  Moffat 

W.  L.  Moffat 

Costa  Estate 

C.  and  F.  Sanguinetti 

C.  and  F.  Sanguinetti 

P.  L.  and  V.  A.  Stabel 

Gertrude  W.  Chrisman 

Clements  Estate 

McGee  Ranch 

R.  S.  Featherston 

—HIGHWAY  88  BRIDGE— 

—GAGING  STATION  -  MOKELUI-'iNE 
RIVER  NEAR  CLEMENTS  — 


32. OL 
32. 5L 
32.75R 
33.25L 
33.45R 
33. 6R 
33. 7L 
33.75L 
33. 8R 
31t.05R 
34. IR 
34. 3R 
31.. 35 
34. 5R 
34. SSL 
34. 6R 
34.75L 
35.15R 
35. 2L 
35. 4L 
35. SR 
35. 7L 
35. 9L 
36. OL 
35. 2R 
36.45L 
36. 8R 
37.15L 
37.45R 
37.6SL 
37. 7R 
38. OL 
38. IL 
38. 3L 
38. SL 
39. OL 
39.25L 
39. 3R 
39.3 
39. ?s 


1-6" 

1-5" 

1-5" 

1-10" 

1-8" 

1-8" 

1-12" 

1-10" 

1-4" 

1-4" 

1-4" 

1-4" 

1-4" 

1-10" 

1-5" 

1-12" 

1-6" 

1-8" 

1-8" 

1-8" 

1-10" 

1-7" 

abl-6" 
1-10" 
1-12" 
1-8" 
1-10" 
1-8" 
1-10" 
1-12" 
2-6" 

aol-8" 
1-10" 
1-12" 
1-12" 
1-5" 
1-14" 


NO  DIVERSION 


26 
230 


22 

46 

25 
153 

6 


10 

12 

32 

33 

47 

75 

18 

47 

45 

119 

180 

86 

12 

12 

5 

4 

12 

19 

5 

5 

2 

107 

102 

3 

8 

28 

55 

85 

95 

39 

49 

20 

40 

25 

IS 

74 

52 

82 

7 
13 
60 

9 

28 

189 

43 


7 

8 
52 
107 
26 
34 
38 
27 

n 

45 


PLANT  REMOVED 


10 
50 
8 
38 
15 

58 
433 
5 
PLANT  ABANDONED 


15 

74 

19 

26 

3 

62 

26 

43 

22 

55 

24 

19 

35 

27 

55 

40 

NO  DIVERSION 


30 

49 

432 

448 

6 

5 

6 
3 

3 
108 

3 
14 
60 
23 

b 
22 
17 


10 
55 

5 

275 

5 


35 


s  51 

82 

250 

27 

160 

744 

152 

w  56 

22 

53 

30 

26 
y  581 

22 

183 

w  427 

170 

115 

60 

39 
123 
215 

174 
72 
55 
92 

152 
51 

158 

213 

193 

ad  2173 

w  27 


15 

t  108 

130 

20 

110 

u  323 

90 

15 

14 

X  53 

19 

13 
77 
15 

130 

t  190 

78 

130 

160 
56 
65 

185 

136 
53 
41 

80 
93 
30 


317 
3 


MOKELUMNE  RIVER 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 


4066 

66 

2.9 


12383 
208 
9.0 


16599 
270 

12.0 


25348 
425 
18.3 


28987 
471 
20.9 


25401 
413 
18.3 


16417 
276 
11.9 


9292 
151 
6.7 


138493 
285 


Mile  and  Bank  above  New  Hope  Bridge. 

Diversions  shown  in  this  table  below  the  Woodbrldge  gaging  station 

are  considered  as  Delta  Uplands  diversions.   Left  bank  diversions 

Into  Reclamation  District  348  (below  Mile  9.8)  and  right  bank 

diversions  into  the  IlcCormack-Williamson  Tract  (below  Mile  3.5) 

are  not  included  since  these  areas  are  considered  to  be  within  the 

Delta  Lowlands.   Tidal  effect  ceases  at  about  Mile  10.5. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  5. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water  from 

Dry  Creek. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  38. 

Installed  prior  to  1956.  Not  previously  listed. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water  and 

water  from  controlled  drainage. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  4. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  3420. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water  from 

Beaver  Slough 

Two  temporary  units  replaced  the  6"  unit  In  1955. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  3- 


Temporary  installation  for  1955. 

Acre-feet  diverted:  November  1. 

Plant  moved  from  Mile  26. 5L  in  1955. 

Replaces  a  Ij"  unit. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water  from 

controlled  drainage. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  9. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  2. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

Includes  103  acres  which  were  double  cropped. 

Previously  listed  as  John  McCarthy. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  1. 

Includes  25  acres  Graffigna  lands. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  21. 

Formerly  listed  as  George  Aberle. 

Formerly  listed  as  E.  R.  Thomas. 

Replaces  a  12"  unit. 

Replaces  a  6"  unit. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  125. 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  CALAVERAS  RIVER* 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  195^  -  see  footnotes) 


Vi'ater  User 

:!ile 

and    Bank 
above 

:'.outh 

Number 

and 
Size  of 

Pujnp 

Monthly   D 

LVersions    in   Acre-reet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrigated 

lilr. 

April 

Hay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

Inman  Realty  Company 

i.aL 

1-12" 

1 

14 

16 

13 

10 

54 

60 

Inman  Realty  Company 

1.9L 

1-6" 

3 

10 

- 

7 

3 

3^ 

' 

E.   D.   Larson 

2.0L 

PLAN 

REHOV 

;d 

E,   A.   and  E.   R.   Anderson 

2.2L 

1-4" 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

10 

;. 

V/eiershauser,   Ghiorzo,   and  Piccardo 

2-5R 

1-1?" 

5 

19 

I'y 

65 

68 

66 

37 

299 

74 

John  Santa  Maria 

2.9L 

1-4" 

1 

1 

5 

3 

2 

1 

a  13 

11 

Ralph  Panella 

2.9H 

1-1.''" 

14 

^ 

17 

16 

7 

62 

2^5 

—PACIFIC  AVENUE  BRIDCE— 

3.7 

Charles  H.  Weber 

l..i.B 

b   2-^" 

12 

44 

10 

45 

32 

14J 

60 

— SOUTHERII  PACIFIC   RAILROAD  BRIDGE— 

5.3 

—STOCKTON  DIVERTIBG  CANAL— 

S.LL 

Roy  Moresco 

5.7L 

1-14" 

15 

22 

42 

1- 

2  2 

c    71 

Claude  Moresco 

6.0L 

1-5" 

12 

2 

14 

3 

4- 

c  30 

A.   Toso   (d) 

6.2L 

1-4" 

5 

4 

27 

IS 

4 

5f 

c   16 

— U.  S.   50  AND  99  HIGHWAY  BRIDGE— 

6.8 

—CENTRAL  CALIFORNIA  TRACTION 
COKPANI  RAILROAD  BRIDGE— 

7.9 

—GAGING  STATION   -  CALAVERAS 
RIVER  NEAR  STOCKTON— 

7.9 

A.  V.   Lagorio 

8.5L 

1-D" 

16 

1.: 

14 

1'. 

62 

c  23 

— SOLARI  ROAD  BRIDGE— 

8.8 

E.   Leonardlnl 

9. IP 

1-4" 

4 

13 

i: 

:  J 

64 

Uyeda  Brothers 

9.9L 

1-6" 

5 

30 

4= 

2' 

123 

c  65 

Rugani  Brothers 

9.9R 

1-6" 

7 

14 

23 

12 

4 

60 

c  54 

N.  and  R.   Sangulnetti    (e) 

10. 2R 

1-8" 

11 

16 

17 

20 

23 

87 

25 

—ALPINE  ROAD  BRIDGE— 

10.6 

John  B.   Garibaldi 

11. OL 

1-5" 

3 

24 

30 

11 

68 

c  45 

John  Arata 

11. 2L 

1-5" 

1^ 

14 

e 

35 

c   11 

Irene  Saccone 

11. IL 

1-4" 

15 

1-" 

1',' 

23 

2 

77 

c  40 

Prank  Solarl 

11. 4R 

1-6" 

IS 

T3 

76 

73 

40 

240 

c   105 

— PEZZI  DAM— 

11. e 

Julia  Pezzl  and  Sons 

11. 8R 

Gravity 

13 

329 

c  63 

Julia  Pezzi  and  Sons 

ii.e2L 

Gravity 

8 

2'- 

7 

80 

c.f  30 

Julia  Pezzi  and  Sons 

11.85L 

Gravity 

18 

IV 

26 

33 

103 

r 

A.  Navone 

11.85R 

Gravity 

6 

1 

9 

c  3 

Julia  Pazzi  and  Sons 

11.95L 

Gravity 

•  ■> 

60 

c,e  30 

A.  Navone 

11.95R 

Gravity 

s 

- 

10 

c   5 

Julia  Pezzi  and  Sons 

12.  OL 

Gravity 

7 

35 

6 

Julia  Pezzi  and  Sons 

12.05L 

Gravity 

h 

13 

20 

32 

13 

f4 

r. 

L.   Freggiaro  and  Son 

12.05R 

Gravity 

PUN 

•  REIIOV 

;d 

Julia  Pexsi  and  Sona 

12.  IL 

Gravity 

12 

33 

c.h  22 

Julia  Pezzi  and  Sons 

12.15L 

Gravity 

.'. 

53 

h 

— KURPHT  DAH~ 

12.3 

3.    Scluttl 

12. 3L 

Gravity 

1 

36 

c   20 

L.   Freftfiaro  and  Son 

12. 3R 

Gravity 

17 

c   20 

Tony  Pastor. 

12.35L 

Gravity 

7 

c  ,  1    2  0 

0.   Freggiaro  and  Son 

12.39R 

Gravity 

4 

1- 

c    4 

0.   Frecfiaro  and  Son 

12.1.  OR 

Gravity 

PUN 

■   REHOV 

;d 

0.   Freiuilaro  and  Son 

12. HH 

Gravity 

1 

f' 

12 

c   15 

C.   Bava  and  Son 

12.I,2R 

Gravity 

1." 

110 

'•■ 

1.32 

J   105 

Vic  Fracsiaro 

12.13R 

Gravity 

NO    0 

VERSIO 

( 

Vic  Fretjiaro 

12.I,5R 

Gravity 

k 

Vic  Fregxiaro 

12. JR 

Gravity 

1 

k.ra    22 

Tony  Paatore 

12. 5L 

Gravity 

Tony  Pastor. 

12. 6L 

Gravity 

< 

Vic  Frafutlaro 

12. 6R 

Oravif  y 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  CALAVERAS  RIVER*  (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -   see  footnotes) 


Water  User 


--STATE  HIGHWAY  88  BRIDGE— 

Tony  Pastors 

Percy  Pope 

Ed  0.  Brandstad 

William  Thrush  Estate  (p) 

N.  Tassano 

Henry  Foppiano 

J.  Schiaffini 

Grattone  and  Bava 

L.  and  R.  DeVincenzi 

Dave  V.  Sanguinetti 

A.  Girardi 
J.  H.  Tone 

—JACK  TONE  ROAD  BRIDGE— 

John  Plotz 

L.  A.  Cademartori 

Joe  Phillips 

C.  Paoletti 
Reno  Paoletti 
Lawrence  Zolezzi 
John  Boggiano 

— TULLY  ROAD  BRIDGE— 
Steve  Solari 
Joe  Landoni 

E.  F.  Messick 

B.  E.    Stagnaro 
A.   Delucchi   {w) 
h.   Vaccarezza 
Bethel  Guernsey 
G.    Pacini 
Frank  G,   Rossi 
Guernsey  Ranch 

F.  and  M.   Arboco 
Frank  Giannecchini 

— CLQ-ffiNTS   ROAD  BRIDGE  AND  DAH- 

E.  W.  Harciano  and  D.  Canepa 
Albert  Metzler 

Mailand  Ferrill 

D.  Giordano 
Domonick  Figone 
—  NORTH  SLOUGH— 

—NORTH  SLOUGH  CONTROL  GATES'*- 

F.  Harrison 
L.  Robinson 
S.  Filippone 
Webster  Ranch 
Webster  Ranch  (d) 
W.  G.  Fisher 
—TULLY  ROAD  BRIDGE— 
George  and  Charles  Hansen 
J.  H.  Tone 

A.  Girardi 
Lyons  Brothers 
Lucky  Ranch  (d) 
A.  G.  Steltzner 


Hile 

and  Bank 

above 

Mouth 


Number 

and 
Size  of 

Pump 


12.7 
12. 8L 
12. 9R 

13.  6R 
13. 9L 

14.  OR 
H.IL 
U.4.R 
U.5R 
U.8R 
15. IL 

15.  W 
15. 7L 
15.8 
15.  OR 
16. 2L 
16. 5L 
16. 6l 
16. 7L 
16. 8L 
17. 3L 
17. S 
18.i,L 
19. 3R 
19. 8R 
19. 8L 
19. 9L 
20.  IL 
20. 3L 
20.Z,L 
20. 6L 
20. 9R 
21. OL 
21. OIL 
21.1 
21. IL  Gravity 
21.11L  Gravity 
21. 3L  ad  1-lt' 


Gravity 
Gravity 
1-6" 
1-6" 
q  1-8" 
1-5" 
I-l." 
1-12" 
1-6" 
1-5" 
1-12" 
1-10" 

1-5" 
1-5" 
1-6" 
1-5" 
1-4" 
1-6" 
V  1-10" 

1-S" 

1-5" 

1-5" 

1-8" 

1-4" 

1-5" 

1-10" 

1-3" 

1-5" 

1-8" 

1-4" 

1-5" 


21. 4L 
21. 5L 
21. 6R 
*»(0.0) 
••(1.3L) 
*<'(1.3R) 
•«(1.8L) 
*«(1.81L) 
•«(2.4L) 
«<'(4.1L) 
■>'»(4.2) 
•*(4.3L) 
•4(6. ORl 
«*(6.1L1 
««(6.6R) 
•»(7.3L) 
••(7.3R) 


1-4" 
1-5" 


1-4" 
1-3" 
1-4" 
1-12" 
Gravity 
1-9" 

1-4" 

1-10" 

1-16" 

1-10" 

1-6" 

1-8" 


Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 


April 


July    Aug 


BO  DIVERSION 
I 
NO  DIVERSION 


30 

30 

75 

28 

19 

15 

e 

26 

13 

16 

188 

206 

61 

74 

36 

55 

74 

80 

48 

47 

32 

20 

59 

23 

60 
29 
14 
15 
133 
87 
29 
49 
41 

26 

4 


NO  DIVERSION 


18 

15 

9 

7 

40 

49 

43 

25 

105 

21 

25 

3 

4 

31 

36 

5 

6 

16 

21 

26 

36 

1 

3 

7 

8 

73 

75 

59 

28 

4 

7 

61 

99 

36 

27 

lu 

13 

12 

4 

7 

3 

3 

10 

12 

42 

51 

51 

41 

70 

79 

PLANT  REMOVED 


37 

57 

01 

79 

46 

59 

21 

37 

NO  DIVERSION 


.L_i 


Total 
Diversions 
I'larch-Oct. 
Acre-Feet 


19 
11 
25 
161 
165 


177 

s  312 

236 

92 


Acreage 
Irrigated 


General   Rice 


99 

c  60 

178 

c  140 

68 

c  30 

56 

c  72 

58 

c  20 

631 

r  191 

268 

c  125 

147 

c  55 

229 

c,s  160 

180 

c  103 

87 

t  36 

lOij 

c  62 

47 

u  33 

20 

c  18 

140 

64 

76 

c  75 

315 

c  331 

68 

c  38 

14 

c  4 

126 

c  52 

27 

c  15 

66 

X  30 

111 

y  57 

10 

c  10 

29 

c  20 

258 

z  95 

aa  134 

c  38 

26 

c,aa  38 

253 

ab  190 

120 

ac  59 

3 

c  f 

25 

c  30 

c  13 
10 

c  U 

c  179 

70 


14  u 

c  6u 

ae  186 

c  100 
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TABLE  213 

DIVERSIONS  AND  ACREAOES  IRRIGATED  -  CALAVERAS  RIVER*  (contd. ) 

Diveralon  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 

(Nov.  1955  thru  Feb.  195^  -  aee  footnotes) 


V.'ater  User 

Mile 

and    Bank 

above 

Mouth 

[lumber 

and 
Size   of 

Pujnp 

i:onthly  Diversions    in   Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Cct. 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrigated 

Mar. 

April 

May 

June        July 

Aug 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

J.   u.   Hannah,   Jr. 

••(7.8L) 

1-6" 
1-8" 

•to   DIVERSION 

—STATE  HIOHWAI  88  BRIDCE— 

•♦(8.1) 

A.  C.  Steltzner 

••(8.1H) 

1-6" 

NO   DI 

fERSION 

W.  C.   Leffler  (d) 

••(10.3L) 

1-4" 

17 

5 

21 

6 

49 

c  30 

W.  C.   Leffler 

••(11. 5L) 

1-10" 

1=2 

245 

316 

373 

273 

af    1289 

c  34 

Webster  Ranch 

21. 7R 

1-8" 

I'l 

71 

86 

90 

59 

3:7 

c    129 

P.   C.   D.   Ranch   (ag) 

21. 9R 

1-8" 

1 

32 

40 

31 

21 

-2i 

c  82 

Andrew  Cuneo 

22. OL 

1-12" 

120 

76 

119 

317 

ab  163 

Nick  Genettl 

22.  IL 

l-k" 

8 

18 

6 

t; 

c  19 

Joe  De  Martini 

22. 2R 

1-8" 

8 

21 

54 

39 

19 

141 

c  78 

Carroll  and  Anderson 

22. 3L 

1-8" 

77 

63 

47 

16 

2u3 

ac  92 

John  Boggiano 

22. Ul 

1-10" 

3 

56 

56 

40 

22 

177 

70 

Caeaer  Def-tartlnl 

22. 7R 

1-12" 

18 

36 

64 

40 

15s 

c   U2 

Louis  Tasaano 

22. 9L 

1-8" 

27 

29 

19 

7 

S2 

c  75 

Frank  DeBenedetti 

23.  IL 

1-7" 

12 

23 

25 

32 

92 

c  38 

Fred  Podesta 

2/..3L 

1-12" 

39 

40 

7- 

ah 

Fred  Podesta 

2/..U 

1-12" 

23 

Ih 

20 

m 

218 

152 

4': 

■:.f.4 

L-,„li    4iJ 

—STATE  HIGHWAY  8  BRIDGE— 

25.2 

—GAGING   STATION  -  CALAVERAS 
RIVER  AT  BELLOTA— 

25.25 

—CALAVERAS  RIVER  -  MORMON 
SLOUGH  CONTROL  GATES— 

25.28 

John  Amanino  and  Sons 

25. 3R 

1-10" 

16 

H 

73 

46 

56 

40 

.'1 

luy 

D.   Creary 

25. 3L 

ai  1-2J" 

1 

c   2 

— MORMON  SLOUGH— 

25. 3L 

— OAOINC  STATION  -  MORMON 
SLOUGH  AT  BELLOTA— 

0(0.05) 

— FARKIHGTON-BELLOTA  COUNTY 
ROAD   BRIDGE— 

8(0.2) 

J,  G.  Watklna 

8(0. 3R) 

1-8" 

I.') 

32 

IM 

Angelo  Solari 

8(0.5L) 

1-8" 

llj 

39 

46 

40 

13 

;■-.- 

64 

Fred  Casella 

8(0.9L) 

1-6" 

1'. 

f.7 

6 

23 

6 

1-7 

86 

John.   Louis,  and  t^ario  Boggiano 

8(1. W) 

1-12" 

,,,, 

l.'H 

14" 

73 

4se 

aj    3o2 

SaiB  Motoike 

8(1. 5L) 

1-8" 

;i 

U 

17 

6 

60 

^1 

Raymond  Motoike 

8(1. 7L) 

1-6" 

ji 

; 

12 

5 

»7 

35 

E.  Harugllano 

8(2. OR) 

1-7" 

'. 

is 

31 

18 

2 

^1 

42 

C.   and  F.   Sanguinetti 

8(2. OL) 

1-8" 

13 

•>i 

36 

12 

85 

J.   B.   Rybum 

8(2. 5L) 

1-10" 

-J 

■< 

93 

40 

319 

ak  126 

—FINE  ROAD  BRIDGE— 

8(2.7) 

Julia  Pesti  and  Sons   (d) 

8(3. 3L) 

1-8" 

..i. 

17 

31 

16 

33 

Caaser  DaKartini 

8(3. W) 

1-10" 

24 

27 

17 

V 

-■  4« 

John  Avanaino 

8(3. 5L) 

1-5" 

UU   DI 

VERSION 

Louis  J.    Lagorio 

8(3. 6R) 

1-6" 

■ 

11 

.■u 

•'3 

IB 

1? 

Ray  Lagorio 

8(3. 7R) 

1-8" 

'. 

22 

15 

29 

11 

M 

c  40 

P.  W.   Laonardini 

8(1.. ID 

1-7" 

- 

32 

42 

24 

30 

136 

c   100 

Bartha  E.   Caaa 

8(1,. I,L) 

1-8" 

36 

2 

32 

13 

►  5 

60 

Nick  BonoBo 

8(5. 5L) 

1-10" 

17 

S2 

23 

13 

127 

73 

John  A.    Lagorio 

8(5. 8L) 

1-7" 

IS 

s 

■- 

t)8 

40 

C.  and  r.  Sangulnattl 

8(6. ID 

1-6" 

.. 

29 

22 

26 

111 

60 

3.  Plana 

8(6. 2R) 

1-6" 

'. 

22 

17 

16 

2 

33 

John  Ratto 

8(6. 7R) 

1-5" 

:.o  DI 

VERSION 

Dondaro  Brothers 

8(6. 9R) 

1-8" 

2  1 

1? 

21 

^ 

c   34 

A*  and  R.   Lagorio  and 

J.  Cafrasse  and  Sona    (as) 

B(6.9D 

1-8" 

•^2 

IS 

r  67 

Prado  Brothora 

8(7. 2R) 

1-6" 

.''1 

20 

6 

6 

, 

A.   and  R.   Lagorio 

8(7. 2L) 

l-«" 

\  1 

2', 

12 

L-          ■ 

Mapaa  Brothara 

8(7. 5R) 

1-6" 

m1 

!'■ 

'1*. 

V 

!-■ 

r         •' 
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TABLE  213 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  CALAVERAS  RIVER*  (contd. ) 
Diversion  Year  Nov,  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


Water  User 


i-'ile 

and  Bank 

above 

Kouth 


Number 

and 
Size  of 

Pump 


Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 


tiar.   April 


May 


Jun^ 


e 

July 

16 

24 

33 

113 

33 

41 

11 

13 

26 

32 

7 

40 

16 

15 

Aug. 


Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 


Acreage 
Irrigated 


D.  Paoletti  and  Son 

— COPPEROPOLIS  ROAD  BRIDGE— 
Smythe,  Van  Dyke  Company  (w) 
A.  Mignacco 

E.  H.  Walker 
M.  Lavaggi 
Ray  Duarte 
Ray  Duarte 
Dick  Wiljna 
Frank  C.  Raff el 
L.  Cogna  (d) 

A.  Solari  and  Sons  (d) 

Joseph  Caffese  and  Sons 

—END  OF  MORMON  SLOUGH  -  BEGINNING 
OF  STOCKTON  DIVERTING  CANAL— 

Homer  D.  Riddle 

Homer  D.  Riddle 

—STATE  HIGHWAY  8  BRIDGE— 

Budiselich  and  Boggiano  Brothers 

— U.  S.  50  AND  99  HIGHWAY  (FREEWAY) 
BRIDGE— 

—GAGING  STATION  -  STOCKTON 
DIVERTING  CANAL  AT  STOCKTON— 

Roy  Horesco  (ap) 

— U.  S.  50  AND  99  HIGHWAY 
BRIDGE— 

Albert  A.  Anderson 

L.  F.  Grimsley 

Vignolo  and  Pallovicino 

Field  Brothers 

McGurk  Ranch 

Saverio  Nogare 

Saverio  Nogare 

E,  E.  Cady 

R.  T.  and  A.  V.  Lagorio 

Garavano  and  Maffeo 

0.  R.  Shelley 

0.  R.  Shelley 

M.  N.  Yocum 

Kenneth  G.  Watkins 

—BELLOTA  RIVER  ROAD  BRIDGE— 

L.  and  D.  Hoag 

Lynn  Bamett 

Lois  E.  Hunt 

S,  M.  Gregory 

S.  M.  Gregory 

Eva  Hunt 

Eva  Hunt 

—GAGING  STATION  -  CALAVERAS 
RIVER  AT  JENNY  LIND— 


8(7. 8R) 
8(7.8) 
8(8. 4L) 
8(10. OL) 
0(10. OR] 
0(10. 3L) 
0(10. 8R) 
8(11. OL) 
0(11. 7R] 
8(11. 9L) 
0(12. 4R) 
0(12. 5L) 
0(12. 8R) 
8(13.0) 

68(13. 3R) 
80(13. 7R) 
00(14.9) 
88(15. 7R) 
80(16.0) 

88(16.2) 

00(16. 2R) 
00(17.2) 

25. 5L 
25. 9L 
26. 3R 
26. 8L 
26. 8R 
27. 2R 
27. 5L 
28. 3L 
28. 9L 

29.  OL 
29. 2R 
29. 3L 
29. 4L 

30.  IR 
30.4 
30. 6R 
30. 7R 
31. IR 
31. 3R 
31. 6R 
32. 5R 
32. 6L 
36.9 


CALAVERAS  RIVER 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 


1-6" 

1-16" 

1-6" 

1-5" 

1-8" 

1-7" 

1-8" 

1-5" 

1-6" 

1-5" 

1-4" 

1-7" 

1-6" 

1-6" 


1-12" 

1-16" 

1-10" 

1-6" 

1-8" 

1-12" 

1-10" 

1-6" 

1-10" 

1-6" 

1-6" 

1-10" 

1-8" 

1-10" 

1-14" 

1-7" 

1-6" 

1-8" 

1-6" 

1-5" 

1-6" 


43 
1 

0.2 


76 
1 

0.4 


1374 
22 

6.7 


NO  DIVERSION 


41 

46 

11 

9 

24 

11 

E 

11 

18 

73 

5 

15 

191 

136 

5 

6 

72 

77 

108 

80 

78 

134 

29 

37 

93 

82 

36 

13 

37 

25 

22 

18 

34 

36 

2 

12 

73 

39 

33 

54 

85 

87 

85 

59 

18 

24 

60 

22 

31 

13 

13 

11 

24 

4 

5451 

5748 

92 

93 

26.4 

27.9 

70 

89 

118 

35 


NO  DIVERSION 


5460 

89 

26.5 


2427 

4) 

11.8 


25 

0 

0.1 


262 

c  372 

130 

c  56 

47 

c  27 

134 

an  49 

131 

c  110 

68 

c  70 

176 

c  111 

36 

c  41 

46 

c  36 

48 

c  26 

183 
35 


567 


239 
277 
458 
154 

330 

49 
105 

57 
103 

40 

at  169 

127 

286 

246 
34 
45 
au  146 
86 
a  63 
5V 


c  136 
c  77 


115 
aq  211 

117 

c  109 

ar  140 

c  107 

c  76 

50 

as  50 

c,at  7e 

77 

an  105 

130 

c  151 

26 

37 

av  105 

au  60 
15 
55 


20604    10685 
42 


150 


TABLE  213 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIOATED 
Diversion  Year  Nov,  19' 
(Nov.    1955  thru  Feb.    19! 

•     Diversions  shown  in  this  table  below  the  Stoclcton  gaging  station 
are  considered  as  Delta  Uplands  diversions.     Right   bank  diversions 
below  Kile  2.0  and  left  bank  diversions  below  Mile  0.7  are  not 
included  since  they  serve  areas  that  are  considered  to  be  within 
the  Delta  Lowlands.     Tidal  effect  ceases  at  about  Mile  5.0. 

••    North  Slough,  which  diverts  from  Calaveras  River  at  Ilile  21. 6R. 

Distance  from  Calaveras  River  and  bank  are  shown  in   (    ).  s 

0     Homon  Slough,   which  diverts  from  Calaveras  River  at  Kile  25. 3L 

and  rejoins  the  river  through  Stockton  Diverting  Canal.     Distance         a 
from  Calaveras  River  and  bank  are   shown  in   (    ) . 
SB     Stockton  Diverting  Canal,   *rtiich  diverts  from  Mormon  Slough  at  s 

Mile  0(13.0}  and  rejoins  the  Calaveras  River  at  Mile  5.^L.      Dis- 
tance from  Calaveras  River  and  bank  are  shown   in   (    ) .  a 

a      Additional  acre-feet  diverted:      November  1.  a 

b     Two  6"  units  were  removed   in   1956. 

c     This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water.  a 

d     New  installation  in  1956. 

e      Previously   listed  as  E.    and   R.    Sanguinetti,  a 

f     Combined  acreage  for  Miles   11.82L  and  11.85L.  a 

g     Combined  acreage  for  Miles   11.95L,   12. OL,   and  12.05L.  a 

h     Combined  acreage  for  Miles   12. IL  and   12.15L.  a 

i     Combined  acreage  for  Miles  12,35L,   12. 5L,   and  12, 6L, 

J     Includes  36  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of  a 

well  water, 

k     Combined  acreage  for  Miles  12.i»5R  and  12. 5R.  a 

m      Includes    12  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  a 

of  well  water. 

n     Includes  13  acres  vrtiich  also  received  an  undetermined  amount  of  a 

well  water,  a 

p     Formerly  listed  as  William  Thrush. 

q      Replaces  a  4"  unit.  a 

r     Includes  26  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water.  a 

3  The  acreage  listed  for  Mile  15. iR  also  received  an  undetermined 

amount  of  water  from  Mile  26. IR  »*(6.1L).  a 

t   Includes  19  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water.  a 

u  Includes  i,  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water.  a 

T  Replaces  a  6"  unit. 

w  Installed  prior  to  1956.  Not  previously  listed. 


CALAVERAS  RIVER*  (contd.) 
thru  Oct.  1956 
-  see  footnotes) 

Includes  11  acres  which  also  received  an  undetermined  aaount 

of  well  water. 

Includes  3^  acres  which  also  received  an  undeteralned  aaount  of 

well  water. 

Includes  35  acres  *rtiich  also  received  an  undetermined  aaount  of 

well  water. 

The  acreage  listed  for  Mile  21. OIL  also  received  3^  acre-feet 

of  water  from  Mile   21. OL. 

Includes  20  acres  which  also  received  an  undeteralned  amount  of 

well  water. 

Includes  15  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Replaces  a  5"  unit. 

Includes  171  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

An  undetermined  amount  of  this  water  was  spilled  for  underground 

storage. 

Formerly  listed  as  Ralph  Houston. 

Combined  acreage  for  Miles  24. 3L  and  Zl*,kL 

Replaces  a  3"  unit. 

Includes  3I  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Includes  66  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Formerly  listed  as  A,  and  R.  Lagorlo, 

Includes  30  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Reinstallation  in  1956  of  a  plant  previously  removed. 

Includes  8  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Includes  50  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Includes  5  acres  vrtiich  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

The  acreage  listed  for  Mile  29. 2R  also  received  cm  undetermined 

amount  of  water  from  Mile  29. 3L. 

The  acreage  listed  for  Kile  31. 6R  also  received  an  undetermined 

amount  of  water  from  Mile  31. 3R. 

Includes  ^0  acres  of  Gill  lands  which  also  received  an 

undetermined  amount  of  well  water. 


TABLE  21i* 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  DELTA  UPLANDS 

(old  San  Joaquin  River,  Tom  PaLne  Slough,  and  French  Canp  Slough) 

Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  I956 

(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


..'ater  User 

and   Bank 

Number 

and 
Siie  of 

Pump 

Monthly  D 

iversions   in    fl 

cre-Feet 

Diversions 
March-Oct. 
Acr«-Feet 

Kar. 

April 

Kay 

June 

July 

iue. 

Sept. 

Cct . 

3er.t^r.>. 

.:... 

OLD  SAN   JOAQUIN  RIVER 

30. 5L 

—CONTRA  COSTA  CANAL— 

John  A.   Bectencourt 

a  30. 5L 

;-iK" 

•1 

->? 

165 

136 

58 

630 

t!   259 

Augustus  Sarija 

c  36. 5L 

r-6" 

29 

16 

55 

46 

38 

15 

d   292 

C.2 

East  Contra  Costa  Irrigation 
District 

c  36. 5L 

i-iii" 
3-24" 
2-30" 

483 

1471 

<.,!.. 

6067 

2526 

470 

30705 

e   15713 

—STATE  HIOMAT  l>  BRIDGE— 

38.8 

Byron-Bathany  Irrigation  District 

f  <,0.9L 

i-24" 
1-30" 

:K^P 

3432 

44f7 

f;e6 

657; 

6271 

4059 

1949 

K  33924 

h   1J436 

— CLIPTON  COURT  FERRI— 

W.8 

— DELTA-HENDOTA  CANAL— 

44. 6L 

M.   R.   Furtado 

1  U.6L 

1-14" 

107 

182 

125 

271 

280 

261 

121 

41 

J    1388 

z^- 

Eall  Noaf.r 

44. 7L 

1-5" 

110  D 

IVERSK 

N 

Willlaa  M.  Ralph 

45. 3L 

1-12" 

30 

122 

153 

209 

193 

20? 

111 

78 

1103 

307 

C.  0.   Bankhaad  and  Son   (k) 

SI  47.21 

1-16" 

82 

179 

204 

305 

320 

307 

130 

2 

n  1529 

P  365 

Luclo  J.   Coata 

B  47. 2L 

1-14" 

48 

64 

152 

152 

169 

253 

198 

78 

q  1134 

P  250 

Johnnl.  L.   Costa 

1  47.65L 

1-8" 

24 

26 

41 

52 

65 

49 

42 

23 

r  322 

60 

Wast  Sid.  Irrigation  District 

1  47.65L 

s  1-10" 

7-15" 

a   1-18" 

3078 

4136 

4595 

6147 

67S7 

6075 

136S 

786 

li^iltJ 

t  looau 

Vane.  Drown 

48. 4L 

1-12" 

43 

^0 

.    .. 

53 

43 

577 

Nagl..  Burk.   Irrigation  District 

49. 5L 

1-4" 

1 

. 

2 

U 

Naglsa  Burk.  Irrigation  District 

50. 4L 

1-16" 

784 

771 

1324 

1845 

1850 

1  -  ■-■ 

!'..- 

Franont  Irrigation  Aaaoclatlon 

50. 9L 

l-l^" 

144 

23 

201 

197 

27 

1255 

V  702 

Jo.  11.  Fr.ltas 

51. OL 

l-H" 

11 

1' 

10 

66 

36 

Attlllo  Caaasrlnl 

51. 2L 

I-IO" 

5 

Iv 

17 

80 

35 

Ex.lalor  Ranch  ^7 

5J.41 

1-10- 

16 

22 

^•. 

1  . 

1S2 

113 

A.   L.   lalU 

53.  OL 

1-^" 

14 

16 

«1 

3 

i- 

J? 

14 

i\'7 

57 

151 


DIVERSIONS   AND  ACREAGES    IRRIGATED   -   DELTA  UPLANDS 
(Old   San  Joaquin  River,    Tom  Paine  Sloxigh,    and  French  Camp  Slough)  (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 


I7ater  User 

Mile 
and  Bank 

Number 
and 

3ize  of 
Pump 

tlonthly  Diversions  in  A 

cre-Feet 

Total 
Diversions 
I'larch-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

iter. 

April 

:;ay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Fiice 

OLD  SAN  JOAQUIN  RIVER  (contd.) 

* 

—RECORDING  GAGE— 

53.0 

—MOUTH  OF  TOM  PAINE  SLOUGH- 

5i*.3L 

OLD  SAN  JOAQUIN  RIVER 
Totals 
Average  cubic  feet  per  second 

5840 
95 

10620 
178 

15922 
259 

23341 
392 

24622 
400 

22063 
359 

12206 
205 

3982 
65 

118596 
244 

4165'' 

TOM  PAINE  SLOUGH 

** 

Independent  Mutual  Water 
Corporation  and  Company 

0.7S 

2-18" 

140 

197 

239 

402 

459 

710 

257 

19 

w  2423 

1113 

Independent  Mutual  Water 
Corporation  and  Company 

1.5S 

1-18" 

30 

39 

87 

48 

89 

84 

56 

433 

1''2 

—HOLLY  SUGAR  CORPORATION 
DREDGER  CUT— 

B2.1S 

George  J.  Lake 

«(0.5W 

1-10" 

X  IbS 

Holly  Sugar  Corporation 

8(1. 2W 

1-12" 
1-U" 

116 

152 

7f 

259 

202 

295 

401 

411 

x,y  1914 

2   664 

—RECORDING  GAGE— 

2.2S 

Pescadero  Reclamation  District 
2058  (#1) 

2. 93 

1-12" 

66 

113 

S6 

228 

250 

215 

II':"' 

34 

1111 

240 

Frank  Bastian  (aa) 

k.}S 

1-5" 

20 

19 

27 

28 

7 

101 

12 

Pescadero  Reclamation  District 
2058  (#3) 

6.33 

1-12" 
1-20" 
1-24" 

1179 

849 

1542 

2148 

2158 

2304 

1812 

808 

12800 

ab  2520 

Pescadero  Reclamation  District 
2058  (#5) 

8.33 

1-12" 

109 

107 

98 

314 

245 

..■54 

12e 

33 

ac  1268 

308 

Pescadero  Reclamation  District 
2058  (#5A) 

9.03 

1-12" 

46 

125 

67 

206 

142 

174 

80 

54 

894 

212 

TOM  PAINE  SLOUCH 
Totals 
Average  cubic  feet  per  second 

1686 
27 

1563 
26 

2168 
35 

3671 
62 

3532 
57 

4048 
66 

2881 
48 

1415 
23 

20964 
43 

5429 

0 

FRENCH  CmP   SLOUGH 

««* 

Carolyn  Weston 

1.05L 

1-12" 

55 

74 

to 

224 

11 J 

Carolyn  Weston 

l.UL 

1-7" 

1 

24 

1 

27 

bO 

Carolyn  Weston 

1.5L 

1-6" 

11 

1 

19 

40 

—FRENCH  CAMP  TURNPIKE— 

2.0 

Frank  West 

2.2L 

1-10" 

93 

79 

201 

214 

210 

164 

160 

105 

ad  1226 

221 

Manuel  E.  Granados 

2.3R 

1-3" 

1 

1 

2 

4 

Frank  West 

3.01, 

1-10" 

38 

13 

32 

25 

46 

43 

23 

10 

230 

30 

Tom  Gomes 

3.3L 

1-5" 

NO  DIVER3IC 

N 

Tom  Gomes 

3.4L 

1-4" 

NO  DIVER3IC 
1 

N 

— U.  S.  50  HIGH'rfAY— 

3.45 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE— 

3.6 

Milton  G.  Boege 

3.8L 

1-8" 

21 

1  J 

i5 

53 

23 

Robert  L.  Bordenave 

3.8R 

1-12" 

.>■ 

9 

50 

27 

153 

50 

—WESTERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE— 

U.l 

Clark  Anderson 

1,.2R 

1-14" 

120 

94 

'->'. 

^^'r' 

ae  225 

ae  205 

—GAGING  STATION  -  FRENCH  CAUIP 
SLOUGH  NEAR  FRENCH  CAMP- 

5.4 

FRENCH  CAMP  SLOUGH 
Totals 
Average  cubic  feet  per  second 

131 
2 

92 
2 

382 
6 

399 
7 

535 
9 

^1 

455 
8 

122 
2 

2512 
5 

763 

152 


TABLE  214 

DIVERSIONS  AHD  ACREAGES   IRRIGATED  -  DEI/TA  UPLANDS 
(Old  San  Joaquin  River,   Tom  Paine  Slough,   and  French  Camp  Sloush)(contd. ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct,    1956 
(Nov,   1955  thru  Feb.    1956  -  see  footnotes) 


Mileage  along  Old  San  Joaquin  River  from  mouth  of  San  Joaquin  River 
Uh  miles  below  Antioch. 

Kileage  along  Tom  Paine  Slough   from  its  mouth  at  llile  5^.3L  on  Old 
Son  Joaquin  River, 
'  .*'ile  and  Bank  above  mouth. 
Holly  Sugar  Corporation  dredger  cut  joins  Tom  Paine  Slough  at  Mile 
2. IS,     Distance  along  dredger  cut  and  bank  shown  in   (    ). 
Rock  Slough  Joins  OIl  San  Joaquin  River  at  Mile  30, 5L.     Pumping  plant 
is  located  on   channel  which   joins  Rock  Slough. 
Includes  27  acres  of  G.   P.  Mercer  lands. 

Indian  Slough   joins  Old  San   Joaquin  River  at  Mile  36. 5L.      Pumping  plant 
is    located  or.    intake    canal  which   joins    Indian  Slough, 
Additional  acre-feet  diverted:     November  2. 
This  acreage  also  received  26^6  acre-feet  of  well  water. 
Italian  Slough   joins  Old  San  Joaquin  River  at  Mile  if0.9L,     Pumping 
plant  is   located  on   intake  canal  which  joins  Italian  Slough. 
Additional  acre-feet  diverted:     November  }6U. 
Of  this  acreage,    135  was  double  cropped. 

Plant  Is   located  on   intake  canal  ;*ich  joins  Old  San  Joaquin  River 
at  this  mile. 

Additional  acre-feet  diverted:     December  3- 
Formerly  listed  as  George  Covert. 


Plant  is  located  on  I4ountain  House  Creek  which  joins  Old 

San  Joaquin  River  at  this  mile. 

Additional  acre-feet  diverted:      November  12, 

This  acreage  also  received  an  undetermined  aiaount  of  water 

from  Mountain  House   Creek. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  2$. 

Additional  acre-feet  diverted:      November  9. 

The   10"  and  16"  units  were  installed  in  1956. 

Of  this  acreage,    100  was  double   cropped. 

Includes  20  acres  of  Tracy  Clover  District   land. 

Includes   6  acres   of  Tracy  Clover  District    land. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  6. 

The  acreage   listed  for  Mile  tJ(0.5Wj   received  W.  acre-feet 

of  water  from  Mile  0(1. 2W}, 

Additional  acre-feet  diverted:      November  i»2u  and  Decesber 

203.      Includes  an  undetermined  amount  of  water  used  for 

industrial  purposes. 

Of  this  acreage,   U9  was  double  cropped. 

Installed  prior  to  1956.      Not  previously  listed. 

Of  this  acreage,    80  was  double  cropped. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  39. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  11  and  February  1. 

This  acreage  also  received  2E/t6  acre-feet  of  controlled 

drainage  water. 


TABLE  215 


DIVERSIONS   AND   ACREAOES   IRRIGATED   -   DELTA   UPLANDS 
{San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vemalls) 
Diversion  Year  Nov,    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb,    1956    -   see   footnotes) 


V/ater  User 

Ule 
and  Bank 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions   in  Acre-Feet 

Total 
Diversior.i 
I'-arch-Gct . 
Acre-Feet 

Har. 

April 

May 

'tine 

.iMly 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

SAN  JOAQUIN  RIVEI1«« 
(Stockton  to  Vernaiia) 

—STATE  HIGHWAY  1.  BRIDGE— 

45.3 

—FRENCH  CA1.:P  SLOUCH— 

45. 9R 

Carolyn  Ueston 

46. IR 

i-l," 

;i0  DIVERSION 

Carolyn  Weston 

46. 2R 

1-6" 

16 

50 

Carolyn  v/e3ton 

46. 3E 

1-12" 

17 

?- 

40 

Ivy  Ranney 

46.65R 

1-10" 

37 

J  7 

',f 

.^- 

eo 

Frank  './est 

46.65R 

1-10" 

13 

21 

33 

T> 

50 

e6 

27 

2 

3* 

104 

F.   Asano 

47. 2R 

1-6" 

4 

'^ 

7 

K 

19 

27 

7 

7 

a    ^J. 

b   37 

Wolfinger  Brothers 

47. 3R 

1-10" 

,<. 

... 

C.  C.   Ung 

47.55R 

1-10" 

33 

4'- 

07 

55 

45 

t  7 

lc3 

Waldo  C.  Haack 

4S.0R 

1-U" 

5  7 

UJ. 

61 

120 

135 

llf- 

c  370 

Chow  L.   Young 

48. 3R 

d  1-6" 

1 

.    .- 

e    25 

Joe  Calcagno 

48. 5R 

1-6" 

■:  7j 

C.  J.   Progno 

46.55K 

i-h'i 

1 

John  Calcagno 

4e.66R 

1-1?" 

2 

2'- 

t'.. 

113 

4? 

71 

.■  loo 

Alfred  Rodgars   (hi 

49.  OR 

1-12" 

1 

57 

74 

71 

41 

75 

Ray  Kuller  and  F.  Terry  (J) 

49. 3R 

1-14" 

72 

230 

Ray  Miller  and  F.  Terry  III 

49. 5R 

1-12" 

IN 

i 

A.  A.  Rodgars 

50. IR 

1-lu" 

21 

—BRANDT  BRIOOE— 

50.2 

A. Hlrata 

50.4R 

1-10" 

V 

K.   II.   and  F.  Uatanabe 

50.611 

1-6" 

D.   Toicano 

50. CR 

1-6" 

5 

,_ 

Paatorlno  Brothera 

50. 9R 

1-12" 

2(> 

^  3 

.'i 

1    .•!■ 

luu 

Paatorlno  Brothers 

51. OH 

1-6" 
1-10" 

IVtRSIC 

" 

Felipe  Eateban 

il.in 

1-12" 

1 

,.- 

J.   Burchell  Estate   (rl 

51. 5R 

1-10" 

l<. 

0.  Santlnl 

52. 4H 

1-5" 

E.    P.   Valla   lal 

'jT.'.jr 

l-li." 

J.   Wldmr 

.-;..■' 

ilUUaia  Nlahlisura 

?j  .'.I' 

.--" 

1  vt..-i.jii 

J.   alldaer 

53.45R 

1-12" 

6 

> 

Julio  Lorenso 

53.5^ 

..... 

.'7 

31 

*.< 

<■    14.) 

i^ 

I'lke  3ung   (u) 

53. V, 

3 

' 

' 

153 


TABLE   215 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  DELTA  UPLANDS 
(San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vemalls)  (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   -  see  footnotes) 


Water  User 

Mile 
and  Bank 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

f;on 

thly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
.  iversi'jno 
:..jrcl.-i.  ct. 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrigated 

I.ar. 

April 

;,jv 

June 

J-.iy 

.eft. 

l_Ct  . 

Oencal 

Rice 

John  Caparra 

53. 6H 

1-4" 

2 

5 

4 

5 

10 

3 

45 

V  15 

Fred  Brandenburg  (w) 

53. 7R 

1-14" 

22 

53 

100 

97 

241 

271 

lul 

37 

q  962 

X  275 

I.  N.  Robinson,  Jr. 

53. 8R 

1-14" 

75 

107 

185 

272 

222 

26t 

311 

12" 

y   1556 

383 

11.  U.   Hansen,  H.  C.  Hansen, 
and  William  Giger 

51.. 9a 

1-10" 

vJ6 

109 

97 

132 

150 

05 

111 

z  760 

157 

— JUNCTION  WITH  MIDDLE  RIVER— 

55. 2L 

Oakwood  Stock  Farm 

57. OR 

1-14" 

59 

63 

36 

171 

i6i; 

10'. 

rl 

55 

742 

2oo 

James  Tobin 

57.15R 

1-7" 

NO  j: 

VERSIC 

J 

Frank  Dewar,  et  al. 

57.38R 

1-4" 

21 

13 

23 

12 

'^5 

ia  26 

Andrew  B.  Calori 

57.451! 

1-5" 

3 

9 

0 

16 

30 

G,  Gardella  and  Company 

57.  SR 

1-4" 

4 

2 

4 

6 

3 

i 

1 

29 

15 

A.  Queirolo 

58. 6R 

ab  1-4" 

^ 

3 

10 

11 

■: 

31 

14 

R.  nauro 

56. 7R 

1-4" 

1 

1 

1 

2 

1 

7 

3 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE— 

58.8 

— U.  3.  50  HIGHWAY  -  H03SDALE 
BRIDGE  RECORDING  GAGE— 

58.9 

Kertle  Abersold 

59.25R 

1-5" 

19 

20 

45 

30 

If 

10 

ac  142 

55 

.'i.  H.  Hadruga 

59. 3R 

1-15" 

:j 

?; 

no 

206 

220 

175 

207 

1 

992 

254 

Eugene  J.  Rossi,  et  al. 

59. 5L 

1-14" 

4t 

67 

51 

137 

51 

364 

aJ  17u 

—  n-ESTERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE— 

59.5 

M.  H.  r^adruga 

ae  50. IR 

1-6" 

1- 

!;■ 

18 

25 

13 

^^ 

3u 

G.  I-:.  Baird  (af) 

ae  50. IR 

1-16" 

120 

217 

-3 

36J 

197 

James  and  Leslie  Little 

50.1,L 

- 1:!: 

3 

- 

4 

' 

A.  F.  Windeler 

60. 5L 

1-15" 

41 

46 

112 

S5 

i.7 

ah  307 

ai  135 

E.  Picchi  and  Son 

aj  60. 8R 

1-S" 

I-, 

52 

3.- 

1?5 

6- 

E.  Picchi  and  Son 

61. 4R 

1-12" 

■5-"' 

1 

42 

116 

115 

:i:^^: 

21/. 

A.  F.  v;indeler 

61. 5L 

1-6" 

PLAM 

'  RH-.OV 

:d 

Jack  Williams 

62.0.'! 

1-6" 

NO  D 

;vEn3io 

1 

Bemice  Von  Sosten 

62.  OL 

1-12" 

12', 

142 

155 

140 

134 

P  702 

23-' 

—PARADISE  DAJ-:  (HEni)  OF  PARADISE 
CUT)-- 

52. 2L 

Paradise  Mutual  Water  Company 

ak  52. 2L 

1-14" 
1-2U" 

;i'. 

" 

i.-i 

353 

36fe 

34fc 

26t 

11 

lv59 

bku 

Dethlefsen  Brothers 

63.  OL 

2-20" 

54b 

34 

am  5fc2 

llyo 

State  of  California 

63.31 

1-14" 

109 

117 

b'j 

165 

162 

291 

13  J 

5  2 

an  1131 

ap  4b4 

H.  H.  Grimes 

63. 6R 

1-12" 

25 

31 

v6 

h? 

32? 

ItL) 

Dethlefsen  Brothers 

64.61 

1-lu" 

i2 

41 

1- 

''5 

Alexander  Hildebrand 

aq  56. OR 

1-5" 

1 

" 

1. 

Johnnie  J.  Silva  (ar) 

55.71 

1-H' 

cO 

64 

Cr 

137 

139 

U3 

99 

46 

790 

as  21; 

Banta  Carbona  Irrigation  District 

at  57.51 

2-lu" 
2-16" 
2-2u" 
3-24" 
1-30" 

4.-59 

76t- 

.:  9-52 

10??? 

7523 

3959 

1470 

au  49008 

av  1706? 

William  Piccinini  (aw) 

t>8.2R 

1-lu" 

17 

V 

',  5 

10 

11/ 

/.^ 

Glen  :■'..  West 

70.  OL 

1-6" 

U 

62 

75 

fc5 

2.( 

ux  336 

143 

Richard  Burnley 

70. 5R 

1-10" 

PLAN 

'  REMGV 

:d 

San  Joaquin  River  Water  Users  Co. 

71.  OR 

2-16" 

550 

5tl 

1011 

1240 

^•■ 

ay  4110 

1266 

E.  Filippini 

71.  OR 

1-6" 
az   1-4" 
az  1-10" 

12 

Tony  M.  Cardoza  (u) 

ba  71.75H 

1-4" 

10 

16 

Tony  M.  Cardoza 

72. IR 

1-lJ" 

-■ 

69 

5o 

!l.  J.  Mortensen  and  Barker 

73. 2R 

1-fc" 
1-1?" 

-^ 

83 

163 

523 

297 

San  Joaquin  River  Club 

74.71 

1-6" 

. 

58 

9b 

63 

92 

10b 

bb  476 

be  5^ 

E.  A.  Tassi 

75. '^S 

1-lh" 

72 

11.6 

77 

7u 

n 

bd  49b 

be  34o 

SAN  JOAaUIII  RIVER  (Stockton  to 

Vemalis) 

4792 
78 

9271 
155 

775t 
126 

13115 
220 

16377 
265 

13163 
214 

7367 
124 

23t2 

3f 

74245 
153 

27397 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

154 


TABLE  213 

DIVERSK^S  AHD  ACR£A0£3  IRRIGATED  -  DELTA  UPLANDS 
(San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vemall3)(contd. ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.   I956 
(Nov.   1955  thru  Feb,    195^  -  see  footnoteo) 


lUleage  along  San  Joaquin  P.lver  from  its  mouch  ui  miles  below  Ancloch. 

Left  bank  diversions  into  the  ^loreing  Ranch,  Stewart  Tract,   and 

Roberts  Island    (below  r.ile  58-9)   are  not  included  since  that  area 

is  considered  to  be  within  the  Delta  Lowlands.     Tidal  effect 

ceases  at  about  Kile  6€.0. 

rtdditional  acre-feet  diverted:     Ilovember  1. 

Cf  this  acreage,   5  was  double  cropped. 

This  acreage  also  received  2U  acre-feet  of  water  from  controlled 

drainage. 

The  6"  unit  replaced  a  ti"  unit  in  June  1956. 

Of  this  acreage,  2  was  double  cropped. 

Of  this  acreage,  60  was  double  cropped. 

Includes  30  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water. 

Formerly  listed  as  ru.nna  M,   and  Ema  J.   C.   Ott. 

Additional  acre-feet  diverted:     tlovember  17. 

Formerly  listed  as  Herbert  Spangenberg  and  S.   B.   Chapman. 

Combined  acreage  for  I.iles  1*9. ^K  and  i*9.5R. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  16. 

Includes  52  acres  of  Vieira   lands. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  2. 

Additional  acre-feet  diverted:     f;oveiaber  10. 

Formerly  listed  as   J.    Burchell. 

Formerly  listed  as  D.  J.  Itacedo, 

Includes  30  acres  of  IJishiraura  lands. 

Installed  prior  to  1956.     Not  previously   listed. 

Of  this  acreage,   3  was  double  cropped. 

Formerly  listed  as  John  Barkett. 

Of  this  acreage,    18  was  double  cropped. 

Additional  acre-feet  diverted:     Ilovember  77. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  30. 

Includes  13  acres  of  Thompson  lands. 

Replaces  a  3"  unit. 

Additional  acre-feet  diverted:     November  3. 

Of  this  acreage,   U5  was  double  cropped. 


ae     Plant   is  located  on  Walthall  Slough  which  joins  the  San 

Joaquin  luver  at  this  mile, 
af     Kew  installation  in   1956. 

ag     The  3"  unit  was  a  temporary  installation  in  1956. 
ah     Additional  acre-feet  diverted:     November  21., 
ai     Of  this  acreage,   30  was  double  cropped, 
aj      Plant  moved  from  Mile  60. 5R  in  June    1956. 
ak     Plant   is  located  on  Paradise  Cut  which  Joins  the  San  Joaquin 

River  at  this  oile, 
am     Additional  acre-feet  diverted:     November  226,   December  62£. 
an     Additional  acre-feet  diverted:     December  7,   February  1. 
ap     Cf  this  acreage,   26  was  double  cropped, 
aq     Plant  is  located  on  Old  Channel  which  joins  the  San  Joaquin 

River  at  this  mile, 
ar     Formerly  listed  as  Manuel  Brazil, 
as     Includes  53  acres  of  Eanta  Irrigated  Farms  land, 
at     Plant  Is  located  on  intake  canal  which  joins  the  San 

Joaquin  River  at  this  mile. 
au     Additional  acre-feet  diverted:     IJoveaber  333. 
av     Includes  2554  acres  of  Banta  Irrigated  Farms,   Kasson 

District,   and  outside  contracts.     Cf  tnis  acreage.    1214  was 

double  cropped.     This  acreage  also  received  1600  acre-feet 

of  well  water. 
aw     This  plant   formerly  located  at  Kile  70. 5R  and   listed  as 

Richard  Burnley, 
ax     Additional  acre-feet  diverted;     November  35»   December  3- 
ay     Additional  acre-feet  diverted:     November  15. 
az     The  4"  and  the  10"  units  were  temporary  installations 

during  1V56. 
ba     Portable  unit  which  diverted  between  I'dles  71.65R  and  71.75R 

in  1956. 
bb     Additional  acre-feet  diverted:     November  61. 
be     Recreational  lakes,      nlso  received  an  undetersiined  amount 

of  controlled  drainage  water, 
bd     Additional  acre-feet  diverted:     November  41. 
be     Of  this  acreage,   225  also  received  an  undetermined  aaount 

of  controlled  drainage  water. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  DELTA  UPLANDS 
(Calaveras   River,    Mokeluinne  River,    Cosumnes  River,    Sacramento   River  below  Sacramento,    and  Yolo  Bypass-West 

Diversion  Year  Nov.   1955  thru  Oct.    1956 


(Hov.    1955  thru  Feb. 

1956  - 

see  footnotes 

r.ile 
and  Bank 

number 

and 
Size  cf 

Pun[ 

Monthly  Liversicr.s    in   Acre-Feet 

Total 
Diversions 
r'.arch-Oct. 
rtCre-Feet 

IrrigAtej 

Jur.e 

^ 

Cct. 

Ser.eril 

r.lCt; 

CALAVERAS   RIVEa(a), 
Totals 
Average  cubic  feet  per  second 

- 

-- 

MOISLL-iJE  RIVER  (b) 
Totals 
Average  curie  feet  per  r^c---' 

M 

7 1..' 

7^5 

1332 

176R 

u-c 

.-:i 

;i-- 

Totals                              '    '■ 
Average  cubic   feet  per  second 

S40 

664 

11 

54; 

19 
J 

2564 

s 

1414 

124 

jACartiitiiTl,'    KlVr,:i   ociA^.*    ^aC.iaj  z.iUV 

12.9 

— HIO  VISTA  BRIDGE-- 

John  Lira 

13.  OR 

1-6" 

d   10 

2 

C.   A.   Beach 

1.5. 2L 

1-12" 

2tl 

116 

u.  and  B.  Correa 

(.5.5L 

1-10" 

1.5. 75L 

1-6" 

:.u  u1Vi,."..;Il:. 

A.  J.  Sm.n.y 

1.5. 95L 

1-10" 

46 

51 

2e 

— PREEPORT  B;1IDCE— 

46.J 

Fr«.port  D.v«lopoenl  Conpany 

1.6. 25L 

1-S" 

L.  J.  On 

46. 8L 

1-10" 

L.   C.   Kloti 

47. 3L 

1-S" 

i.i 

:^ 

j,i 

.\« 

4^ 

E.  A.  Franklin 

47. 5L 

1-8" 

11 

^■7 

1  ■ 

76 

50 

G«org«  Coleman 

47. 7L 

1-6" 

I*.   A.   Richardson 

53. 7L 

1-6" 

— "1!"  STREET  DRIUOE— 

59. 

3ACRAIXKT0  IIIVEH  OELCfJ  oACRAISirrC 

"' 

rotala 

Average  cubic   feet  per  second 
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DIVERSIONS   AND  ACREAGES    IRRIGATED   -   DELTA   UPLANDS 
(Calaveras    River,    Mokelunme   River,    Cosumnes  River,    Sacramento   River  below  Sacramento,    and  Yolo  Bypass-West    Cut)(contd.) 

Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   -   see  footnotes) 


Water  User 

Mile 
and  Bank 

Number 

and 
3i:e  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
liarch-Occ. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

April 

May 

June 

July 

Aug, 

Sept . 

Oct. 

General 

Rice 

YOLO  BYPASS  imSI   CUT) 

*« 

H.  L.  Sorensen 

lf.2R  (1.9) 

1-U" 

.^0 

113 

57 

161 

112 

127 

101 

091 

160 

Mounds  Farms 

1,.2R  (2.0) 

2-12" 

ei 

136 

195 

300 

281 

256 

429 

r  1680 

500 

H.  L.  Sorensen 

4.2R  (2.0) 

1-16" 

199 

209 

176 

161 

153 

163 

g  1061 

320 

Charles  L.  I-iaben 

5.7R  (0.9) 

1-18" 

35 

556 

h  591 

240 

R.   3.  W.  Hanch 

5.7R  (1.5) 

1-16" 

.'i.i 

37E 

W6 

437 

375 

220 

i  2100 

400 

Fridolf  Anderson 

6.75R  (0.6) 

1-16" 

60 

165 

257 

462 

420 

James  Iriart 

7.85R 

1-16" 

U 

213 

125 

193 

01 

j  506 

260 

Swanston  Land  Company 

7.87R  (1.7) 

1-16" 

115 

265 

300 

700 

620 

Vaughn  and  Burlingham 

7.S7R  (2.1) 

1-U" 

19 

1'- 

LU 

92 

63 

158 

98 

69 

582 

220 

Vaughn  and  Burlingham 

7.87R  (2.5) 

1-U" 

10 

30 

26 

150 

139 

96 

61 

564 

311 

Vaughn  and  Burlingham 

7.G7R  (2.7) 

1-U" 
1-16" 

U 

120 

21t 

372 

516 

616 

441 

119 

2424 

730 

Swanston  Land  Company 

8.7R 

1-16" 

32? 

165 

k   513 

190 

J.  H.  Glide  Estate 

9.3R 

1-U" 

1 

m 

153 

in  .-■':.  5 

140 

T.  S.  Glide 

10. 9R  (0.1,) 

1-20" 

77 

05 

272 

333 

112 

23 

^62 

n  1160 

T.  3.  Glide 

11. OR 

1-10" 

10 

26 

35 

P 

T.  3.  Glide 

12. 4R 

1-U" 

193 

193 

400 

T.  3.  Glide 

13.15R 

1-20" 

17 

43 

ou 

p  200 

— SACRAIENTO  KOHTHERM  RAILROAD— 

13.2 

T.  3.  Glide  (q) 

13. 5H 

1-6" 

59 

60 

45 

T.  S.  Glide 

I4..8R 

2-16" 

i;o  oivERSion 

T.  3.  Glide 

17. IR  (1.8) 

3-20" 

2l)1 

1S9 

1873   2761  1  1730 

245 

220 

r  7225 

4400 

T.  3.  Glide 

18.  6R 

1-36" 

KG  DIVERSION 

3 

— U.  S.  UO   AND  99W  CAUSEWAY— 

20.1 

YOLC  BYPASS  {IffiSI  CUT) 
Totals 
Average  cubic  feet  per  second 

33 
1 

5(34 
9 

123 1 

20 

3B92 
62 

96 

1 

4c  17 
76 

.l155 
36 

36 

2o774 
43 

lu7jo 

- 

Ilileage  above  Chain 
I'ileage  above  Prospei 
Below  gaging  station 
Individual  diversion; 
Below  gaging  station 
Individual  diversion. 
Below  gaging  station 
Individual  diversion. 
Additional  acre-feet 
This  acreaj^e  also  re 
Additional  acre-feet 
Additional  acre-feet 


Island 

ct   Island. 

-  Calaveras  River  near  Stockton,  Ilile  7.9. 
s  are  shown  in  Table  No.  213 

-  llokelumne  River  at  Uoodbridge,   Mile   19.2. 
s  are   shovm   in  Table  No.  212 

Cosunmes   River  at  licConnell,    Mile   10.7. 
s  are  shown    in  Table   N'o.  211 

diverted:     ilovember  3. 
ceived  an  undeternined  amount   of  well  water. 

diverted:      November  51  and  December  51. 

diverted:     fJovember  23  and  December  14. 


h  Additional   acre-feet  diverted 

1  Additional  acre-feet  diverted 

J  Additional   acre-feet  diverted 

k  Additional  acre-feet  diverted 

m  Additional  acre-feet  diverted 

n  This   acreage   also   received  an 

from  controlled  drainage. 

p  Combined  acreage    for  Miles    11 

q  New  Installation  In   1956. 

r  Additional   acre-feet  diverted 

3  Additional   acre-feet  diverted 


November  2381   and  December  262. 
November  105. 

November  2U2,    and  December  51- 
November  23,    and  December  20. 
November  21. 
undetermined   amount  of  water 


OR  and   13.15R. 


November  278, 
November  116, 


and  December  I67. 
and  December  58. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  DELTA  UPLANDS 
(Miscellaneous  Delta  Uplands) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 


(Nov.  1955  thru  Feb. 

1956  - 

see  footnotes 

..'ater  User 

Mile 

and  Bank 

Number 

and 
Ji:e  of 

punp 

Monthly  Diversions  in  Acre-Fee 

t 

Liiversion-j 
;:arch-Oct . 
Acre-Feet 

Acreage 
IrripateJ 

■M.ir. 

April 

:;ay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

r,.?neral 

Rice 

I;I3CELLAHE0US  DELTA  UPLAKDS 

Five  Mile  Slough 

Sam  Hernandes 

2/6-17D 

1-3" 

4 

3 

Guodi  Segarina 

2/6-17C 

1-12" 

1:0  DIVERSIQK 

Lawrence  Jimenez  (a) 

2/6-8N 

1-8" 

' 

14 

Disappointment  Slough 

H.  Moffat  Co.  and  Eldon  Land  Co. 

2/6-6P 

1-18" 

^3."- 

3U' 

4.4 

4i-- 

ijj 

-.3^ 

■  .■  1 

4JU 

H.  Moffat  Co.  and  Eldon  Land  Co. 

2/6-6J 

1-U" 

157 

25- 

'•'- 

515 

561 

501 

234 

375 

Telephone  Cut 

E.  V.  Lang  (b) 

3/5-35A 

Gravity 

1  J7 

90 

6'. 

606 

c  237 

E.  V.  Ung  (b) 

3/5-36D 

Gravity 

c  106 

156 


TABLE  217 

DI\fERSIOHS  AND  ACREAGES   IRRIQATED  -   DELTA  UPLANCS 
(Nlacellaneoua  Delta  Uplan(3s)(contd. ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Kov.    1955  thru  Feb.    1956  -  aee  footnotee) 


f.Ile 
J    Bank 


Iiujnber' 
and 

Size  of 


Monthly  Diversions  in  Acre-Fee*. 


Acreag* 

Irrigated 


Telephone  Cut  <contd.) 

E.  V.  Land  (b) 

E.  V.  Lang 

White  Slough 

J.  G.   and  S.  W.    Imeson 

J,   G.  and  S.  W.    Imeson 

Hog  Slough 

Robinson  Farms 

Robinson  Farms 

Thonpson-Folger  Company 

Beaver  Slough 
C.   B.   Orvis 
C.   B.   Orvis 
Canal  Ranch 
Canal  Ranch 
Burton  Slough 
Egbert  0.  Morse 
Barnes  Ranch 
Egbert  0.  Morse 
Egbert  0.  Morse 
Egbert  0.   Morse 

East  dredger  Cut  -  Snodgrass  Slough 

Alfred  Kuhr. 

Alfred  Kuhn 

Alfred  Kuhn 

Duck  Slough  Extension 

Isabella  V/ineoan 

Isabella  Vineman 

Isabella  Uineman 

Mass  Slough 

Raahauge  and  Joseph 

Reclai&ation  District  Z066 

Francis  P.  Gunning 
Cache  Slough 
Ervln  E.  Vassar 
Jack  Parker 
Errin  E.   Vaasar 
Calhoun  Cut 
Hamilton  and  Nyaan 
Katllda  Hall 

UH3EGRECATED 
B.   P.   Porter  Estate   (b) 
Benjanln  Holt 
George  Ende 
George  Eade 
Cotta  and  Souaa 
W.  C.  HaMl 
H.   L,  Soranaen   (b) 
H,   L.  Sorensen 
H.   L*  Sorenaan 
H.   L.  Sorenaon 
H.   L.  Sorensen 
Redaaatlon  District  206rt 


3/5-36C 
3/5-26R 

3/5-26C 
3/5-25C 

l,/5-28B 
4/5-28B 
4/5-2eC 

1./5-15C 
4/5-15D 
4/5-16B 
/./5-16D 

5/5-28D 
5/5-29D 
5/5-20K 
5/5-16N 
5/5-15M 


0/5-3  IN 
6/5-31R 

6/2-26B 
6/2-26D 
6/2-26J 

6/2-33H 
6/2-3'.G 

6/2-31,P 


Gravity 
Gravity 


1-12" 
1-16" 


Gravity 
Gravity 


1-12" 
Gravity 


1-15" 
1-18" 

1-6" 
1-8" 

k  1-10" 

1-U" 

1-8" 

1-16" 

1-10" 
1-12" 

1-U" 


i-li." 
1-12" 

1-U" 
1-12" 
1-U" 


2-30" 
1-36" 


1-16" 


5/2-18 

1-U" 

5/2-<.K 

1-12" 

5/2-l,K 

X  1-20" 

5/1-25D 

1-10" 

5/2-19J 

1-10" 

2/3-19E 

1-16" 

2/6-20B 

1-12" 

3/5-23L 

1-10" 

3/5-UL 

1-U" 

i./5-3i.a 

1-16" 

8/3-30B 

1-10" 

6/3-18r 

1-U" 

6/3-20J 

ad  1-U" 

6/3-19E 

l-U" 

6/3 -3 OD 

1-U" 

6/3-30L 

1-16" 

6/2-25 P 

1-12" 

75 

105 


84 
58 

36 


106 
103 


17t 
li3 


126 


1.17 
Iff- 


103 


368 


251. 

67 


155 

311 

21 

16 

387 

252 
346 
109 


377 

252 
31.9 
105 


11 

1_ 

1? 

13 

4,1 

IL 

222 

173 

1025 

885 

150 


313 


:iO  DIVERSION 
I  I 

::o  DIVERS  ic;: 


190 

167 

153 

159 

316 

rfr 

127 

11225 

."TT 

256 

135 

28 

S62 

Ij 

17 

17 

171 
179 


10670 

;/.6 

U2 

30 

898 


17 
:  lANT  REimVED 


137 


89 
137 
168 

C   DIVERSION 


.;7 

21.8 

191, 

.:oi 

391. 

299 

356 

(.71 

319 

79 

m 

237 

201 
12 
262 
224 
180 


206 
26i 


Hi. 
123 


8321. 

15t 

5 

38' 


60 
1.7 
188 

153 
126 
153 

80 
181. 


132 


76 

&J.11 


115 

82 

1.06 

21.6 

102 


i  U33 

j  161.9 

1.96 


3J 
25 

82 

m  61.1. 
1.263 


190 
UO 
181, 


656 


F  e6v 


r  76 

6J104 


1.0 

t   12639 

3i^"' 


1.65 
aa55e 
ab  1093 

1282 

513 

•e.af  1777 

q   1661. 

ah   1517 

.>! 


120 

112 

ae  U>0 

225 
ae  500 
ag  500 

>( 

275 


.5 
69J 


i 


157 


TABLE   217 

DIVERSIONS   AND  ACREAGES   IRRIGATED   -   DELTA   UPLANDS 
(Miscellaneous   Delta  Uplands) (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    195^   -    see   footnotes) 


Mile 
and  Bank 

Water  User 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

April 

Hay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

Subirrigated  Lands  (aj) 

Stone  Lake  Diverters  (ak)           am  6A-36N 

MISCELLANEOUS  DELTA  UPLANDS 
Totals 
Average  cubic  feet  per  second 

Gravity 

9U 

252 

315 

410 
421 

441 
1912 

441 
1122 

315 
826 

120 
516 

2394 
4797 

63  u 

2462 
1.0 

9054 
152 

11838 
193 

17907 
301 

21996 
358 

19668 
320 

14293 
240 

10206 
166 

107424 
221 

21693 

735 

DELTA  UPLANDS 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 

15012 
2W 
4.2 

3U86 
529 

6.e 

40800 
664 
11.5 

64701 
1087 
18.2 

76113 
1238 
21.4 

66567 
1083 
18.7 

40474 
680 
11.4 

2U776 
338 
5.8 

355949 
732 

112426 

1064 

Figures    represent  North  Townships,    East  Ranges,    and   sections. 

Letters    represent   the   ^--J  sections   which  are    lettered  from  A 

throiigh  R  excluding  I   and   0,    similar  to   the  numbering  of 

sections  within  a  township. 

New  installation  in  1956. 

Installed  prior  to    1956.      Not  previously  listed. 

This   acreage  was    reused   for  duck  ponds. 

Additional   acre-feet  diverted:      November  U8, 

Additional  acre-feet  diverted:      November  70  and  December  9. 

Additional   acre-feet  diverted:      Noverber  25  and  December  190. 

Combined  acreage  for  two  plants  at   i|/5-28B.      This  acreage 

also   received  an  undetemilned  amount  of  water  from  the 

Woodbrldge   Irrigation  District   and  was   reused  for  duck  club 

lands. 


Additional  acre-feet  diverted; 
Additional  acre-feet  diverted: 
Additional  acre-feet  diverted: 
Replaces  a  6"  unit. 
Additional  acre-feet  diverted: 
Additional  acre-feet  diverted: 
Additional  acre-feet  diverted: 
Additional  acre-feet  diverted: 
Additional  acre-feet  divei-ted: 
Additional   acre-feet  diverted: 


November  117. 

November  9  and  December  6U. 

November  33. 

December  10. 

November  25. 

November  30. 

November  65. 

November  22  and  December  11, 

November  216?  and  December  31. 


Additional  acre-feet  diverted:   November  36. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  60. 

Replaces  an  18"  unit. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  65  and  December  33- 

Includes  an  undetermined  amount  of  Marsh  Creek  water. 

Additional  acre-feet  diverted:   December  W)- 

Additional  acre-feet  diverted:   November  jk- 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water 

from  Woodbridge  Irrigation  District, 

Replaces  a  12"  unit. 

300  acres  listed  for  6/3-20J  also  received  an  undetermined 

amount  of  water  from  6/3-19E. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  59  and  December  29. 

Combined  acreage  for  6/3-19E  and  6/3-30D, 

Additional  acre-feet  diverted;   November  51  and  December  25. 

Diversion  in  1956  was  all  controlled  drainage  water.   Additional 

acre-feet  diverted:   November  it5  • 

Estimated  consumptive  use  on  lands  in  Delta  Uplands  considered 

as  subirrigated  from  tidal  channels  during  1956  without  a 

specific  point  of  diversion. 

Not  previously  listed. 

Point  of  diversion  is  considered  to  be  the  control  gates  at 

Lambert  Road. 


Includes  I385  acres  outside  the  district. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  41  and  December  21. 


TABLE  218 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SAN  JOAQUIN  RIVER    (Vemalls  to  Fremont  Ford  Bridge) 

Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 

(Nov.    1955  thru  Feb.    1956  -  see  footnotes) 


'.Jater  User 

Mile 

and  Bank 

* 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  A 

cre-Feet 

Total 
Diversions 
l:arc!-i-Oct . 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Miar. 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Gc-r.eral 

Rice 

— DURHAI-:  FERRY  BRIDGE  -  CAGING 
STATION  -  SAN  JOAQUIN  RIVER 
NEAR  VERNALIS  — 

76.7 

A.  J.  Chisholm 

78. 9R 

1-10" 
a  1-3" 

' 

110 

210 

232 

^ 

25 

562 

390 

Cruze,  Gonsalves,  and  Horesco 

79. 4R 

1-20" 

17 

.1 

70 

23 

133 

b  80 

—STANISLAUS  RIVER— 

79. 7R 

;/.  C.  Blewett  Estate 

80. 7L 

1-12" 

45 

33 

64 

216 

183 

r/ 

626 

20V 

W.  C.  Blewett  Estate 

Bl.iL 

2-12" 
1-14" 

428 

243 

370 

374 

713 

760 

■-77 

71 

c  UIU 

lU.M 

—MAZE  ROAD  BRIDGE  -  RECORDING  GAGE— 

81.85 

Blewett  Mutual  Water  Company 

81.95L 

1-10" 
2-12" 

58S 

^71 

'.45 

V71 

935 

773 

5.'.1 

134 

d  4B58 

107  u 

El  Solyo  Water  Company 

82.  OL 

1-10" 
3-18" 

1634 

2131 

H.37 

3177 

3349 

2866 

1*70 

264 

e  i692b 

r  3591 

—GAGING  STATION  -  SAN  JOAQUIN 
RIVER  AT  HETCH  HETCHY  WATER 
SUPPLY  CROSSING— 

62.65 

El  Solyo  Ranch 

g  83. 5L 

1-12" 

'. 

.-". 

46 

135 

139 

12'' 

573 

132 

El  Solyo  Ranch  (h) 

83. 7L 

1-12" 

21 

;-' 

34 

40 

Faith  Ranch 

84. 4R 

1-20" 

P.' 7 

221 

i  418 

400 

—TUOLUMNE  RIVER— 

91.  OR 

—RECORDING  GAGE— 

91.  BL 

— IffiST  STANISLAUS  IRRIGATION 
DISTRICT  INTAKE  CANAL— 

91. 6L 

v;est  Stanislaus  Irrigation  District 

91. 8L 

1-12" 
1-24" 
6-25" 

7016 

lUi-4'. 

.■  !,••■: 

14196 

13512 

0790 

4713 

1253 

J  69776 

k  23344 

Fred  Ura  //I 

•»(0.6S) 

1-14" 

130 

127 

73 

158 


TABLE  2lB 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SAN  JOAQUIN  RIVER  (Vemalls  to  Preaont  Ford  Bridge)  (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 


(Nov.    1 

QKi;    tkiT- 

.J    Feb. 

1956   - 

see  footnotes) 

..ater  'Jser 

i:ile 
and  Bank 

Hujaber 

and 
Size  of 

Pump 

.■•-.-.ly   ^^ver3;c;.2    ir.    ^CTe-?'i-.\ 

A:re-Fce' 

.<c.-eiie 

:-.^r. 

nprii 

.^y 

June 

July 

.,,g. 

iei-^. 

-  :t. 

General 

.-.ice 

/  rank  Sarmento  jrl 

=  w.?;:) 

2-16" 

1 

ii- 

iJ4 

iy'f 

410 

-.; 

-,    ,2, 

.="rank  Sansento  v2 

••(l.UO 

1-14" 
1-16" 

25:- 

^-- 

374 

905 

522 

- 

- 

Fred  Ura  ,jZ 

••(2.2S) 

1-16" 

-: 

20 

12 

1, 

,    --5 

Frank  Sannento  i'i 

••(2.3N) 

2-16" 

:- 

116 

Ul 

550 

347 

J.  V.  Steenstrup  Estate 

93.  IR 

2-12" 

65 

46 

33 

164 

131 

Walter  W.   Crawford 

93. 2L 

1-6" 

::o  D 

IVERSIC 

H 

George  Covert 

891..1L 

1-3" 
r  2-6" 

; 

es 

102 

lie 

- 

J  5 

Rancho  Dos  Rios 

9i..7R 

1-12" 

-5 

150 

75 

207 

207 

0;- 

t  :-i5 

u  406 

L.  S.   Crane 

95. 5R 

V  1-16" 

:-;< 

-: 

263 

199 

241 

..  :.,. 

X  194 

Bostlck  Brothers 

95.  BR 

1-10" 

54 

139 

105 

2- 

}.' 

t6 

W.  F.   Cook 

96.  OL 

1-18" 

5- 

--. 

254 

291 

362 

176 

;■•    05i2 

5i>. 

—CAGIKG  STATION  -  SAN  JOAQUIN 
HIVEH  AT  GRATSON    (UIRD  SLOUGH 
BRIDGE)— 

96.05 

E.  S.   Brush 

96. 5R 

1-7" 

- 

z    12 

50 

Rancho  El  Pescadero 

98. 9L 

1-16" 

5v 

-^ 

■i^3 

j47 

367 

45 

1276 

aa  675 

John  C.  Tosta 

103.  OL 

1-U" 

2l 

- 

30 

21 

15 

16 

1 

107 

44 

— PATTEH30K  BRIDGE  -  RECORDING 
GAGE— 

lOt.J. 

Patterson  Water  District   (ab) 

104.  i.L 

1-U" 
2-18" 
3-20" 
1-36" 

437o 

...  -1 

;?-■■ 

- 

6113 

7334 

4340 

5-2 

ac.ad  42105 

ae  13626 

150 

Chase  Brothers 

104. 5R 

1-10" 

121 

194 

311 

352 

350 

1918 

262 

H.   L.  SliKDons 

104. 52L 

1-5" 
af  1-4" 

- 

- 

-- 

Charles  Kincaid  (ag) 

104. 7L 

1-3" 

:.'c  z 

ivEr^aic 

1." 

Chase  Brothers 

106. 5R 

1-10" 
1-12" 

?.:■ 

■■- 

436 

364 

299 

-'■ 

500 

Tony  Spinelli 

109. IR 

1-12" 

^3 

62 

3- 

^..  ; ; : 

79 

Twin  Oaks  Irrigation  Company 

109.8L 

1-12" 
2-16" 
1-13" 

--"• 

lii; 

■■■■- 

1573 

1376 

1475 

660 

ai  7974 

ad  1654 
aj 

390 

T.  J.  Henderson 

110. 8R 

1-6" 

:.'C  D 

:VERSIC 

; 

J.    Holtzman 

112. 5L 

1-3" 

;io  D 

IVERSIC 

N 

L.   A.   Thonson  and  J.   H.    Barbour 

112. 55R 

1-16" 

166 

..- 

336 

211 

282 

262 

1592 

an  367 

Turlock  Sportsmen  Club   (an) 

113. 3R 

1-2" 

' 

.. 

8 

47 

4 

Prank  C.  Hosier 

113. 4R 

1-10" 

11^ 

ip  ^6t 

17S 

— CROHS  LANDING  BRIDGE  - 
RECORDING  GAGE— 

113.5 

A.   J.   Silveria 

113. 65R 

1-6" 

:jo  d 

IVERSIC 

; 

A.  J.  Silveria 

114. 35R 

af  1-4" 
1-7" 

- 

26 

Hazel  P.  Crow 

1U.6L 

1-2" 

- 

Frank  C.  Hosier 

1U.63R 

1-8" 

-. 

Manual  A.  Serpa 

1U.75R 

2-10" 

^~i 

233 

23^ 

lo^ 

,,;  ;3:- 

212 

Hasel  P.  Crow 

115. OL 

1-10" 

;.u  0 

IVERSIC 

1 

Roy  F.   Crow 

115. BL 

I-IO" 

221 

-■53 

231 

109 

64 

aq  964 

ar  144 

L.  8.  Crow 

116.0SL 

1-14" 

104 

»., 

ISl 

162 

204 

63 

27 

a  993 

as    210 

John  W.  Drear 

116. 5R 

1-12" 

132 

263 

266 

308 

370 

12y 

1592 

at  260 

D.   L.  McCoy 

S8116.95R 

1-10" 
1-12" 

14 

52 

34 

•u  351 

av  91 

— !T»-    ''   —';■       -LOUGH— 

122. 2E 

— r-                          ■■    -  SAN   JOAOUIN 
P:  .                      .  .,7UN— 

123.7 

••l(£RCED  RIVER— 

123.7 

v;  :.»i;..  :-    riaj-  :,?  y,  ,     .,  ---^ 

16097 
262 

9.4 

21905 
368 

12.8 

20312 
330 
11.8 

32034 

538 

18.7 

34197 
556 

20.0 

28499 
463 
16.6 

15026 
252 

8.8 

3232 

^3 

171302 

353 

52032 

540 

Avtrare    cubic    feci   i-er   accijr.u 
Monthly  use   In  per  cent  of  aeaaonal 

Notes  on  Page   152 


159 


TABLE  218 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SAN  JOAQIJIN  RIVER  (Vemalla  to  Fremont  Ford  Bridge)  (contd.  ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  195^ 
(Nov.. 1955  thru  Feb.  195^  -  see  footnotes) 


w  Mileage  along  San  Joaquin  River  from  its  raouth  4i  miles  below 

Antioch. 
ft*  V/est  Stanislaus  Irrigation  District  Intake  Canal  joins  the 

San  Joaquin  River  at  I'.ile   91. BL.   Distance  from  the  San 

Joaquin  River  and  bank  are  shovm  in  (  ) . 
0  Pumping  plant  is  located  on  Old  Channel  which  joins  the  San 

Joaquin  River  at  this  mile. 
Oft  Pumping  plants  are  located  on  drain  which  joins  the  San  Joaquin 

River  at  this  mile. 
a  The  3"  unit  was  a  temporary  installation  during  1956. 
b  Includes  10  acres  which  also  received  an  undetermined  amount  of 

water  from  controlled  drainage, 
c   Additional  acre-feet  diverted:   November  9  and  February  23, 
d  Additional  acre-feet  diverted:   November  107 
e   Includes  an  undetermined  amount  of  water  returned  to  river  by 

spill.   Additional  acre-feet  diverted:   Movember  1*06. 
f  Includes  ?6[i  acres  v/hich  also  received  an  undetermined  amount  of 

well  water  and  an  undetermined  amount  of  controlled  drainage 

water . 
g  Previously  listed  as  Mile  63. 3L. 
h  New  installation  in  1956. 

i  Additional  acre-feet  diverted:   December  29. 
j  Additional  acre-feet  diverted:   November  309. 
k  This  acreage  also  received  10310  acre-feet  of  Delta-Mendota 

Canal  water  as  follows:   April  353,  i'^ay  201,  June  1151,  July 

37fiO,  August  3336,  and  September  l^t?.   Of  this  acreage,  22/^2 

was  double  cropped.   Includes  2096  acres  irrigated  outside  tlie 

district.   Portions  of  this  acreage  received  an  undetermined 

amount  of  well  water. 
m  Combined  acreage  for  Miles  *'!'(0.7N)  and  **(1.1I.'). 
n  Additional  acre-feet  diverted:   November  fc. 
p  Of  this  acreage,  25  was  double  cropped. 
q  Acre-feet  diverted:   November  5. 

r  One  6"  unit  was  a  temporary  installatior  in  1956. 
s  Additional  acre-feet  diverted:  November  33. 


Additional  acre-feet  diverted:   ilovember  1  and  jece;aber  1. 

Of  this  acreage,  120  was  double  cropped. 

Replaces  a  10"  unit. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  6. 

Cf  this  acreage,  Uh   was  double  cropped  and  23  received  an 

undetermined  amount  of  Turlock  Irrigation  District  water. 

Additional  acre-feet  diverted;   November  c.  and  December  2. 

Additional  acre-feet  diverted:  i.'ovember  4. 

Of  this  acreage,  11*   was  double  cropped  and  725  received  an 

undetermined  amount  of  well  water. 

Formerly  listed  as  Patterson  '.later   Company. 

Additional  ;  cre-feet  diverted:   iiovember  10. 

70  acres  listed  for  Mile  105. faL  also  received  an  undetermined 

amount  of  water  from  I.ile  104. 41.. 

Of  this  acreage,  22b  was  double  cropped.  This  acreage  also 

received  2099  acre-feet  of  Delta-Mendota  Canal  vfater  as  follows: 

April  360,  May  279,  June  397,  July  34-6,  August  449,  and 

September  26t. 

The  4"  unit  was  a  temporary  installation  during  1956. 

Formerly  listed  as  Harry  Black. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  1. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  9. 

Of  this  acreage  6&5  was  double  cropped. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  26. 

Of  this  acreage,  107  v;as  double  cropped  and  tO  received  an 

undetermined  amount  of  v/ater  from  controlled  drainage. 

Installed  prior  to  1956.   Not  previously  listed. 

additional  acre-feet  diverted:   "ovember  2. 

additional  acre-feet  diverted:   November  45. 

Cf  this  acreage,  35  was  double  cropped  and  101  received  an 

undetermined  amount  of  Central  California  Irrigation  District 

water. 

Of  this  acreage,  30  was  double  cropped. 

Of  this  acreage,  llJ  was  double  cropped. 

Includes  an  undetermined  ai.iount  of  controlled  drainage  water. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  3. 

Of  this  acreage,  23  was  double  cropped. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SAN  JOAQUIN  RXVER  (Fremont  Ford  Bridge  to  Gravelly  Ford) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 


Water  User 

Mlle 
and  Bank 

« 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Divers! 

ons  in  Acre-Feet 

Total 

Diversions 
Nov. -Oct. 

Acre-feet 

Irrigated 

Ncv. 

Pee  . 

Jan. 

Feb. 

Mar, 

Apr. 

Hay 

.Tune 

Ju  1  y 

Aug  . 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

--GAGING  STATION  - 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT 
FREMONT  FORD  BRIDGE  — 

129.5 

Stevlnson  Corporation 

135. 7R 

1-14" 

45 

34 

42 

2 

96 

5 

25 

249 

a  305 

Erreca  Farms 

161. ^R 

l-R" 

7 

27 

44 

b  78 

3' 

Erreca  Farms 

161 . 9R 

1-18" 

100 

21.d 

222 

182 

312 

1088 

b, c  606 

Dye  Farms 

163. 2R 

1-li'" 

89 

45 

172 

202 

221 

819 

d  466 

D.  L.  HcNamara 

e  163. 6r 

1-lL" 

i< 

57 

78 

60 

—GAGING  STATION  - 
SAH  JOAQUIN  RIVER 
NEAR  DOS  PALOS  — 

186.0 

San  Luis  Canal  Company 

f  186. 6l 

Gravity 

4d87 

iyi'" 

lc4  39 

15580 

1763T 

25839 

28931 

25190 

l^'  '  " 

16304  2 

^OQ^.t 

— FIREBAUGH  BRIDOE-- 

198. '1 

Antone  Zanlnovlch 

206. 02R 

1-4" 

1 : 

'■ 

1' 

--GAGING  STATION 
SAN  JOAQUIN  RIVER 
NEAR  MENDOTA— 

206.2 

— HENDOTA  DAM— 

208.63 

—DELTA-MENDOTA  CANAL-- 

208. 63L 

Central  California  Ir- 
rigation District 

g  208. 63L 

Gravity 

7977 

1896 

2523 

56583 

53629 

74334 

90557 

B8157 

81169 

45995 

23397 

h  526217 

t  128917 

85,)o 

Grasslands  Water 
Association  (J) 

k 

k 

1228 

67 1 4 

169 

14834 

22945 

Laguna  Water  District  (J)    n 

' 

,^ 

.=  ' 

82 

90 

i-j 

Panoche  Water  District 

(J)    k 

f 

256 

2340 

773 

456 

2206 

6031 

31193 

706 

Plrebaugh  Canal  Company 

g  208. 63L 

2-24" 
2-36" 

2-42" 

670 

b31 

143 

6720 

9082 

10100 

13228 

15372 

13839 

5042 

2620 

77447 

18212 

4580 

--FRESNO  SLOUGH— 

208. 93L 

--LONE  WILLOW  SLOUGH— 

219.  8r 

Columbia  Canal  Company 

219. 8r 

n 

^i» 

1394 

14 

51 

eeeu 

6183 

8295 

10451 

9209 

8686 

6266 

2977 

62533 

12979 

137'-' 

Chowchllla  Canal 
Company  ( j ) 

n  219. 8r 

.  ■ . 

821 

2694 

1 27 

4892 

—GAGING  STATION  - 
SAN  JOAQUIN  RIVER 
AT  WHITEHOUSE-- 

219.83 
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DIVERSIONS  AKD  ACREAGES  IRRIGATED  -  SAN  JOAQUIN  RIVER  (Prenont  Ford  Bridge  to  Gravelly  Pord)(oontd.) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 


Hlle 
and  Bank 

Water  User 

Kuaber 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  In   Acre-Pee". 

—Ton.: 

DlverBlona 
Kov.-Oet. 

i- re -Feet 

imsktcd 

Nov. 

T"?; . 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr.      May          Jur.e 

j-._. 

'"-■ 

- "  ■' ' 

3«nep«l 

Bl.-e 

United  ParBi3   Company                Z2^.2L 

Rose  Campbell                           232.551- 

—HEAD  OP  ORAVELLY                    232. 8r 
FORD  CANAL— 

1-.4 

KO    DIViHSIO 

12 

f    1- 

PRaKSiT  FORD  BRIDGE  TO   ORAVELXY  FORD 

2. 'J 

1 .6 

0 
0 

2973 

52 

0.3 

90326 
1469 
10.4 

85562 

1*38 
9.9 

111719 
1817 
12.9 

145120 
2414 
16.8 

142218 
2313 

16.4 

129570 
2107 
15.0 

75646 
1271 
8.7 

6.C 

865570 
1192 

233130 

l6lCi 

Totals 

Average  cubic   feet  per  second 

Monthly  use  in  per  cent  of  seasonal 

Mileage  along  San  Joaquin  River  from  Its  nouth  4^  miles  below 

Antloch. 

This  acreage  also   received  an  undetertalned  amount  of 

East  Side  Canal    Company  water. 

171  acres  of  general  crops  listed  for  Mile  I6I.9R  also   received 

an  undetertalned  amount  of  water  from  Kile  I61.UR. 

This  acreage  also  received  an  undetenained  amount  of  well 

water. 

Includes  358  acres  which  also  received  an   undetermined  amount 

of  well  water. 

Plant  Is  located  on  East  Side  Canal  which  joins  the  San 

Joaquin  River  at  this  mile. 


f  Point  of  diversion  is  at  head  of  Temple  Slough. 

g  Point  of  diversion  is  considered  to  be  Mendota  Pool. 

h  Includes  main  and  outside  canals  and  Helm  Ditch. 

1  Includes  some  double  cropping  and  Interplantlng. 

J  Data  furnished  by  U.  S.  Bureau  of  Reclaaiatlon. 

k  This  water  was  transported  by  the  Central  California 

Irrigation  District. 
m  Includes  gravity  diversion  in  Icne   Willow  Slough,  and  the 

Howry  Canal  and  Columbia  pumps  in  Hendota  Pool. 
n  Point  of  diversion  is  on  Lone  Willow  Slough,  2.3  alles  below  head. 
p  Includes  2  acres  which  also  received  an  undetertalned 

amount  of  well  water. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SAN  JOAQUIN  RIVER  (Gravelly  Pord  to  Prlant  Dan) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 


:-.ile 

ir.d   Bank 

Numbe.- 

and 

Monthly   Diversions    in   Acre-Fee-. 

Total 
-  iversicr.5 

Acreage 

Irrigate- 

jt-e    of 

'./ater   '  ser 

^  an. 

Feb. 

]  .ar  • 

^y 

u  ..:,.. 

-  --:' 

.;:■'_-.-  e-  - 

-    -^ 

W.   A.   Kochergen                        233. 66R 

1- 

52 

IIJ 

^6 

^^i 

a   c- 

W.  A.   Kochergen                      231..0O.R 

:-6" 

X   DIVEKSIOII 

Ernest  D.  Hart                         235. 03L 

1-;-" 

. 

1 

1 

1 

: 

-- 

Dewey  IJ.  Johnson   (b)             235. 33P. 

c   1-6" 

- 

lo 

ot 

i:: 

,i 

;'■ 

- 

Santos  Carrasco  (e)               236. 2EH 

1-n" 

;c    .i\'<;.=:sio:.' 

— OAGIMO  STATION  -  SAM         236.4n 
J0A3UIH  RIVER  HEAR 
BIOLA— 

Smith,  Mclnturf,                     237. 33L 
and  Ifanaen  (f) 

1-     •■ 

•- 

26 

« 

K.  S.  Beatty                            237.431 

l-O" 

FLAJT   SEI.OVED 

J.  A.   Peterson   (h)                 237. 98F. 

l--," 

;. 

■■. 

--■- 

■' 

— SKA0C3  BRIUOE—                    236.18 

— BCMSER  RECORDIIIG  CACE—  21.2. UL 

A.  and  K.  Orargaard               21,3. SUI 

1-5" 
1-6" 

It 

ij 

-•■ 

C.   B.  Ninas                                 2U.03L 

1-5" 

■  '.  n'~T   i'^  OVF.^ 

I.  H.   Donny                                2U.86L 

,.-., 

J  63 

s  1-- 

C.  l.  Hanoar                            245. 36R 

1-6" 

i    e- 

Kra.  Ceorgi  lUirdacal   (kl     245. 63R 

1-lJ" 

T.  K.  Sonny                              245. 81L 
Jaspar  Ranch                            246. 15L 

1-5" 
1-5" 

12 

K..J    33 

Jaapar  Ranch                            246.341. 

1-t" 

:o  ulvi.^K't 

II.    J.  Valantlna                        246.731 

1-'  ■• 

PL/u^T   .la.CVEU 

— U.   3.   99  HIOffJAT                  247. 3f 
BRIDGE— 

0.   Obartl  and  Sons                  247. 64t. 

I-    '■ 

17 

2^ 

IS 

0.  Obartl  and  Sons                 r47.65'' 

:-.." 

jiv.i.,,jiu:, 

::ofi   Jomwln   Haht  and            247. Hi:- 

-  '■ 

.  [ 

lu 

-' 

?l." 

:  !;io  OaOE— .•4r.]r. 

161 


TABLE 

220 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  SAN  JOAQUIN  RIVER  (Gravelly  Ford  to  Frlant  Dara){oontd.) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 

'..'ater  L'ser 

Mile 
and  Bank 

I.'mnber 

and 
3i:^e  of  - 

Purap 

r.onthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
Nov. -Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrif:ated 

;ov. 

Oec. 

Jan. 

Feb. 

i  ar. 

April 

ilay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

jeneral 

Rice 

,"i-s.  Carl  R.  IlcKinley 

m)  24s. 51L 

1-3" 

4 

1 

3 

5 

13 

17 

7 

5 

2 

65 

19 

—SANTA  FE  RAILROAD 
BHIDOE— 

249.23 

ililler  Brothers 

251. 46L 

n  1-6" 

12 

30 

52 

79 

77 

17 

2» 

304 

52 

J.  •.;.  Carrell 

253. OL 

1-C" 

17 

77 

164 

?02 

196 

15£ 

146 

to 

1117 

1J4 

J.  ■,!.    Carrell 

253.301, 

1-4" 

4 

;5 

21 

44 

73 

62 

59 

54 

24 

356 

22 

Fred  Russell 

253. 79R 

1-6" 

7 

7 

13 

14 

17 

27 

23 

7 

17 

132 

4  b 

L.  L.  Howard 

254. S2H 

p  2-6" 

33 

24 

57 

q  42 

Sycamore  Island  Stock 
Ranch  i/7 

»»254.90 

r  l-„" 

17 

1 

14 

s,t,u  66 

a  13 

L.  L.  Howard 

254. 93R 

1-6" 

31 

51 

49 

if 

149 

q 

Greiner  and  '.."right 

254. 9SL 

1-7" 

uO  DIVE 

isio:: 

Sycamore  Island  Stock 
Ranch  fr*6 

«*255.00 

1-3" 

- 

1 

- 

12 

13 

'^ 

5 

V  ':.4 

JJ 

Fresno  State  College 

255. 05L 

1-4" 

iO  DIVE 

RSIOK 

Sycamore  Island  Stock 
Ranch  i'b 

255. 34R 

1-6" 

25 

18 

19 

30 

112 

IJ7 

291 

a,s  56 

Sycamore  Island  Stock 
Ranch  u'^ 

■s«255.e4 

1-5" 

26 

34 

3" 

32 

31 

92 

' 

254 

t,v  4'J 

Sycamore  Island  Stock 
Ranch  (/3 

255. 93R 

1-4" 

6 

6 

5 

34 

26 

27 

5 

i 

110 

w  26 

Sycamore  Island  Stock 
Ranch  ,?2 

256. 52R 

l-'j" 

25 

31 

12 

55 

40 

92 

103 

w  356 

u.x  74 

Emma  Pappas  (y) 

257. IL 

1-" 

4'i 

J' 

1d4 

z  156 

Emma  Pappas  (y) 

257. 70L 

1-12" 

46 

37 

57 

42 

z  164 

32 

L.  D.  Cobb 

25s. 06R 

1-6" 
1-7" 

16 

3 

0 

171 

162 

91 

62 

16 

607 

aa  158 

—STATE  HIGin.'AY  41 
BHIDOE— 

25s. 33 

R.  J.  Curtis 

258. 39L 

ab  1-4" 

.. 

34 

43 

55 

47 

19 

234 

40 

;.',  E.  Roberts 

256. SOL 

l--;." 

■ 

1 

-" 

7 

ID 

23 

2t 

34 

22 

1- 

167 

ac  139 

\U   E,  Roberts  ;;-'2 

258. 9OL 

1-1?" 

;'3 

13 

50 

105 

114 

105 

57 

2^ 

492 

ac 

J.  E.  Cobb 

259. 39R 

ad  2-6" 

1 

13 

7 

28 

60 

85 

55 

37 

1 

307 

105 

—SITE  OF  OLD  LAL'ES 
BRIDGE— 

259. 7E 

]:arjorie  E.  Sims 

259. SOL 

1-6" 

13 

23 

50 

47 

32 

15 

IK.J 

3fc 

J.  E.  Cobb 

260. 4R 

1-6" 

1 

26 

19 

26 

62 

52 

57 

45 

15 

3 -'3 

Uuane  M.  Folscm 

261. lOL 

1-::,'." 

NO  DIVERSIOh 

R.  C.  Arnold 

261. 53R 

1-4" 
ae  1-5" 

37 

18 

30 

97 

147 

122 

77 

54'' 

151 

Duane  11.  Folsom 

261. 6L 

1-35" 

HO  DIVE 

RSIOI, 

Duane  f'..  Folsom 

261. 70L 

1-6" 

34 

2a 

6U 

164 

141 

39 

2  J 

526 

af  186 

E.  G.  Rank 

««261.75 

1-5" 

t 

17 

10 

6 

41 

20 

E.  G.  Rank 

*«261.90 

1-5" 

13 

30 

17 

' 

'■'-' 

3'_ 

E.  G.  Rank 

««262.07 

l-r," 

16 

36 

23 

to 

40 

Duane  i..  Folsom 

262. 27L 

1--  " 

^' 

69 

107 

104 

96 

j7 

37 

515 

af  61 

A.  Brovm 

262. 43L 

1-5" 

.7 

32 

36 

'• 

afi  137 

ah.ai  74 

E.  G.  Rank 

262. 4CL 

1-5" 

6 

9 

1 

ah  27 

ag  63 

Dale  IlcCoon 

262. 60R 

1-6" 

NO  DIVE 

RSIOK 

— 3ai:ples  ranch 
recording  cage— 

262.66 

U.  H.  Rohdc 

262. 66L 

1-7" 

4 

11 

47 

34 

63 

35 

2  j2 

Dale  ncCoon 

253. 40R 

1-7" 

3f 

120 

105 

54 

346 

t:7 

Dale  McCoon 

263. 4BR 

1-6" 

yi 

9 

40 

65 

37 

6 

1 

193 

aj  91 

H.  K.  Jensen  (ak) 

263. 76R 

1-5" 

do 

56 

73 

119 

116 

lie 

11)4 

'• 

73? 

.-im  .-1 

Pacific  Coast  Aggregat 
Company 

e   264. OOL 

1-6" 

l.u.i 

INI 

USTRIAl 

USE 

jlll.Y 

H.  W.  Ball  ifl 

an  264. OOL 

ap  1-5" 

)  3 

H.  W.  Ball  #2 

an  264. OOL 

1-5" 

11 

11 

9 

} 

..' 

'' 

H.  ■./.  Ball  #3 

an  264.  OOL 

1-3" 

1, 

14 

3) 

32 

31 

21 

3 

15'' 

1j 

H.  W.  Ball  i/U 

264. OSL 

1-5" 

15 

75 

4 

69 

36 

202 

'! 

Ike  D.  Ball 

264. 60R 

1-6" 

-.5 

40 

76 

1.6 

96 

1J2 

t2 

42 

603 

W.  F.  Ball 

264. S3L 

1-4" 
1-5" 

15 

16 

25 

55 

46 

50 

47 

14 

162 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -   SAN  JOAQUIN  RIVER   (Gravelly  Pord  to  Prlant  Dan)  (conCd. ) 
Diversion   Year  Nov.    1955  t-hru  Oct.    195^ 


Kile 
and  Bank 
o 
..'ater  User 

'.'unber 

and 
Size  of 

PuBip 

■  onthly  Diversions   in  Acre-F 

eet 

-aversions 
Nov. -Oct. 
.^c^e-?ee', 

Irrl,-^.    - 

;;ov. 

..fee . 

",^r. 

„rril 

::ay 

June 

Ju.y 

„-._;. 

.je:.t.. 

'■jer.e.-i. 

..-. 

V.    :-.    Fioullard                          .>65.3tL 

1-6" 

16 

31 

76 

57 

i2 

:-: 

".. 

V.   J.   Roullard                          265.1.0L 

.--.'■ 

..u 

,7 

-■■ 

-' 

- 

21.7 

17 

Virgil  Durando  (ar)               267. 56L 

--■'•■ 

''1 

i 

1^. 

i-- 

-" 

^' 

66^' 

."15 

—GAGIIJO  STATION  -  SAK         268. 13L 
JOAQUIN  RIVER  BEUH 
FRIANT— 

— FRIAJ.'T  BRIDGE—                    266. 8ti 

Jishon-Matson  Company           269. 18R 

:--" 

.1 

-- 

33 

1 

95 

1.1 

—COTTONWOOD  CREEK—             269. 53R 

— FRIAIIT  OHK—                         269.63 

GSAVLLLY  FORD  TO  FRIAIIT  DAI'. 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

i'onthly  use   in  per  cent  of  seasona 

L 

21j 

L 

1.6 

0 

0 

6 

c 

12 
5.5 

772 

13 

5.7 

1335 
22 

9.9 

251,7 
19.7 

291.2 

(.6 

21.6 

2553 

1.2 

19.  J 

1732 
29 

12.9 

3.'-.- 

U1.80 
19 

3661 

'J 

Mileage  along  San  Joaquin  River  from  its  aiouth  l*h  miles 
below  ,\ntioch. 

Point  of  diversion  and  place  of  use  is  on  island  in  midstreaa. 
Tliis  acreage  was  double  cropped. 
Formerly   listed  as  J.    E.    F^Jller. 

The  6"  unit  was  a  temporary  installation  during  1956. 
This  acreage  also  received  an  undetermined  anount  of  well  \rater. 
Formerly  listed  as  F,   Boldorott. 
Previously  listed  as  Smith  and  Hclnturf 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  ?resno 
Irrigation  District  water. 
Previously  listed  as  .lilton  A.   Peterson. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  i'.adera 
Irrigation  District  uater. 

Eight  acres  listed  for  r.ile  2A5.&1L  also  received  an  undeter- 
mined amount  of  water  from  ::ile  2i»4.fi6L 
Previously  listed  as  George  .''ordeca. 
Formerly  listed  as  Fred   D.    Punch. 
Previously  listed  as  a  5"  unit. 
One  j6**  unit  replaced  a  5"  unit. 
Combined  acreage  for  Mies  25/».;2n  and  Z^U.^JR. 
This  is  a  Dortable  unit  which  diverted  water  at  Ililes  **25^.90, 
255. i»R.   and  ••255.5  In  1956. 

21  acres   listed  for  Hile  255. 3^H  also  received  £   acre-feet  of 
water  from  portable  unit   listed  as  r.ile  ♦•254.90, 
36  acres  listed  for  i:ile ••255.84  also  received  2  acre-feet  of 
water  from  portable  unit  listed  as  Mle  **254.90. 
15  acres   listed  for  iJLle  256.5211  also  received  one  acre-foot 
of  water  frors  portable  unit  listed  as  iiile  «*254.90. 


v     36  acres  listed  for  llile  »s255.£/t  also  recieved  an   ondeteralned 

aniount  of  water  Troiz  !.ile*»255.00. 
w     The  acreage   listed  for  iiile  255. 95r:  also  received  an  undeter- 
mined aiiiount  of  water  from  i.ile  256. 52R, 
X     Cf  this  acreage,    5J  was  double   cropped. 

y     Formerly  listed  as  Holland  "anch  and  Jevelopinent  Corporation. 
z     The  acreage  listed  for  Kile  257. IL  also  received  an  undetor- 

nined  araount  of  water  fron  i'.ile  257. 7oL. 
aa     Cf  this  acreage,   bi*  was  triple  cropped, 
ab     The  J*"  unit  was  installed   in  1956. 
ac     Combined  acreage  for  :.iles   254-. 80L  and  25fc.90L.     Of  this 

acreage  13  was  uouclc  cropped, 
ad     One  S"  unit  previously  listed  as  a  7"  unit, 
ae     The   5"  unit  v/us   installed  in   1956. 
af     Of  this  acreage,   15  was  double  cropped, 
ag     36  acres  listed  for  :;ile  262.i,tL  also  received  an  undetermined 

aijount  of  water  from  Mile  262. 43L  and  a  well, 
ah     21*  acres  listed  for  .lile  262. 43L  also  received  an  undetermined 

anjount  of  water  froa  .''.ile  262, WL. 
ai     Cf  this  acreage,   5  was  double  cropped. 
aj     Cf  this  acreage,   33  was  double  cropped. 
ak     Previously  listed  as  Richard  Jensen. 
ac     Cf  this  acreage,   3^  was  double  cropped. 
an     Plant   is  located  on  pond  whose  najor  source  of  supply  is 

the  Pacific  Coast  Aggregate  Company  plant  located  at  this 

mile. 
ap     Previously  listed  as  a  6"  unit, 
aq     Of  this  acreage,   20  was  double  cropped, 
ar     Foraerly  listed  as  ihirando  and  Bellin. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES   IRRIGATED  -  FRESNO  SLOUGH  AND  JAMES  BYPASS* 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(The  following  table  arranged   from  data  compiled  by  U.S.   Bureau  of  Reclamation) 


;.ile« 

9 

.'.or.thly   Diversions    in   ncre- 

Feet 

Jivcrsions 
Nov.-0=t. 
«cre-Fcet 

Irric<*tea 

..'atcr  User                            From           To 

;tov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

;.ar. 

^iXil 

l.ay 

June 

July 

.lU£. 

Jept. 

let. 

Goner..! 

.;cc 

jtoto  of  Cillfomla                        6./,5 
i.endota  -'aterfowl 
.'.anjgaQent 

-.::. 

1I..6 

;.:, 

.:"t 

■-2 

::ii 

U6.^ 

i^n 

2,1- 

Traction  rianch                                      0(^^.0^ 

i.\jy  i 

-J.. 

,■>. 

tj't 

45u2 

1-15 

L^.. 

Raclaaatlon  District  I606               BdUo) 

36 

65 

125 

93 

79 

4J0 

45 

45 

Jamb  Irrigation  District               OiUlU) 

1279 

936 

1.60 

16  U 

1.316 

1.761. 

1997 

1331 

16696 

17414 

152t; 

Fraono  Slough  Jatar                     9.20 
Asm  cist  ion 

10.  ^ 

563 

U5 

776 

1035 

9J1. 

730 

290 

121 

46IJ 

960 

241 

Tranquillity   Irrigation            ,,  «,. 
Dlttrlct                                       ^^'^ 

13.  V 

■  ...1 

p63 

301.7 

1.167 

5J51. 

1.532 

i 

.\541 

7404 

1352 

:;«lvln  D.   Hughas                                     12 

2u 

^t 

Ffl^SNC  SLOIJGH   AMD  JKl^J   liYI'Aj:; 

1502 
25 

7.1. 

521. 

'J 

U 
0 

u 

0 
0 
0 

6555 

107 

10.5 

2458 

1.1 

3.9 

6117 
99 

9.C 

91W7 
151 

X2961 
2U 

1211S 
l'-7 

691.5 
117 

4417 

7? 

62624 
^5 

26bbe 

3764 

Totals 

Average   cubic   feet   per   accord 

Monthly  uB*    In   par   cent   of   seasonal 

Tha  water   In  Fraano  Slough  and  Ja 

fi-OB  the  San  Joaquin  Itlvar    (Handota   PooX 

f'landota  Daa)   and   la  occaslonly  augnantad  by  flows  from  the  Kings 

nivar  via  Janao  Bypass. 


Byi>dOo   is  mainly  derived 
ool  backwater  created  by 


tlilaaga  along  Fresno  Jlough  froa  its  laoutA  at  Kile   2Ji,,'^^}i. 
on   tha  San   Joaquin   Hlver* 

Plant   is   located  on  Janas  Bypass.     lUlaaga  above  confluence 
of  Jaaas  Bypass  with   Frasno  Slough   is   indicated  In    (    ), 
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DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  MERCED  RIVER 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  I956  -  see  footnotes) 


Water  User 

i-iile 

and  Bank 

above 

I.outh 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Konthly  D 

Lversio 

TS  in  A 

cre-Fee 

t 

Total 
diversions 
;.arcli-Cct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

i,ar. 

April 

..ay 

June 

July 

,oip,. 

Oept. 

Oct  . 

General 

liice 

—HILLS  FEREY  BRIDGE— 

1.1 

Stevinson  Water  District  ffl 

l.tH 

1-16" 

73 

2iu 

74 

161 

613 

325 

Stevinson  Water  District  §2 

3.  BR 

1-20" 

55 

341. 

i7S 

7  Jo 

356 

551 

4t.6 

212 

a  2893 

b  bib 

Milton  tJordon 

1..3L 

l-lii" 

11 

3 

■^ 

2b 

14 

7 

c  72 

d  9o 

—GAGING  STATION  -  MERCED  RIVER 
NEAR  STEVINSON— 

U.b 

Salvatore  De  Angelis 

k.6\. 

1-12" 

14 

U 

15 

14 

4 

QQ 

33 

Maria  De  Angelis 

5.6L 

1-12" 

11 

1^. 

11 

42 

■:'4 

42 

35 

" 

25b 

e  t4 

Lydell  Peck 

5.1L 

1-15" 

12 

56 

232 

147 

1S7 

142 

44 

f  t22 

g  274 

Stevinson  Water  District  7, 3 

7.7L 

1-20" 

253 

45 

60 

21i 

cl 

c3 

h  739 

i  112t 

Xanuel  Clemintino 

6.5L 

1-12" 

21 

'-^ 

26 

22 

j  106 

CO 

ilanuel  Clemintino 

8.yL 

1-12" 

15 

3f 

12 

139 

loi 

Samuel  B.  iicCullagh 

9.1.L 

1-12" 

t  v 

35 

XC 

13^ 

loi, 

113 

j  736 

22^ 

J.  R.  Jacinto 

-/.6L 

1-12" 

4t 

35 

52 

67 

lOo 

t2 

t.4 

1 

45b 

k  lo7 

R.  rJ.  Aoams,  I.  B.  Silva,  L.  Alves, 
and  A.  lattos  (ra) 

1U.35L 

1-10" 

loD 

0; 

155 

lc.4 

252 

275 

11 ''J 

23 

n  1237 

p  40b 

John  Vierra 

10.  en 

1-3" 

7 

4 

6 

6 

12 

15 

15 

4 

q  73 

49 

Manuel  Freitas 

10.9L 

1-12" 

6e 

2 

90 

145 

99 

124 

72 

11 

f  611 

r  194 

R.  E.  Prusso  and  John  Vierra 

10. 9L 

1-5" 
1-8" 
1-12" 

t4 

14 

65 

■lb 

117 

fit 

147 

3  710 

t  2lD 

M.  Turner 

11.25R 

1-2" 

1 

1 

2 

Tony  Vierra 

11. 6L 

1-5" 

l-f" 

79 

14 

123 

115 

100 

143 

131 

lo 

u  724 

12c 

E.  and  J.  Gallo  Winery  Ranch  (v) 

11. 6L 

1-12" 

12 

7: 

1(,0 

72 

11  . 

7t 

74 

554 

w  149 

— J'ULLIKEN  BRIDGE— 

11.65 

H.  Turner 

11.7a 

1-4" 

3 

3 

20 

E.  and  J.  Gallo  Winery  Ranch 

12.35L 

1-10" 

31 

6 

2 

33 

5o 

122 

X 

Soren  Husman 

I2.4.L 

1-r," 

5 

7 

14 

21 

It 

r 

73 

35 

H.  Turner 

12. 8R 

1-12" 

« 

12 

2 

40 

30 

E.  and  J.  Gallo  Winery  Ranch 

12.85L 

y  1-12" 

76 

13b 

19 

277 

241 

153 

116 

2  1032 

X  250 

Helvin  Schmidt  (aa) 

13.  IL 

1-4" 

NO  D 

IVERSIC 

N 

M.  Turner  {ab} 

13.  M 

1-4" 

10 

Anthony  C.  Pires 

14. 3R 

l-.j" 

3 

1 

4 

s 

Ic 

3u 

J.  M.  Souza 

U.5L 

1-10" 

;7 

32 

53 

7^' 

57 

3  '"■ 

14 

.i  304 

ac  L-7 

Anthony  C.  Pires 

U.BR 

1-5" 

1 

t. 

7 

C,  Koehn 

14. 8L 

1-5" 

NO  D 

IVERSIC 

» 

J.  E.  Gallo 

H.85L 

1-4" 

PLAN 

T  REMOl 

ED 

Anthony  C.  Pires 

15.  a 

1-6" 

■'' 

4 

11 

20 

A.  H.  Stafford 

16. 2R 

1-7" 

10 

0 

5 

5 

4 

30 

26 

E,  and  J,  Gallo  Winery  Ranch 

16. 5L 

1-10" 

73 

t4 

13 

175 

164 

102 

39 

ad  651 

ae  150 

—RECORDING  GAGE— 

16.55 

C.  J.  Carpenter 

17.05L 

1-7" 

1 

5 

7 

24 

'  ' 

■.  1 

12 

r  143 

af  73 

J.  H.  Thomas  (ag) 

17. 7L 

I-"." 

1 

7 

an  14 

S.  Magsalay 

16.  IR 

1-6" 

2 

5 

9 

12 

1.1 

11 

^ 

03 

3- 

J.  H.  Thomas 

18. 4L 

1-6" 

12 

10 

19 

21 

34 

32 

30 

14 

ah.ai  172 

3 

C.  P.  Hockett 

18. 5L 

1-4" 

-" 

al  43 

e  24 

H.  L.  Waters  and  W.  Odell 

18.  6R 

1-5" 

5 

h 

H.  L.  Waters  and  W.  Odell 

19. 3R 

1-6" 

1 

J 

13 

b 

S.  P.  Magsalay 

19. 8L 

1-6" 

4 

0 

3 

J  15 

lb 

J,  Francis 

19. 8L 

1-6" 

5 

2 

5 

t 

11 

a  J  49 

lb 

E.  Schmidt  (ak) 

20. 3R 

1-5" 

1 

2 

4 

5 

■/ 

11 

37 

am  27 

J.  E.  Gallo 

20.1,L 

1-7" 

IH 

25 

21 

16 

25 

107 

ae  110 

G.  L.  Carlson 

20. 6R 

1-6" 

5 

11 

1' 

11 

6 

'■'J 

>■' 

— U.  S.  HIGHWAY  99  BRIDGE— 

21.04 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE— 

21.05 

A.  C.  Jorgensen  111 

21.05R 

1-6" 

10 

14 

3 

27 

2b 

A,  C.  Jorgensen  #2 

22. 2R 

1-10" 

1-16" 

2!- 

45 

65 

54 

frO 

136 

',6 

32 

506 

213 
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TABI£  222 

DIVERSIONS   AHD  ACREAGES   IRRIGATED  -  KEHCED  RIVER   (contd.  ) 

Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 

(Nov.    1955  thru  Feb.    1956  -  see  footnotes) 


::ile 

and   Bank 

above 

."lOuth 


Helena  HcConnell   (an) 

A.   C.   Jorgensen  fU 

C.  H.   Passadori  Jr. 

Arthur  Dollinger  (aa) 

T.  Nishihara 

T.  Nishihara 

T.  Nishihara 

Herced  River  Farms  Association 

U.  C.  Magneson 

Joseph  Vierra 

—SANTA   FE   RAILROAD  BRIDCE— 

W.   C.   Kagneson 

—OAGINO  STATION  -  MERCED  RIVER 
AT  CRE3SY  BRIDGE— 

T.  Nishihara 

Al  and  Harriet  Wentzel 

M.  Uyekubo 

John  Faria 

J.  Campadonica 

Oliver  Alves 

Anthony  Denchille 

Anthony  Demchille 

Manuel  Silva  (high  lift) 

Manuel  Silva  (low  lift) 

Frances  I.  Rose 

f^anuel  Silva 

w.  F.  Bettencourt 

Manuel  Silva 

Jack  Pretzer  (ba) 

P.  Halaria 

— SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE 
(OAKDALE  BRAI.'CH)— 

Albert  Chavas 

Evan  Spiva 

Jack  Pretzer  (ba) 

if.  F.  Bettencourt,  P.  Halaria,  and 
Cowal  Land  and  Ceaent  Conpany 

Relnero  Brothers 

Ratzlaff  Brothers  (ba) 

— CAGIKG  STATION  -  MERCED   RIVER 
B£LCr<  3NELLIHG— 


22. ER 

ap  23. OL 
23. 6R 
21.. 2R 
2t.5L 
21..  6R 

25.  OR 
25. 5R 
26.3R 
26.55R 

26. 8L 
27.05 
27. 5R 
27.6 

27. 8R 
27.851 

26.  IK 
26.1,K 
2S.6R 
26. 6R 
29.  IR 
29.75R 
29. 9R 
29. 9R 
30.7L 
30.95R 
31.11. 
31. 5R 
31. 6R 
32. 3L 
32.52 

33.  IR 
33.21. 
33.5511 
36. 9L 

39. 2L 
1,0.2L 
(.2.1 


number 

and 
Size  of 

Pump 


1-12" 
1-15" 


1-J." 
1--." 


1-5" 

1-6" 


1-6" 

l-lj- 


1-d" 

!-•  " 

ax  1-10" 

1-6" 

1-6" 

1-12' 


1-6" 
1-6" 


1-0' 

Gravity 


ersicr.s    :;.    ,.;re-.-ee* 


ar.      ^r^ll        .'.-ay        Jur. 


FLaNT  RE!.i0VED 


DIVERSICm 
I  I 

DIVERdlCN 


ACre-.'eet 


at    5U 
13<. 


vl 
..6 

^o7 
396 
125 

42^ 


ay  60 

51 

az    12  5 


s  l.lo<  bb.bd  E17 


■"•p  RIVEa 


>r«   cubic  feet 
r.  ly  use   in  per 


per  second 

cent  of  seasonal 


1102 
1« 

1..S 


1317 
22 


1778 

29 

7.7 


i.l.7» 

75 

19. « 


533t 

C7 
23.0 


i.3>7 

72 

19.0 


3371. 

57 

15.1 


10-/7 
le 


2itb2 
1.7 


Additional  acre. 
or  this  acreage 
Additional  acre. 
Of  this  acreoge 
Of  this  acreage 
Additional  acre 
Of  this  ocroajte 
Additional  acre 
and  January  10. 
Of  this  acreage 
which  also  race 
water. 

Additional  acre. 
Of  this  acreage, 
Previously  list 
Additional  acre. 
Of  thio  acreage 
Additional  acre 
Of  thia  acreage 
Additional  acre 
Of  thla  acreage 
Additional  acre 
February   1. 


feet  diverted:     November  39. 

1)3  was  double  cropped, 
feet  diverted:     November  13,   December   11. 

6  was  double  cropped. 

15  was  double  cropped. 
feet  diverted:     November  I*. 

21.3  was  double  cropped, 
feet  diverted:     November  226,   December  3* 

,   20  was  double  cropped.      Includes  lUlO  acres 
Ived  an  undetermined  amount  of  Caat  Side  Canal 

-feet  diverted;     Hovember  1. 
68  was  double  cropped, 
d  as  K,    J.    Adams  and  Ira.   J.   8.   Silva. 
-feet  dlverlnil;      v.  -...nber  3,    December  1,. 
60  wae    t  "  l. 

feet  dlv.  er  5. 

1.7  wae    .  1, 

-feet  dlveiti-j;      ,     ..>.i{>er  57. 

53  wee  triple  cropped  and  33  was  double  cropped. 
feet  diverted:      November  7,   December  1,  and 


Formerly    listed   as   J.    H.   ^Uva. 

w  Of  this  acreage,    50  was  double  cropped. 

X  Conbined  acreage  for  Mies   12.35L  and   12.651. 

y  A  10"  unit  was  removed   in   1956. 

I  Additional  acre-feet  diverted:      November  160,   December  167. 

aa  Installed  prior  to   1956.      Not  previously  listed, 

ab  :^einatallation   in   lv56  of  a  plant  previously  removed. 

ac  Of  this  acreage,  31*  was  double  cropped. 

ad  Additional  acre-feet  diverted:      IJoveaber   120,   December  101. 

ae  This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water, 

af  Includes   16  acrea  of  ;-.cKelvey   lands. 

eg  Formerly   listed  as  Ervey  Schmidt, 

ah  The  acreage   listed   for  Mle   17. 7L  also  received  an  undetermined 

amount  of  water  from  .iile  Ib.AL. 

ai  Additional  acre-feet  diverted:      November  3. 

aj  Additional  acre-feet  diverted:     liovenber  6. 

ak  Formerly  listed  aa  K.   a.   Jones 

am  Of  this  acreage,  11  was  double  cropped, 

an  New  installation   in   1956. 

ap  Portable  unit  diverted  between  Kllea  23. OL  and  23.1.L  in  1956. 

aq  Additional  acre-feet  diverted:     November  9. 

ar  Of  this  acreage,   22  was  double  cropped, 

as  Forawrly   listed  as  Leonard  itue. 

Notes   (at)  to  (bf)  on  Page  158 


i 
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DIVERSIONS   AND  ACREAGES   IRRIGATED   -   MERCED  RIVER    (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct.    1956 
(Nov.    1955  thru  Feb.    1956   -   see   footnotes) 


Additional  acre-feet   diverted:      November  13. 

Of  this  acreage,  ^0  was  double  cropped. 

Of  this  acreage,  10  was  double  cropped. 

Of  this  acreage,  19  was  double  cropped. 

Replaces  a  6"  unit. 

This  acreage  was  double  cropped. 

Of  this  acreage,  43  was  double  cropped. 


ba  Formerly  listed  as  Albert  Chavas. 

bb  275  acres  listed  for  Mile  36. 9L  also  received  3'tO  acre-feet 

of  water  from  Mile  32. 31'. 

be  Acre-feet  diverted:   November  2 

bd  Of  this  acreage,  255  was  double  cropped. 

be  Formerly  listed  as  E.  M.  Davis, 

bf  Replaces  a  3"  unit. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  TUOLUMNE  RIVER 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct,  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  I956  -  see  footnotes) 


Water  User 

ilile 

and  Bank 

above 

Mouth 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  A 

cre-Fee 

t 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrigated 

Mar. 

April 

Hay 

June   July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

E.  T.  Mapes 

O.tR 

1-1." 

NO  DIVERSK 

N 

E.  T.  Hapes 

1.3R 

1-20" 

27 

24 

77 

117 

103 

71 

73 

29 

a  521 

b  3025 

J.  V.  Steenstrup  Estate 

1.9L 

1-12" 

SO 

130 

6 

216 

94 

J.  DeSouza  and  J.  B.  SilVa 

2.2R 

1-5" 

NO  I 

IVERSK 

N 

J.  V.  Steenstrup  Estate 

2.9L 

1-12" 

51 

W 

92 

126 

144 

264 

226 

36 

988 

c  270 

—GAGING  STATION  -  TUOLUl'IE  RIVER 
AT  TUOLUMNE  CITY— 

3.35 

Russell  Murray 

3.4L 

1-5" 

12 

13 

13 

IJ 

V 

60 

16 

Bancroft  Fruit  Farms 

1..1R 

1-1.'" 

5 

23 

44 

3  5 

12 

119 

72 

Bancroft  Fruit  Farms 

5. OR 

1-10" 

16 

15 

67 

62 

84 

61 

36 

6 

d  347 

169 

Western  Farms 

6.3L 

1-16" 

3 

q 

22 

9 

27 

13 

83 

45 

R.  L.  I-Iaxfleld 

6.9R 

1-7" 

1 

5 

30 

40 

35 

40 

25 

2 

178 

46 

Eugene  Boone,  Galen  Hartwich,  and 
Tony  Lemos 

7.1R 

1-10" 

70 

le 

56 

53 

85 

64 

62 

36 

e  454 

160 

W.  F.  Duffy 

7.2R 

1-7" 

22 

31 

8 

35 

13 

109 

43 

Ella  T.  Rahilly 

7.8L 

1-10" 

11 

34 

45 

19 

26 

137 

f  43 

W.  F.  Duffy 

e.i.H 

1-10" 

31. 

11. 

56 

59 

32 

103 

7t 

376 

g  124 

Ella  T.  Rahilly 

8.5L 

1-10" 

52 

28 

21 

24 

125 

82 

A.  C.  Watkins 

9.4L 

1-12" 

143 

20 

104 

S5 

106 

h  458 

90 

McClure  Ranches 

9.7R 

1-12" 

37 

35 

33 

27 

32 

25 

189 

47 

Tuolumne  Cooperative  Farms  Inc. 

10. 2B 

1-U" 

U 

76 

73 

73 

b3 

HO 

59 

19 

i  527 

J  114 

G,  B.  and  L.  D.  Podesto 

15.75R 

k  1-5" 

3 

3 

6 

/, 

16 

24 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE— 

15.8 

— U.  S.  HIGHWAY  99  BRIDGE— 

16.05 

—GAGING  STATION  -  TUOLUMNE  RIVER 
AT  MODESTO— 

16.1 

—DRY  CREEK— 

16. 5H 

Jack  Gardella 

20. 3H 

1-10" 

26 

24 

38 

52 

V, 

53 

36 

Ifi 

302 

m  70 

Charles  N.  Vrtiitraore 

20.i.5L 

1-6" 

NO  D 

IVERSK 

N 

H.  W.  Ortman 

20. 5R 

1-12" 

7 

5 

22 

28 

'■• 

74 

tl 

—SANTA  FE  RAILROAD  BRIDGE— 

21.6 

G.  R.  Trent 

23. 5R 

l-ll" 
1-6" 

11 

' 

'■- 

11' 

1>8 

n  3f 

C.  S.  Blakesley 

23. 6R 

1-6" 

-1 

', 

* 

10 

s 

3 

3 

42 

16 

M.  A.  Goodman  and  Sons 

25. 6R 

1-2" 

PLANT  REMOV 

ED 

L.  B.  and  J.  H.  Fox 

25.flL 

1-3" 

10 

4 

54 

68 

e5 

H.  W.  Low 

26. 6L 

1-1." 

> 

11) 

19 

23 

15 

18 

13 

12 

119 

p  60 

H.  W.  Low 

27. OL 

1-'." 

^ 

17 

16 

30 

27 

30 

25 

13 

166 

50 

Paul  J.  Ferguson 

27. 3R 

1-10" 

;. 

^ 

27 

11 

11 

h 

70 

q  19 

B.  and  L.  Ranch 

27. 9R 

1-12" 

1 

s 

12 

13 

IS 

1  1 

11 

68 

40 

Octavia  HcEwen  (r) 

26.  IR 

1-/." 

' 

14 

s  30 

Ronald  R.  Painter 

28. 3R 

t    1-3" 
1-7" 

'' 

'' 

21 

2^ 

Michel  Investment  Company 

28. 8R 

i-F" 

If 

5J 

74 

rto 

''2 

90 

76 

44 

530 

110 

E.  B.  and  D.  V.  Butterfield 

u  28. 9R 

1-1  '" 

22 

17 

24 

63 

60 

Hugh  Merriam  (r) 

29.  IR 

1-;  " 

21 

15 

21 

57 

35 

J.  V;.  and  Lola  Itay  Short 

V  29. 2L 

1-7" 

4 

4 

P  !-■ 

Charley  Fairbaim  (r) 

r^-.?R 

1-6" 

-' ' 

?'; 

2? 

11" 

67 

166 


TABUE  223 

DIVERSIONS  Aim  ACREAGES  IRRIGATED  -  TUOLUMNE  RIVER  (contd.) 

Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 

(Nov.  1955  thru  Feb.  1936  -  see  footnotes) 


..'ater  L'ser 

Mile 
and  Bank 

above 
r'.outh 

Number 
and 

Size   of 
Pump 

Monthly  Diversions    m    A 

cre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct. 
Acre-Feet 

Acreage 
Imgatea 

Mar. 

April 

May 

June 

July 

AU^. 

Sept. 

Oct. 

General 

Kice 

Firpo  Ranch 

J0.2L 

1-1'J" 

16 

32 

6'J 

21-1 

L' 

- 

w   72L 

y.   -5 

W.  C.  Chase 

30.4R 

1-4" 

1 

2 

1 

2 

- 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE 
(OAKDALE  BRANCH)— 

31.5 

—GAGING  STATION  -  TUOLUMNE  RIVER 
AT  HICKMAN  BRIDGE— 

31.7 

A.   G.   Laughlln 

31.. 2R 

1-0" 

m  DIVERSION 

Donald  Ketchaju 

38.J.R 

1-lJ" 

5 

1 

7 

15 

17 

14 

12 

7 

7V 

A.   E.   Keccham 

39.i.R 

1-8" 

18 

22 

75 

34 

45 

21 

19 

235 

75 

George  H.   Sawyer 

39. SL 

1-6" 

3 

5 

39 

29 

63 

37 

10 

186 

y  342 

—GAGING  STATION  -  TUOLUIIIIE  RIVER 
AT  ROBERTS   FERRI  BRIDGE— 

39.9 

George  H.   Sawyer   (r) 

40. 8L 

1-U" 

41 

28 

31 

100 

y 

William  J.  Silva 

43. 3L 

1-6" 

•; 

15 

14 

11 

2 

48 

i 

Curtner  Zanker 

45. 7L 

1-10" 

30 

(.1 

.=.6 

17 

70 

32 

40 

z  315 

aa    41! 

Dolling  Brothers 

46. 3R 

1-8" 

22 

22 

69 

hj. 

91 

101 

60 

29 

ab  458 

50 

0.  F.   Fine 

46. 7L 

1-6" 

7 

2 

7 

1  ■' 

5 

16 

8 

3 

z   58 

IK 

—GAGING  STATION  -  TUOLUMNE  RIVER 
AT  LA  GRANGE— 

50.5 

TUOLUIIKE   RIVER 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use   in  per  cent  of  seasonal 

439 

7 

5.3 

420 

7 

5.0 

1026 

17 

12.3 

1577 

25 

18.8 

1592 

26 

19. u 

1694 

26 

20.2 

1231 

21 

14.7 

390 

6 

4.7 

8369 
17 

5979 

0 

a  Additional  acre-feet  diverted:  November  4. 

b  Thi3  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  controlled 

drainage  water  from  Modesto  Irrigation  District, 
c  Of  this  acreage,  95  was  double  cropped, 
d  Additional  acre-feet  diverted:  November  5. 
e  Additional  acre-feet  diverted:  November  53. 
f  Of  this  acreage,  15  was  double  cropped. 
g  Of  this  acreage,  11  was  double  cropped. 
h  Additional  acre-feet  diverted:  November  13. 
i  Additional  acre-f?et  diverted:  November  9. 
j  Of  this  acreage,  17  was  double  cropped, 
k  Replaces  a  3"  unit, 
m  This  acreage,  also  received  an  undetermined  amount  of  drain 

water  from  Empire  Sewer  Farm. 
n  Includes  15  acres  of  A.  L.  Lelb  lands  which  was  double 

cropped. 


p  This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  water. 

q  Of  this  acreage,  9  was  double  cropped. 

r  New  installation  in  1956. 

s  This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  slough 

water, 
t  The  3"  unit  was  a  temporary  installation  during  1956. 
u  Formerly  listed  as  Mile  29. 4R. 
V  Plant  moved  from  Mile  29. CL  in  1956. 
w  Additional  acre-feet  diverted:  November  7. 
X  Of  this  acreage,  35  was  double  cropped, 
y  Combined  acreage  for  Miles  39. 6L  and  ifO.SL.  This  acreage 

also  received  an  undetermined  amount  of  well  water.   Of  this 

acreage  US   was  double  cropped, 
2   Additional  acre-feet  diverted:   November  1. 
aa  Includes  8  acres  of  0.  F.  Fine  lands, 
ab  Additional  acre-feet  diverted:  November  22. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIQATED  -  DRY  CREEK 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


'..ator   t.I:;er 

Mile 
.tiid   Bank 
above 

r;ouih 

Number 

and 
Sizu   of 

Pump 

Monthly  Diversions    in    Aero-Feet 

Total 
Diversiv  ns 
!Urch-i.  ct_ . 
Acrc-:-i.-t 

Acreage 

Irncatci 

i':ar. 

April 

May 

Juno 

Ji.Iv 

k..,\. 

,..;pt . 

Oct. 

:.■:■■:-.. 

:,..      1 

Pod.sto  and  Arata 

0.4R 

1-'  " 

i  'i. 

..  w: 

— HODESTO-EMPIRE  TRACTION  COHPANY 
RAILROAD  BRIDGE— 

0.7 

—STATE  HIGHWAI  132  BRIDGE 
(r03E!1ITE  BOUUVARDI  — 

0.8 

~U  LO>U  BOULEVARD  BRIDGE— 

1.2 

Jtamt  L.  M.lros.  #1 

5.0L 

,-,» 

— OAOIKO  STATION  -  DRY  CREEK  NEAR 
K0DE3T0   (CUU3S  ROAD  BRIDGE)  — 

5.4 

—SANTA  FE  RAILROAD  BRIDGE— 

6.4 

—CHURCH  STREET  BRIDGE— 

7.2 

— VfELLS  FORD  ROAD  BRIDGE— 

8.7 

Chftrl.a  J.   and  Franco  E.   Carroll 

9.7R 

1-lJ" 

K.   0.  W.aver 

10. 4R 

1-6" 

12 

b,d  ii 

Roy  Brant 

10. 6R 

1-5" 

22 

b  2^ 

— ALBERS  ROAD  BRIDGE— 

11.0 

—MODESTO  IRRIGATION  DISTRICT 
CANAL  CROSSING— 

H.l 

,Io.   FaFiind.ti,    Jr.    'al 

12. OM, 

' 

1    .. 

167 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  DRY  CREEK  (contd. ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  I956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  I956  -  see  footnotes) 


Kile 

and  Bank 

above 

Water  User                   i'lOuth 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
March-Oct . 
Acre-Feet 

Acreage 

Irrigated 

Mar. 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

Irene  Lucksinger  (f)                    12. IR 
Edward  Johnson  (g)                    12. 6R 
Irene  Lucksinger  (f)                  12. 7R 
Irene  Lucksinger  (f)                  13. U 
Earl  R.  Petersen                     U.I,L 
Joe  Fagundes                        14. 7R 
H.  H.  French                        17. 2R 
— CAKDALE-WATERFORD  HIGHIVAY  BRIDGE—     17.4 

1-6" 
1-6" 

1-6" 

1-7" 

1-t." 

1-10" 

1-8" 

4 

1 

75 
22 

10 

113 
6 

7            2 
16           14 
6           4 
no  DIVERSION 

2       3       3 

123    149    128 

14     15     14 

22 

95 
10 

2 
75 

9 

h  63 

24 

6 

j  802 
85 

12 
i  100 

i  ^7 

18 
90 
20 

DRY  CREEK 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

I^onthly  use  in  per  cent  of  seasonal 

48 

1 

4.1 

100 
2 

8.4 

133 
2 

11.2 

232 

4 
19.6 

200 

241 

4 

20.3 

154 

3 

13.0 

77 

1 

6.5 

1185 
2 

512 

0 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  controlled 

drainage  water  from  Modesto  Irrigation  District. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water 

from  Modesto  Irrigation  District. 

Additional  acre-feet  diverted:  November  1. 

Df  this  acreage «  8  was  double  cropped. 

Installed  prior  to  1956,   Not  previously  listed. 


Formerly  listed  as  Lucksinger  Farms. 

Formerly  listed  as  John  Luiz. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  11*. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water 

from  Oakdale  Irrigation  District. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  4. 


DIVERSIONS  AND  ACREAGES  IRRIGATED  -  STANISLAUS  RIVER 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 
(Nov.  1955  thru  Feb.  1956  -  see  footnotes) 


■i.'ater  User 

Mile 

and  Bank 

above 

Mouth 

Number 

and 
Size  of 

Pump 

Monthly  Diversions  in  Acre-Feet 

Total 
Diversions 
Karch-Oct, 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

Mar. 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

General 

Rice 

Roy  Horesco 

0.3R 

1-6" 

9 

9 

31 

E.  W.  Hawkins 

0.9R 

1-6" 

7 

s 

20 

9 

4 

3 

51 

36 

—GAGING  STATION  -  STANISLAUS 
RIVER  NEAR  MOUTH— 

1.9R 

A.  J.  Chisholm  and  C.  H.  Carroll 

1.9R 

a  1-3" 
1-16" 

9 

36 

62 

91 

105 

12 

315 

75 

C.  C.  Angyal 

2.4R 

1-18" 

105 

110 

7 

390 

377 

361 

77 

26 

b  U53 

295 

Overton  Ranch  (D.  F.  Koetitz ) 

3.4L 

2-12" 

56 

220 

365 

603 

501 

514 

425 

312 

2996 

400 

Reclamation  District  2064 

4. OR 

1-14" 

1-16" 

c  2-20" 

664 

773 

1087 

1647 

1593 

1496 

721 

460 

d  8441 

e  1922 

Reclamation  District  2075 

4.05R 

2-16" 

1-20" 

1355 

1139 

1904 

3121 

3111 

2  816 

2227 

1137 

f  16810 

6  2756 

Louis  VJ.  Felucca 

4.8L 

1-14" 

79 

31 

46 

57 

4b 

7 

266 

50 

Henry  Felucca 

5.5L 

1-16" 

154 

54 

129 

bS 

40 

466 

180 

J.  «.  Updike 

S.BL 

1-12" 

no  D 

IVER3I0 

N 

CO.  Updike 

6.4L 

1-12" 

4 

13 

42 

51 

23 

'2i 

156 

95 

D.  J.  Maccdo  (h) 

6.4R 

1-16" 

138 

139 

260 

321 

264 

292 

230 

89 

1733 

406 

n.   E.  Cannon 

6.7R 

1-10" 

UO 

95 

263 

301 

290 

268 

239 

99 

1696 

201. 

D.  F.  Koetitz 

9.4L 

1-10" 

80 

I2e 

224 

304 

3J1 

341 

256 

lt.3i. 

370 

—RECORDING  GAGE— 

9.5L 

John  L.  Hertle 

9.6L 

1-10" 

5 

14 

23 

29 

41 

29 

17 

166 

i  67 

E,  Behlen  and  F.  Upchurch 

10.  OR 

1-16" 

IKJ  D 

IVERSIO 

N 

H.  E.  Van  Veldhuizen  (j) 

12. 7R 

1-12" 

11 

12 

20 

43 

30 

Dick  Bus 

12. 8L 

1-lJ" 

i 

1 

1 

1 

4 

7 

—GAGING  STATION  -  STANI3UUS 
RIVEIi  NEAR  RIPOM— 

15. 7L 

— SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE— 

15.7 

— U.  3.  HIGH'.JAY  99  BRIDGE— 

15.7 

A.  Girardi 

17. 7L 

.  1-16" 

25 

22 

1,^9 

21c 

1S5 

57 

66 

k  770 

E.  J.  Freethy 

19.  OR 

1-14" 

=^ 

53 

79 

61 

107 

13  J 

V. 

;■■' 

573 

193 

E.  J.  Freethy 

19. 5R 

1-3" 
1-4" 

NO  D 

IVERSIO 

i 

Allen  Ranch 

?o.'"'r' 

i-:4" 

17K 

2'.7 

336 

4  2  ^ 

'•■'• 

!■•■) 

n  2116 

168 


TABLE  22^ 

DIVERSIONS  AND  ACREAGES  UmiOATED  -  STANISLAUS  RIVER  (contd.  ) 
Diversion  Year  Nov.  1955  thru  Oct.  1956 

b.  1956  -  aee  footnotes) 


Water  User 

Mile 

and   Bank 

above 

Kcuth 

Number 

and 
Size   of 

Pump 

.•■.cnthly   Diversions    in   Acre-Feet 

Total 
Diversions 
:-'.arch-Oct . 
Acre-Feet 

Acreage 
Irrigated 

war. 

April 

Kay 

June 

July 

Aug. 

sept. 

Cct. 

General 

Rice 

Heath  Ranch 

21. 2L 

1-5" 

14 

14 

U 

NeMton  Heislnger 

21. 9R 

1-6" 

PLANT  BE>:0TCD 
1               1 

Philip  S.   Chlnchlolo  and  Son    Iq) 

22. 3R 

1-10" 

HO   DIVERSION 
1               1 

Ruth  M.   Udd 

2i,.2L 

1-4" 

NO  DIVERSION 

— MODESTO-ESCALON  HICWAY  BRIDGE— 

29.5 

?.   K.   Floden   (r) 

29. 6L 

i-lJ" 

.4 

14 

—SANTA  FE  RAILROAD  BRIDGE— 

3}.'. 

—CAGING  STATION  -  STAlilSLAUS  RIVER 
AT   RIVERBANK— 

33.6 

R.   P.  Barton 

36. 2R 

1-7" 

1 

4 

2 

-'V 

Ji 

2^ 

100 

lOu 

Oakdale   Irrigation  District 
(Crawford  Pujnp) 

s  37. 7L 

1-14" 

14 

197 

11^ 

2;;t 

31';. 

^^0 

^2 

16 

t    12t0 

u   549 

Oakdale   Irrigation  District 
(Brady  Pump) 

3  39. IL 

1-12" 

10 

27 

.=  3 

0^ 

'"' 

1.,  ■ 

525 

V  452 

—OAKDALE   -   STOCKTON   HIGHWAY  BRIUGE— 

J.1.2 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE 
(OAKDALE  BRANCH)— 

1.1.2 

—GAGING  STATION   -   STANISLAUS   RIVER 
AT  ORANGE  BLOSSOM  BRIDGE— 

47.0 

George  Moreno   (w) 

W.2L 

X   1-3" 

'■ 

- 

i 

2V 

J.   3.   Harden 

50. 5L 

1-6" 

i  ■ 

/n 

11 

tt 

Walter  B.  Wlljns 

52. OL 

1-lu" 

13 

11 

3> 

45 

23 

y  26u 

-... 

—KNIGHTS   FERRY   BRIDGE- 

54.5 

STANISLAUS   RIVER 

Totals 

average  cubic  feet  per  second 

ronthly  use   in  per  cent  of  seasonal 

^•Jt2 
44 
'.3 

3234 

>4 
7.0 

47/2 

7E 

11.2 

7t.'4 

131 

19.0 

IJl 
IV.i. 

-71.- 

1.16 

It. 2 

5167 

c7 

12.5 

2554 

42 

-..'vi. 

" 

a  The  3"  unit  was  a  temporary  installation  durinc  l':-5c>. 

b  Includes  an  undetermineu  amount  of  spill. 

c  One  ^U"  unit  was  installed  in  1956. 

d  Additional  acre-feet  diverted:   IJovember  IV-/. 

•  Of  this  acreage  ?6  also  received  an  undetermined  amount 
of  well  water. 

f  Additional  acre-feet  diverted:  November  lt2. 

g  Of  this  acreage  102  was  double  cropped,  and  i5  also 
received  an  undetermined  amount  of  controlled  drainage 
water. 

h  Formerly  listed  as  Ekelund  Ripon  Ranch 

1  or  this  acreage,  5  was  double  cropped. 

J  Formerly  listed  as  C.  S.  Tornell. 

k  Includes  an  undetermined  amount  of  spill. 

m  Includes  1^5  acres  which  also  received  an  undetermined 
amount  of  I.odesto  Irrigation  District  water. 

n  Additional  acre-feet  diverted:   November  30. 

p  This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  well  and 
olough  water.   Includes  110  acres  which  also  received  an  undeter- 
mined amount  of  South  San  Joaquin  Irrigation  District  Water. 


Formerly  listed  as  Newton  Heislnger. 

New  installation  In  195o. 

Oakdale  Irrigation  District  for  season  of  1956  maintained  plants 

at  Mile  37. 7L  and  39. IL  to  supplement  District  gravity  supply. 

Additional  acre-feet  diverted:   November  9. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water  from  the 

Stanislaus  River,  Mile  58. 6l.   Of  this  acreage,  200  was  double 

cropped. 

This  acreage  also  received  an  undetermined  amount  of  water  frosi 

wells  and  from  the  Stanislaus  PJ.ver,   Mile   58. 6l.      Of  this  acreage 

98  was  double  cropped. 

Formerly    listed  as  Harry  Hlmes. 

Replaces  a  5"  unit. 

Additional   acre-feet  diverted:      November  3. 


TABLE  226 
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DIVERSIONS  PROM  TULE   RIVER 
Diversion  Year  Nov.    1955  thru  Oct. 

1956 

Mile  and 
Water  User                              Bank  * 

Pump 

Monthly  Diversions    In   Acre-Feet 

Total 
Diversion 
Nov. -Oct. 
Acre-Feet 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Aor. 

Mav 

Julv 

Sue. 

.■-•er,t, . 

OSt.. 

Pioneer  Ditch                                          0.3R 

Gravity 

150 

2QJJ 

557 

754 

1194 

lOhS 

1  Ob  1 

^28 

113 

365 

5881 

—GAGING   STATION    -   TULE  RIVER      2.2 
AT   WORTH   BRIDGE- - 

Campbell-Moreland  Ditch                  3.2L 

Gravity 

468 

785 

667 

1220 

897 

1163 

1477 

514 

13/ 

42 

954 

8324 

Porter  Slough                                          3.2R 

Gravity 

11)74 

6242 

3555 

1007 

1521 

1656 

638 

a  16093 

Porter  Slough  Ditch                       b    3.2R 

Gravity 

igo 

5 

350 

325 

899 

51tj 

2285 

Vandalla  Ditch                                    3-9L 

Gravity 

219 

24', 

83 

265 

425 

259 

n 

15:3 

--SANTA   FE   RAILROAD  BRIDGE—         5.9 

Poplar  Ditch                                            6.6L 

Gravity 

327 

2753 

3209 

6173 

4733 

17195 

--STATE  HIGHWAY  65  BRIDGE--           6.7 

--SOUTHERN   PACIFIC   RAILROAD           6.8 
BRIDGE- - 

Hubbs-Hlner  Ditch                              7.2R 

Gravity 

127 

1297 

1246 

593 

;  3263 

Rhodes-Fine   Ditch                                 9.2L 

Gravity 

NO   DIVERSION 

--OLIVE      AVENUE  BRIDGE--                10.7 

— FRIANT-KERN  CANAL  CR0SSIN0--11 . 3 

Woods  central  Ditch                          11. 8l 

Gravity 

S':'" 

777 

3039 

1291 

5914 

— ROCKFORD   AVENUE  BRIDGE.,-           12.6 

--HUBBS-MINER  SPILL—                        12. 9R 

Little    Pioneer  Ditch                        15. OL 

Gravity 

N 

3  DIVERS lOH 

--OTTLE   BRIDGE--                                    15-2 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

bl8 

10 

1.0 

2563 

42 

4.2 

6051 

108 

11.0 

1801 
63 
7.9 

6o37 

111 

U.3 

(b('5 

132 

13.0 

150^0 

258 

26.1 

11225 

189 
18.5 

22^:1 

36 

3.7 

4c5 

8 

0.8 

3 
0.3 

1319 

21 

2.2 

D05«8 
83 

Mileage  dovmstream  from   Junction  with  South  Pork  Tule  River. 
This  figure   is   tlie  measured  diversion  at  head  of   Porter  Slough 
minus    the  diversion  of   Porter  Slough  Ditch. 


Point  of  diversion  is  on   Porter  Slough,    U.5  miles  below 

head. 

This  figure  is  the  measured  diversion  at  head  minus  the 

measured  spill  to  river  at  Mile  12. 9R. 


TABLE  227 


EXPORTATIONS  FROM   SACRAMENTO-SAN   JOACJUIN 
(Nov.    1955  thru  Oct.    1956) 

DELTA 

Water  User-                                          Mile  &  Bank 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

_^ 

3l0Ug 

h 

City  of   Vallejo                                               5/2-lOD 

Total  acre-feet  diverted 
Average   cubic    feet  per  second 
Monthly  diversion  In  %  of  seasonal 

*=■  37 

4fi7 

8 

-1.7 

570 

9 

5.8 

505 

q 

b-  1 

699 

11 

702 

12 

7.1 

986 

16 

9.9 

1255 

21 

12.6 

1263 

21 

12.7 

1311 

21 

13.2 

909 

15 

9.2 

628 

10 
'-.3 

9932 

Contra  Costa  Canal                                         30. 5L 

01 

1  San  Joaquir 

River 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic   feet  per  second 
Monthly  diversion  in  %  of  seasonal 

2J93 
41 

2020 
33 

1973 

34 

^  .3 

2470 

3236 
54 

7,  1 

3751 

61 

8.3 

5Y00 
12. t 

;aBl 

•|9 

10.8 

5693 
^93 

5476 
92 

4480 

73 

0,0 

45295 

Delta  Mendota  Canal                                          44. 6L 

Total   acre-feet  diverted 
Average   cubic    feet   per  second 
Monthly  diversion    In  %  of  seasonal 

20846 

350 

8499 

138 

3C3 

9152 

159 

1    ■ 

25424 
413 

3.7 

38638 

649 
5.5 

22257 
362 
3.2 

D4446 
1083 
9.2 

194845 
3169 

27.9 

179142 
2913 

93302 

15C8 

40380 

C57 

697294 

961 

170 


DIVERSIONS   AND  ACREAGES   IRRIOATED   -   EAST  SIDE  CANALS  AND  IRRIGATION   DISTRICTS 
Nov.    1955  thru  Oct.    1956 


mie 

and 

Water   Uaer                             Bank 

No.  V  . 

Dec. 

Jin. 

peL. 

t'-.j:- 

An-. 

May 

June 

Jul;.' 

Aut:. 

Sep'- 

Tr.'il 

A;."ea^e 
Irrigated 

Oener-i: 

=  1    , 

Prlant-Kern   Car.al                          269. 63L 

San   Joaquin   River 

Total   acre-feet  diverted 
Average   cubic   feet  per  aec. 
Monthly  jt  of  seasonal  diversion 

10471 
176 
0.8 

173 

-1 

231 

'"fell 
n.2 

156571 
2516 

11.7 

120726 

2029 

9.0 

107966 
1756 
8.0 

182107 

200698 
3261 

11.9 

222116 
3617 
16.5 

112362 
2393 
10.6 

19g23 
3.7 

1311259 
1852 

372220 

970 

Hadera  Canal                                  269. 63R 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  sec. 
Monthly  %  of  seasonal  diversion 

0 

0 

c 

0 

0 

2694 

10175 

170 

^ .  1 

15138 
259 
6.5 

153I8 
250 
6.1 

18.9 

59608 

969 

21.9 

56760 

923 

23.7 

33106 
561 

11.0 

220 

1 
0.1 

239018 
329 

135019 

12 

Merced  Irrigation  District 

Merc 

ed  River 

Main  Canal                                        ^ie.OL 
Northslde  Canal                            U6.0R 

0 

119 

1(4 

0 

0 
61 

36554 
1112 

66161 
2173 

78320 
3507 

100221 
1302 

103136 
1810 

87117 
1560 

62577 
3308 

23917 
1976 

a  558636 
26332 

b  97931 
3862 

1702 
0 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic   feet  per  sec. 
Monthly  %  of  seasonal  diversion 

119 

U4 
1 

0 

0 

61 
1 

0 

37696 
613 

'_'.1 

68931 

81827 
1331 
11.0 

101526 
1757 
17.9 

107976 
1756 
18.5 

91977 
1196 
15.7 

65885 
1107 
11.3 

25923 
122 

1.1 

58i.968 
806 

101793 

4702 

Turlock  Irrigation  District     51.51' 

Tuolumne  River 

Total  acre-feet  diverted 
AverE^e  cublj   feet  pe:-  second 
Monthly  %  of  seasonal  diversion 

1U320 

2Jil 
2.3 

13580 
2.2 

76 

1 

0 

90 

2 

0 

63210 
1028 

10.2 

63710 
1071 

10.3 

83110 
1352 

13.5 

101500 
1756 
16.9 

116700 
1898 

18.9 

8I530 
1375 

13.7 

61290 
1030 

9.9 

13260 
216 

2.1 

c  618106 
852 

d  168331 

0 

Modesto  Irrigation  District      51  ■  "^B 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic    feet  per  sec. 
Monthly  %  of  seasonal   diversion 

5fcD4 

95 
1.5 

136 

2.3 

13 
1 

0 

2b 
0 
0 

2792'> 
151 
7.6 

5i«3y 

871 

11. 1 

49bl5 

810 

13.5 

C3848 
1073 
17.3 

65714 

1069 
17.8 

50702 
825 
13.7 

33056 
556 
9.0 

11017 
189 
3.2 

e    3bSsq7 
508 

f   6841b 

341 

Waterford  Irrigation  Dlst.         51  •  5R 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic   feet  per  sec. 
Monthly  %  of  seasonal  diversion 

'-' 

0 

0 

0 
0 
0 

2B10 

1i 

11.1 

6672 

109 

15.3 

7359 

121 

16.9 

7700 

6114 
101 

11.7 

5018 

85 

11.6 

2862 

17 
6.5 

136(6 
60 

g  taS2 

0 

Oakdale  Irrigation  District 

Stanislaus  Rl 

/er 

Northalde  Canal                          58. 6r 
Southslde  Canal                          58. 6l 

lb4 

0 

0 

c 

0 
0 

9210 
11168 

17033 
I6I90 

18687 
27911 

20190 
31061 

m 

2ii3 

9779 
16133 

2719 

1732 

100339 
169910 

h  20379 

1  31512 

'112 

Total   acre-feet  diverted 
Average  cubic  feet  per  sec. 
Monthly  %  of  seasonal  diversion 

154 
3 

0.1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

23708 

33523 
563 

12.1 

16601 
758 

17.2 

51251 
861 
19.0 

37121 

11255 
720 

16.1 

25912 
135 

9.6 

7151 
121 

2.7 

J  270279 
372 

k  5I89I 

2613 

South  San  Joaquin  Irr.   Dlst.    58. 6r 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cubic   feet  per  sec. 
Monthly  %  of  seasonal   diversion 

i'"-' 

.  '  ,-J 

0 

0 

12902 

225 
5.2 

22D13 
368 
9.0 

33328 

560 

13.3 

35712 

581 

11.2 

16108 
775 
18.1 

11177 
235 
5.8 

11726 
679 
16.6 

29t)uy 

198 

11.8 

119 

2.9 

IT.     diKlil^ 
315 

'■   '  -'■  '""^ 

Natomas  Water  Company                 28. 6l 

American  River 

Total  acre-feet  diverted 
Average  cjblc    feet  per  sec. 
Monthly  %  of  seasonal  diversion 

1080 

18 

750 

12 

233 

972 

_17 

1172 

1187 
2*^ 

1896 

1 : .  ! 

2201 

37 
12.9 

13.5 

1731 
2? 

10.1 

1112 
21 

?.2 

1552 
25 

a.  : 

1710- 

2'. 

San  Juan  Suburban  Water  Dlst. 28.611 

Total  acre-feet  diverted 
Average   cubic    feet  per  see. 
Monthly  %  of   seasonal  diversion 

17*^0 

29 

8.0 

680 

in 

1.1 

198 

8 
2.3 

631 

11 

2.9 

1595 

27 

7.3 

3129 

51 

11.1 

2978 

18 

13.7 

2536 

13 

11.7 

2018 

33 
9.3 

217H 

30 

An  additional   126,500  acre-feet  of  water  was  pumped  from  wells. 

Includes  doijble  cropped  acreage. 

An   additional    158,182  acre-feet   of  water  was   pumped   from  wells. 

Of  this  acreage,    18,898  was  double  cropped. 

An  additional  64,542  acre-feet  of  water  was  pumped  from  wells. 

Of  this  acreage,   9,641  was  double  cropped. 

or  this  acr«age,   411  was  double  cropped. 

or  this  acreage,   425  was  double  cropped. 


Of   this   acreage,    104   was   double   cropped. 

An  additional  47,659  acre-feet  of  water  was  received  from  wells,  con- 
trolled drainage,  and  pumping  plants  on  Stanislaus  River,  Kll«a  37>'^ 
and  39. IL. 

Includes  1,001  acres   listed  for  miles  37. 7L  and   39. IL. 

An  additional   17,090  acre-feet  of  water  was  pump«d  from  wftlls  and  an  addi- 
tional undetermined  ajno.mt  was   received  from  controlled  dralnaige. 
Of  this  acreage,   4,323  was  dojble  cropped. 


DELIVERIES  PROM  CENTRAL  VALLEY  PROJECT  CANALS 

(Nov.    1955  thru   Oct.    1956) 

(The   following   table   arranged   from  data   furnished  by   U.S.    Bureau  of   Reclamation) 


Wit^r    IJc    :■ 

Hlle    Post  from 

Dvllverles    In  Acre-feet 

Head  or  Can.: 

Fr<-^.        T-. 

Nov. 

I--. 

F.-i   . 

Apr. 

May      1    June 

July 

Ai;^: . 

Contra  Costa  Co.   Hater  Dlst. 
IndustrUl  aAd  Kuniclpnl 

Agricultural 

101 

2119 

51 

1768 

0 

V..87 
1 

213'.' 
12 

■ 'ntra  Costa  Canal 

3266 
1173 

'm 

371 

38t>? 
281 

35441- 

5032 

'lg 

2971 
115 

3550 
1113 

Total 

? :  4: . 

2611 

3119 

1963 

4439 

'■CS'- 

4^4-: 

4;<. 

;f'.-» 

Flaln  View  Water  Dlatrlot 

8.50 

^0.00 

«  8 

1 
Delta-Hendota  Canal 

3062 

2517 

1091 

119 

13911 

2013 

1093 

2591 

Hospital  Katar  District 

18.05 

30.96 

72 

2521 

1605 

1699 

1117 

3210 

1517 

188 

20  325 

West  Stanislaus   Irr.    District 

31 

31 

0 

371 

183 

1095 

3781 

3390 

1190 

0 

10310 

Kam  Canon  Water  District 

31.31 

35.18 

10 

-7 

951 

732 

1317 

1696 

1367 

622 

150 

7135 

Dsl   Puerto  witsr  District 

15.73 

12.08 

161 

1133 

1205 

1876 

2168 

2280 

903 

157 

11107 

Patterson  Wsttr  District 

4:;.M 
1 

360 

279 

397 

316 

119 

268 

0 

2099 

171 


DELIVERIES  PROM  CENTRAL  VALLEY  PROJECT  CANALS  (oontd.  ) 
(Nov.  1955  thru  Oct.  1956) 


water  User 

Mile  Post  From 

Deliveries  in  Acre-feet 

Total 

Head  of  Canal 
From     To 

Nov. 

Dec. 

Jan, 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Salado  Water  District 

142.10 

46.00 

1 

q 

0 

0 

11 

508 

947 

556 

472 

1472 

791 

186 

35 

4987 

Sunflower  Water  District 

llt.23 

52.02 

39 

0 

0 

33 

608 

1687 

712 

1554 

2242 

1503 

400 

273 

9051 

Orestlmba  Water  District 

10.83 

50.66 

0 

0 

0 

0 

461 

1440 

780 

1110 

1677 

785 

133 

0 

6386 

Foothill  water  District 

51.65 

57.46 

4 

5 

0 

0 

159 

270 

574 

826 

904 

759 

220 

47 

3768 

Davis  Water  District 

54.01 

56.82 

0 

0 

0 

0 

108 

217 

445 

520 

664 

401 

140 

0 

2495 

Mustang  Water  District 

56.80 

62.67 

0 

0 

0 

0 

48 

658 

664 

1152 

1448 

1568 

897 

66 

6501 

Qulnto  Water  District 

63.96 

67.55 

0 

0 

0 

43 

182 

102 

458 

361 

432 

658 

297 

147 

2680 

Romero  Water  District 

66.70 

68.03 

9 

0 

0 

0 

135 

68 

220 

249 

400 

426 

60 

8 

1575 

San  Luis  Water  District 

6g.21 

90.57 

402 

80 

0 

0 

1420 

1355 

1041 

1881 

3028 

2536 

898 

183 

12824 

Panoche  Water  District 

93.25 

1295 

75 

0 

272 

4153 

9195 

3301 

7974 

9394 

7676 

2721 

21 4-; 

48203 

Eagle  Field  Water  District 

94.26 

0 

0 

0 

0 

0 

198 

423 

429 

455 

384 

185 

0 

2074 

West  Side  Golf  Association 

95.95 

3 

0 

0 

0 

8 

7 

12 

21 

19 

20 

14 

9 

113 

Oro  Loma  Water  District 

96.62 

99 

0 

0 

0 

0 

687 

641 

648 

732 

672 

21 

173 

3673 

Mercy  Springs  Water  District 

97.  §5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

110 

123 

Wldren  Water  District 

102.03 

0 

25 

0 

0 

0 

190 

351 

274 

327 

335 

76 

9 

1587 

Broadview  Water  District 

102.95 

0 

0 

0 

0 

0 

1080 

1285 

1965 

2143 

2099 

1365 

1525 

11462 

Total 

2190 

202 

0 

416 

12268 

25453 

16560 

31444 

40807 

33856 

13550 

5976 

182722 

Madera  Irrigation  District 

6.1 

32.2 

10 

278 

Ago 

920 

6714 

Madera  Canal 

22733 

32873 

30115 

19775 

14  46 

131817 

8555 

8908 

Chowchllla  Water  District 

35 

9 

0 

0 

0 

l46o 

2898 

6166 

6633 

22037 

26567 

27208 

14829 

20 

107818 

Adobe  Ranch 

2ol6 

109 

184 

121 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

48 

91 

553 

Total 

119 

462 

611 

2380 

9612 

14721 

15541 

44770 

59440 

57323 

34652 

557 

240188 

International  Water  District 

14 

92 

0 

,-. 

0 

,-l 

0 

Friant- 

<em  Canal 

315 

319 

335 

131 

1641 

87 

147 

307 

Round  Mountain  Ranch 

20.22 

8 

0 

0 

0 

6 

3 

9 

14 

19 

16 

12 

6 

93 

Consolidated  Irrigation  Dlst. 

28.52 

0 

0 

C) 

0 

0 

0 

8456 

16512 

0 

0 

5699 

5935 

36602 

Tulare  Lake  Basin  W.  S.  Dlst. 

28.52   95.67 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2364 

15144 

4790 

119 

22417 

Alta  Irrigation  District 

28  52 

1462 

0 

0 

0 

10610 

4401 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16473 

Fresno  Irrigation  District 

28.52 

0 

0 

0 

0 

4171 

5841 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10012 

Kings  County  Water  District 

28.52 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2771 

2233 

0 

0 

0 

0 

5004 

Orange  Cove  Irrigation  Dlst. 

35.00  1  54.30 

521 

0 

0 

22 

298 

1010 

1408 

5550 

D998 

5994 

3469 

1188 

26458 

City  of  Orange  Cove 

43.44 

9 

1 

0 

0 

2 

12 

18 

22 

21 

17 

19 

15 

136 

Yettem-Seville  Water  District 

54.40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

583 

117 

700 

Stone  Corral  Irrigation  Dlst. 

56.90   64.40 

89 

0 

0 

0 

397 

341 

363 

1511 

2138 

1946 

801 

117 

7703 

Cottonwood  Ditch  Water  Assn. 

66  46 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

0 

0 

99 

319 

212 

0 

630 

Ivanhoe  Irrigation  District 

65.04   69.08 

230 

0 

0 

345 

173 

663 

1591 

3362 

3754 

3193 

2033 

770 

16114 

Kaweah-Delta  Water  C.  Dlst. 

71  29 

0 

0 

0 

1462 

39595 

25447 

0 

0 

0 

0 

0 

2592 

69096 

Tulare  Irrigation  District 

68.14 

71.29 

0 

0 

0 

11639 

21156 

9086 

3199 

32299 

41447 

38097 

25968 

0 

182891 

Exeter  Irrigation  District 

72.52 

80.63 

200 

0 

Ij 

296 

653 

1176 

2245 

4501 

4556 

3707 

2467 

619 

20420 

Llndmore  Irrigation  District 

81.17 

93.20 

1089 

0 

111 

2973 

2979 

5058 

8567 

10203 

8664 

5685 

2077 

47406 

Llndsay-Strathmore  Irr.  Dlst. 

85!  56 

1020 

59 

0 

0 

76B 

1063 

2769 

4064 

4596 

4171 

3437 

17',, 

23687 

Lewis  Creek  Water  District 

85.60 

0 

0 

0 

10 

50 

81 

129 

246 

13 

7 

10 

546 

Nunes  Water  District 

95.67 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

462 

1230 

0 

1692 

Homeland  Reel.  Dlst.  No.  780 

95.67 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1851 

4919 

3479 

0 

10249 

South  Lake  Farms 

95.67 

u 

("j 

0 

0 

0 

478 

2261 

0 

0 

0 

0 

2739 

Lower  Tule  Irrigation  Dlst. 

94.92 

98.62 

0 

0 

0 

12302 

21719 

8864 

13855 

43484 

53116 

51039 

32013 

18405 

254797 

Porterville  Irrigation  Dlst. 

92.12 

98.13 

.. 

'■■ 

0 

319 

311 

300 

167 

1432 

1325 

1289 

885 

496 

6532 

Cloer  Com.  Service  District 

101 

60 

0 

0 

40 

0 

20 

71 

87 

0 

0 

103 

321 

Terra  Bella  Irrigation  Dlst. 

102.65 

2-!b 

0 

105 

69 

268 

1295 

1654 

1615 

1210 

49& 

6990 

Saucellto  Irrigation  Dlst. 

98.62 

107.37 

Ir, 

0 

1999 

2505 

1995 

2690 

5375 

7648 

6518 

4100 

793 

33639 

Delano-Earllmart  Irr.  Dlst. 

107.65 

119.47 

56  37 

19^-i 

9404 

21596 

14180 

13010 

27951 

30685 

25071 

14950 

7414 

171852 

Rag  Gulch  water  District 

117.96 

36 

599 

460 

4511 

526 

1105 

966 

918 

726 

2t~j 

6050 

So.  San  Joaquin  Utility  Dlst. 

120.07  128.05 

1589 

22b 

0 

6631 

15053 

8793 

10499 

20097 

24643 

20285 

10338 

4681 

122835 

pacific  Gas  and  Electric  Co. 

128.52 

0 

0 

<:. 

95 

0 

11504 

38641 

0 

0 

24381 

19623 

0 

94244 

Pacific  Gas  and  Electric  Co. 

150.83 

71 

226 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

61- 

366 

County  of  Kern 

151.80 

0 

0 

c 

0 

8339 

223fO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30699 

Buena  Vista  Water  Serv.  Dlst. 

151.80 

0 

0 

0 

94201 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

94201 

Total 

12259 

2466 

0 

139435 

150980 

120709 

108317 

182259 

198960 

218859 

142844 

48147 

1325235 

172 


TABLE  230 

RELATION  OP  OAOE  HEIGHT  TO  STREAM  PLOW  -   1955-56   MATER  YEAH 
SACRAMENTO-SAN  JOAftUIK  '/ALLEY  STREAM  GAQDJO   STATIONS 


age  Height  for  rated 

flows  0.'; 

STATION 

4000 

5000 

6000 

700c 

Sacramento  River 

cfs 

cfs 

-f  3 

:I  3 

.:-3 

at  Sacramento 

plows  under  30000  cfs  are  affected  by  tidal  action 

and  are  rated  by 

Blope-velo 

city  methods  not  appllaable   to 

this  table 

at  Verona 

12.0 

1?^6 

13.2 

■    13.8 

14.9 

15.9 

at  Wllltlns  Slough 

26.4 

27.8 

29.2 

30.5 

31.8 

33.1 

35.5 

37.9 

at  Colusa 

40.1 

41.3 

42.4 

43.5 

44.5 

45.5 

47.3 

49.1 

at  Butte  City 

70.5 

70.9 

71.4 

■'i-' 

72.3 

72.8 

73.5 

74.3 
130.6 

at  Hamilton  City 

127.0 

127.5 

127.9 

128.3 

128.7 

129.1 

129.4 

130.0 

near  Red  Bluff 

0.9 

1.4 

2.3 

2.6 

3.0 

3.3 

1.0 

4.6 

200 

bOO 

1  ■„-.,- 

2-000 

y-''.'- 

^000 

rts 

:rs 

-  -  ^ 

rfs 

■:r3 

-  3 

- '  ~ 

-! 

Feather  River 

near  Orovllle 

7.  . 

9.6 

11.3 

12.9 

14.4 

15.8 

at  Nlcolaua 

24.2 

25.1 

25.9 

26.6 

27.3 

American  River 

at  Pair  Oaka 

1.5 

2.2 

3.1 

3.9 

San  Joaquin  River 

near  Vemalls 

9.7 

10.8 

11.7 

12.6 

13.^ 

at  Hetch  Hetchy  Crossing 

23.4 

24.6 

25.6 

26.6 

27.4 

at  Orayaon 

27.6 

29.3 

ii'.i 

34.9 

37.1 

38.7 

39.7 

40.2 

near  Newman 

3.0 

t.3 

6.1 

7.5 

68!? 

9.7 

10.7 

11.6 

at  Fremont  Ford 

59.  a 

60.6 

62.3 

65.0 

67.2 

Merced  River 

at  Cresaey  Bridge 

1.9 

3.2 

4.H 

7.L' 

!     .- 

0.0 

:  ■■ .  2 

Tuolumne  River 

at  Modesto 

11.2 

Al.6 

42.1 

42.9 

44.0 

45.4 

46.9 

48.3 

Stanislaus   Rlvei' 

at  Rlpon 

38.3 

39.8 

-4 1 .  ■;- 

-■  •  ■ 

TABLE   231 
RECORDINO   TIDE   OAOES    IN   SACRAMENTO-SAN   JOAQUIN  DELTA   AND  SUISUN  BAY 
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Name   of  Station 

Operated 
by* 

Location 

Date 

Installed 

Sacramento  Delta 

Clarksburg 

DWR 

Right  bank  of  Sacramento  River  at   American  Crystal   Sugar  Company  dock. 

1936 

Colllnsvllle 

DWH 

Right  bank  of  Sacramento   River  on  pile  dolphin  about  0,1  mile  upatresim  from  Junction  of  Main 
Street  and  river. 

June   1929 

laleton 

USBR 

Left  bank  of  Sacramento  River  at  Shell  Oil   Company  docks   at    Junction  of  Highway  12  and   24  in 
Isleton. 

April   I9U9 

Rio    Vista 

DWR 

Right  bank  of  Sacramento   River  at  U.    S,    Engineers  depot  below  Rio  Vista;    about    1^  miles  below 
Rio  Vista  Bridge. 

April   1908 

Snodgraas   Slough 

DWR 

Left  bank  of  Sacramento  River  about  0.1  mile   above   Hollister  Landing  and  about  -J-  mile   above 
head  of  Snodgrass  Slough    (now  leveed  off). 

Aug.    1939 

Threemlle  Slough 
(Sacramento) 

DWR 

Pile  dolphin  about  0.1  mile   from  Threemlle  Slough  Bridge  on  Brannon   Island  side. 

April   1929 

Walnut  Grove 

DWR 

Left  bank  of  Sacramento  River  at  head  of  Georgiana  Slough;    lower  end  of  town  of  Walnut  Grove. 

Mokelumne  Delta 

Feb.    1929 

Georgiana  Slough 

DWR 

On  Andrus   Island  near  Junction  of  Georgiana  Sloiigh  and  Mokelumne  River. 

June    1929 

New  Hope 

DWR 

Right  bank  of  south  fork  of  Mokelumne  River  Just  below  New  Hope  Bridge 

Yolo  By-Pass 

Aug.    1920 

Liberty  Island 

DWR 

Right  bank  of  dredger  cut  separating  Little  Holland  and  Liberty  Island.      One-half  mile  north 
of  Yolo-Solano   County  line. 

1930 

Lindsay  Slough 

DWR 

South  bank  of  Lindsay  Slough   J  mile  west  of  Wright  Cut.      At  Montezume   Ranch  headquarters  of 
California  Packing  Corporation. 

Jan.    1942 

Lisbon 

DWR 

Left  bank  of  Yolo  By-Paas  below  north  end  of  Sacramento  Northern  Railroad  trestle, 

San  Joaquin  Delta 

1920 

Antioch 

DWR 

On  wharf  of   Antioch  Water  Works. 

June    1929 

Brandts  Bridge 

DWR 

Right  bank  of  San   Joaquin  River  at  Brandts  Bridge  between   Roberts    Island  and  Reclamation 
District    17. 

July  19^0 

Bums  Cut -Off 

USBR 

On  Stockton  Ship  Channel   at  East  Bay  Municipal   Utility  District   crossing;    northwest  comer 
of  Rough  and  Ready  Island. 

May  19^0 

Delta  Cross 
Channel 

USBR 

Left  bank  approximately  1000  feet  below  head  near  Walnut  Grove. 

Sept.    1952 

Grant   Line   Canal 

USBR 

Right  bank  of  Grant   Line   Canal   at  Tracy  Road  crossing 

Oct.    19^0 

Middle  Ri-ver  at 
Bacon  Islsmd 

USBR 

Moat  northeasterly  point  of  Bacon   Island  at  Junction  of  Middle  River  and  Connection  Slough. 

Oct.    19^8 

Middle  River 
(Borden) 

DWR 

Left  bank  of  Middle   River  Juat  below  Borden  Highway  Bridge  on   Victoria   Island. 

July  1939 

Middle  River 
(Mowry  Bridge) 

USBR 

Right  bank  Middle   River  at   Undine   Road  crossing  on  upper  Roberts   Island. 

July  1948 

Mossdale  Bridge 

DWR 

Right  bank  of  San  Joaquin  River  Just  below  U.    S.    40  highway  crossing. 

1920 

Old  River  at 
Clifton  Court 
Perry 

DWR 

Left  bank  approximately  2000  feet  downstream  from  Junction  with  Grant  Line   Canal. 

Dec.    1948 

Old  River  at 

Holland  Tract 

USBR 

Left  bank  about   li  miles  south  of  northeast  comer  of  Holland  Tract. 

Sept.    1951 

Old  River  at 
Mansion  House 

DWR 

Right  bank  on   timber  dolphin  at  Mansion  House   on  Victoria   laland. 

Aug.    1939 

Old  River  near 
Rock  Slough 

DWR 

Left  bank  of  Old  River  ij  miles  north  of   Junction  with  Rock  Slough  on   American   Island. 

Mar.    1945 

Old  River  near 
Tracy  Road  Bridge 

DWR 

Left  bank  at  Galll's   Pump,    Mile    53.0.      About   1000  feet  upstream  from  Tracy  Road   Bridge, 

Mar.    1952 

Rlndge 

DWR 

At  southeast  comer  of  Rlndge  Tract  on  Fourteenmlle  Slough  at   Junction  with  Ship  Channel. 

July  1939 

Rock  Slough 

USBR 

On  Contra  Costa  Canal    intake  approximately  ij  miles  northeast  of  Knlghtsen.       (No   record: 
February  to  December  19^6). 

Oct.    19^4 

San   Andreas 
Landing 

USER 

On   right   bank  of  San  Joaquin  River  approximately   li  miles   downstream  from  Junction  of 
Mokelumne  River. 

May   1952 

Stockton 

DWR 

At  head  of  MoLeod  Lake  on  Center  Street. 

Dec.    1927 

Tom  Paine  Sloiigh 

DWR 

At  mile   2.2  above  mouth    (0.1  mile  east  of  mouth  of  Sugar  Cut). 

June  1951 

Threemlle  Slough 
(San  Joaquin) 

DWR 

On  Sherman  Island  at  Reclamation  District  3^1  drainage  plant  on  pile  dolphin.      Near  Junction 
of  Slough  with  San  Joaquin  River. 

June   1929 

Venice    Island 

DWR 

At  Blakes   Landing  on  Stockton  Ship  Channel  near  Venice  laland  headquarters. 

Sulsun  Bay 

Jan.    1928 

Benlcla 

DWR 

North   side  of  Sulsun  Bay.      On  Benlcla  Arsenal  wharf. 

^    April    1940 

•  DWR  -  Department  of  Water  Resources;  USBR  -  United  States  Bureau  of  Reclamation. 

i)  Qage  originally  Installed  June  1929  and  operated  until  October  1931  by  Department  of  Water  Resources,   In  Interim  I93I  to 
April  1940  recorders  were  operated  here  at  intervals  by  U,  S.  Biglneers  and  U.  S.  Coast  and  Geodetic  Survey. 
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TABLE  232 
DESCRIPTION  OF  ACTIVE  SALINITy  OBSERVATION  STATIONS  -  1956 


Station 


Miles 
from 
Golden 
Gate 

(a) 


Time 

Interval 

(b) 


Hours  1  Mlns 


Point  Orient 

12.3 

Point  Pinole 

19.0 

Point  Davis 

25.2 

Grand  View 

25.2 

Crockett 

27.7 

Benlola 

32.5 

Martinez 

32.7 

West  Sulsun 

37.0 

Innlsfall  Ferry 

47.3 

Port  Chicago 

41.0 

0  &  A  Ferry 

46.5 

Pittsburg 

18.0 

2 

20 

2 

50 

3 

15 

3 

15 

3 

30 

3 

50 

50 

50 

20 
40 
00 


SAN  FRANCISCO,  SAK  PABLO,  AND  SUISUN  BAYS 

North  end  of  San  Francisco  Bay,  east  shore,  one-half  mile  south  of 
Point  San  Pablo  Wharf  of  Standard  Oil  Company. 

South  shore  of  San  Pablo  Bay,  at  Point  Pinole  on  wharf  of  Atlas 
Powder  Company. 

East  end  San  Pablo  Bay,  south  shore.  Oleum  Wharf  of  Union  Oil  Company. 

Northwest  shore  of  San  Pablo  Bay  at  mouth  of  Petalujna  Creek. 

West  end  of  Carqulnez  Strait,  south  shore,  0.2  mile  east  of  Carquinez 
Bridge  on  wharf  of  C.  and  H.  Sugar  Refining  Corporation. 

East  end  of  Carqulnez  Strait,  north  shore,  1.1  mile  west  of  Southern 
Pacific  Company  railroad  bridge  at  Benlcla  Arsenal. 

East  end  of  Carqulnez  Strait,  south  shore,  1.0  mile  west  of  Southern 
Pacific  Company  railroad  bridge  at  Municipal  Ferry  Slip. 
(Bulls  Head  Point. ) 

West  end  of  Sulsun  Bay,  north  shore,  2.5  miles  northeast  of  Southern 
Pacific  railroad  bridge  at  service  pier  of  U.  S.  Maritime 
Commission,  Reserve  Fleet  mooring  area. 

Montezuma  Slough,  about  one  mile  east  of  Junction  with  Cutoff 
Slough  near  north  end  of  Grizzly  Island. 

South  shore  of  Sulsun  Bay  at  U.  S.  Naval  ammunition  loading  wharf 
below  Port  Chicago. 

Upper  end  Sulsun  Bay  between  Mallard  Station  and  Chipps  Island  at 
Sacramento  Northern  Railroad  Ferry  Crossing. 

East  end  of  Sulsun  Bay,  south  shore,  at  Pittsburg  Yacht  Harbor. 


Colllnsvllle  50.8 

Biunaton  57 . 6 

Threemlle  Slough  Bridge  60.0 

Rio  Vista  Bridge  63.5 

Isleton  Bridge  68.7 


05 
30 


SACRAMENTO  RIVER  DELTA 
Sacramento  River,  north  bank  at  Junction  with  San  Joaquin  River. 
Sacramento  River,  south  bank,  5.9  miles  downstream  from  Rio  Vista 
At  Junction  of  Slough  and  Sacramento  River. 
At  highway  bridge  near  northerly  limits  of  Rio  Vista. 
Sacramento  River,  one  mile  upstream  from  Isleton. 


Antloch  54.9 

Millers  Harbor  58.2 

Jersey  Island  61.4 

Threemlle  Slough  64.2 

Oulton  Point  67.2 

San  Andreas  Landing  70.3 

Opposite  Central  Landing  72.0 

Dutch  Slough  73.0 

Webb  Perry  68.0 

East  Contra  Costa  I.  D.   86.7 

Clifton  Court  Perry  94.2 

Hossdale  Bridge  108.5 


Vemalls  (Durham 
Perry  Bridge) 


127.0 


10 
20 
30 


':'5 
00 
05 

40 
20 
10 


SAN  JOAftUIN  RIVER  DELTA 

San  Joaquin  River  at  City  Water  Works  pumping  plant. 

South  shore  San  Joaquin  River  at  Antloch  Bridge. 

San  Joaquin  River,  left  bank,  one  mile  below  mouth  of  False  River. 

Threemlle  Slough,  west  bank,  of  Junction  of  slough  with  the 
San  Joaquin  River. 

San  Joaquin  River,  right  bank,  three  miles  upstream  from  Junction 
of  Threemlle  Slough. 

San  Joaquin  River,  right  bank,  one  mile  below  the  mouth  of  the 
Hokelumne  River. 

Mokelumne  River  on  Andrus  Island  directly  opposite  Central  Landing 
on  Bouldln  Island. 

At  Bethel  Island  Bridge. 

False  River  at  Junction  with  Fisherman's  Cut. 

Indian  Slough  at  East  Contra  Costa  Irrigation  District  Pumping  Plant. 

Old  River  Just  below  Junction  with  Grant  Line  Canal. 

San  Joaquin  River  at  U.  S.  50  Highway  crossing  about  three  miles 
southwest  of  Lathrop. 

San  Joaquin  River  at  Durham  Ferry  Bridge  above  tidal  influence. 


(a)  Mileage  measured  to  station  along  main  ch.innel.   Por  stations  off  the  main  channel,  the  mileage  shown  is 
the  same  distance  along  the  main  channel  to  a  point  whereon  the  time  of  the  occurrence  of  the  tidal  phase 
Is  the  same  as  that  of  the  observation  station. 

(b)  Time  Interval  between  high  tide  at  Golden  Gate  and  time  for  taking  samples  at  station.  Samples  taken  by 
local  observers  approximately  one  and  one-half  hours  after  high  high  tide. 
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TABLE  233 
MAXIMUM  RECORDED  SALINITY  AT  BAY  AND  DELTA  STATIONS 
(Releases  of  stored  water  from  Shasta  Lake  commenced  in  19^^. ) 


YEAR 

1931 

1934 

1938 

1939 

1944 

1947 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

Sacramento-San  Joaquin  Runoff 
In  per  cent  of  average  (a) 

33 

47 

184 

48 

61 

59 

131 

164 

104 

92 

62 

171 

Station  (b) 

Maximum  recorded  salinity  In  parts  c 

f  chloride  per  million 

San  Pablo  Bay 

Point  Orient 

18700 

18400 

17000 

19200 

17300 

18800 

17700 

16700 

16900 

19320 

20000 

18300 

Point  Pinole 

16800 

15500 

14200 

13300 

15600 

19000 

16200 

Point  Davis 

18100 

18000 

»14600 

18400 

15200 

16500 

14600 

12700 

14400 

15800 

12900 

13800 

Grand  View 

18700 

15300 

18000 

15900 

12100 

14000 

15500 

16700 

16400 

Crockett 

17900 

15100 

13200 

14680 

16000 

16600 

15300 

Carquinez  Strait 

Benlcla 

13900 

15100 

12200 

10400 

12020 

14000 

15100 

12300 

Martinez 

16900 

16400 

11600 

16400 

13400 

10100 

8900 

10500 

11800 

11900 

11900 

Sulsun  Bay 

West  Sulsun 

13500 

10800 

7900 

9940 

12800 

12600 

11200 

Port  Chicago 

12400 

8700 

6900 

8940 

10900 

12500 

9750 

Innlsfall  Ferry 

14000 

12600 

3300 

13600 

7900 

8200 

4400 

4200 

6430 

6900 

5780 

5200 

0  &  A  Ferry 

13900 

12000 

2560 

11800 

7300 

6100 

4400 

2800 

3640 

5670 

6400 

4040 

Pittsburg 

5000 

2400 

1200 

1830 

4580 

7800 

3440 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

12600 

10800 

860 

10400 

4700 

4500 

1750 

783 

2200 

4520 

3880 

2280 

Enunaton 

(  =  ) 

1380 

1080 

158 

Threemlle  Slough  Bridge 

8600 

6600 

5900 

1610 

1250 

600 

175 

155 

818 

635 

56 

Rio  Vista  Bridge 

7400 

5200 

4050 

550 

270 

70 

175 

33 

126 

158 

21 

laleton  Bridge 

6350 

3100 

2500 

50 

50 

60 

125 

29 

28 

23 

17 

San  Joaquin  River 

Delta 

Antloch 

12400 

9600 

510 

9200 

4000 

4700 

970 

354 

1440 

3430 

3320 

1270 

Millers  Harbor 

3000 

(c) 

(  =  ) 

360 

1970 

2360 

160 

Jersey  Island 

490 

1480 

1130 

152 

Threemlle  Slough 

49 

960 

428 

82 

Oulton  Point 

65 

395 

376 

105 

San  Andreas  Landing 

61 

123 

98 

66 

Opposite  Central  Landing 

4250 

♦1250 

100 

1380 

200 

200 

80 

250 

44 

75 

36 

96 

Dutch  Slough 

5100 

2800 

110 

2250 

690 

840 

lYO 

88 

114 

688 

454 

107 

Webb  Ferry 

160 

652 

331 

79 

East  Contra  Costa  I,  D. 

7  ■■  '■ 

320 

140 

190 

190 

152 

167 

200 

iqi-j 

173 

Clifton  Court  Ferry 

1300 

400 

190 

160 

120 

112 

122 

160 

146 

146 

Mosadale  Bridge 

iro 

250 

120 

160 

130 

180 

190 

122 

194 

209 

224 

206 

Ve  malls 

»180 

220 

121 

205 

198 

231 

202 

Estimated. 

Average  taken  as  mean  annual  unimpaired  flow  at  foothill  stations  of  major  tributaries  for 

50-year  period  October  1905  through  September  1955.- 

For  location  see  Plate  ^. 

Record  incomplete. 
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TABLE  234 

SALINITY  OBSERVATIONS,  SACRAMENTO-SAN  JOAftUIN  DELTA  AND  UPPER  BAYS 

Samples  taken  by  local  observers  approximately  one  and  one-half  hours  after 

high  high  tide 
parts  per  million 


Station 

October  1955 

^ 

10 

14 

le 

-£ 

i' 

1 
San  Francisco,  San  Pablo,  and  S 

ilsur.  Bays 

Point  Orient 

18300 

17800 

18200 

17100 

16900 

18000 

Point  Pinole 

(a)l6200 

14800 

Point  Davis 

Grand  View 

15300 

16300 

16400 

15200 

15100 
14000 

15500 

15400 

14700 

Crockett 

(b)15300 

13900 

(b)13900 

13400 

12400 

13900 

14100 

Benlcla 

11800 

11300 

11500 

12300 

11700 

10300 

12400 

Martinez 

10000 

(a)7940 
8500 

(a) 9250 

9900 

(a)9000 

(a)8250 

9200 

10800 

West  Sulsun 

9800 

8750 

9300 

8760 

11200 

Innlsfall  Perry 

5080 

5040 

(a)5200 

(ab)5140 

(a)5080 

Port  Chicago 

7630 

8800 

9130 

9050 

8200 

6350 

8180 

9750 

0  &  A  Perry 

3160 

3100 

2480 

3420 

3890 

2400 

3000 

4040 

Pittsburg 

3440 

1170 

(ab)ll80 

(b)2470 

1850 

(b)735 

(b)1370 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

1820 

(a)960 

2280 

a  1210 

(a)1220 

206  5 

Emma  ton 

(a)62 

(a)63 

■  69 

68 

a)64 

52 

Threemlle  Slo\igh-SR 

56 

b  50 

53 

41 

33 

23 

27 

Rio  Vista  Bridge 

21 

21 

lb  15 

17 

13 

14 

12 

12 

Isleton  Bridge 

15 

17 

b  12 

13 

8 

11 

10 

12 

San  Joaquin  River  Delt 

a 

Antloch 

970 

1100 

7  60 

1090 

990 

090 

OOd 

yu5 

Millers  Harbor 

160 

(a)l60 

(a)159 

127 

147 

128 

80 

64 

Jersey  Island 

152 

Threemlle  Slough-SJR 

a  38 

^J53 

82 

(a  57 
a  32 

31 

(a)34 

Oulton  Point 

55 

a  34 

a  38 

47 

(a)25 

24 

San  Andreas  Landing 

29 

a  29 

a  23 

22 

»22 

(a»)20 

21 

14 

Opposite  Central  Landing 

17 

(a  14 

a  11 

14 

(a)ll 

(a  10 

13 

12 

Dutch  plough 

107 

(a  91 

a  82 

76 

77 

61 

52 

51 

Webb  Ferry 

79 

a  76 

47 

(e)45 

(a)43 

(a)43 

33 

,  .¥ 

East  Contra  Costa  I.  D. 

{a)141 

(a)132 

(b)130 

(a)112 

(a)117 

131 

173 

(a)80 

Clifton  Court  Ferry 

(aU6? 

(a)l43 

a)122 

Hossdale  Bridge 

a)  187 
c)l88 

a)l87 
e)176 

a  181 

(a)133 
(e)131 

149 

a)l58 

Vemalls  (g) 

b  169 

184 

140 

(e)191 

November  1955                                      | 

San  Fran 

Cisco,  San  Pablo,  and  S\ 

til  sun  Bays 

Point  Orient 

17900 

16900 

18200 

•18000 

16500 

16700 

15900 

Point  Pinole 

15300 

15000 

Point  Davis 

Grand  View 

14700 

14900 

15000 

14500 

15000 

14600 

14500 

14000 

Crockett 

14200 

11400 

(b) 14000 

13500 

12700 

(a)9350 

11700 

13000 

Benlola 

10800 

9200 

11900 

10900 

8700 

8720 

10100 

9370 

Martinez 

11900 

(a)6900 

11400 

11700 

10500 

8360 

7900 

West  Sulsun 

8900 

(a)5080 

6560 

Innlsfall  Perry 

5020 

4860 

4700 

4650 

5020 

4800 

(ab)4930 

3510 

Port  Chicago 

9150 

7280 

tm 

8220 

6260 

6150 

6570 

1500 

0  &  A  Perry 

3290 

2620 

3630 

2440 

1900 

1590 

2270 

Pittsburg 

3190 

(ab)1080 

1210 

ie?c 

"•■"" 

U-3^ 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

(ajll50 
(a)37 

1350 

1390 

1880 

915 

396 

,  ?92 

Qnmaton 

158 

113 

28 

(a)26 

Threemlle  Slough-SR 

37 

26 

24 

32 

27 

15 

11 

Rio  Vista  Bridge 

15 

11 

12 

1  ? 

12 

n 

Q 

in 

iBleton  Bridge 

0 

10 

13 

9 

.'.an  Joaquin  River  Delt 

a 

Antloch 

1220 

6-^5 

840 

1270 

784 
(a  77 

312 
(e)55 

144 

388 

Millers  Harbor 

96 

88 

61 

32 

33 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough-SJR 

a  26 

28 

33 

a  25 

23 

18 

a  17 

Oulton  Point 

{a)25 

a  23 

32 

32 

a  20 

19 

a  22 

San  Andreas  Landing 

22 

a  22 

16 

31 

a  22 

23 

'I 

22 

Opposite  Central  Landing 

a  11 

a  11 

11 

12 

a  10 

15 

(a)7 

Dutch  Slough 

a  49 

a  43 

42 

43 

a  44 

40 

41 

a)39 

Webb  Ferry 

(a)fo 

29 

(e  29 

32 

a  28 

(b)27 

e)22 

East  Contra  Costa  I.D. 

(a)84 

b  84 

a)91 

(a)104 

120 

132 

130 

Clifton  Court  Perry 

(a)146 

Hossdale  Bridge 

(a>173 

a  122 

a  161 

206 

'"'111 

(e)134 

120 

(a  125 
(e  120 

Vemalls  (g) 

0  129 

c  202 

121 

Presumed. 

Taken  on  Low  High  Tide. 
Taken  on  following  day. 
Taken  two  days  later. 


fdj  Taken  over  one  hour  off  scheduled  time. 

(e)  Taken  on  preceding  day. 

{fj  Taken  two  days  earlier. 

(g)  Station  located  above  tidal  action. 


TABLE  234 

SALINITY  OBSERVATIONS,  SACRAMENTO-SAN  JOAQUIN  DELTA  AND  UPPER  BAYS 

Samples  taken  by  local  observers  approximately  one  and  one-half  hours  after 

high  high  tide 
parts  per  million 


177 


station 

December  1955 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  Bays 

Point  Orient 

15800 

16900 

15100 

16100 

13400 

2510 

4630 

Point  Pinole 

13900 

13200 

Point  Davis 

Grand  View 

14200 

13700 

12700 

12800 

11400 

3230 

2150 

1110 

Crockett 

12600 

12800 

9760 

(b)9750 

10100 

1990 

82 

24 

Benlcla 

9300 

10700 

8700 

6650 

6100 

4500 

(a)50 

29 

Martinez 

(a)6300 

9550 

7630 

6400 

8460 

(e)2730 

23 

30 

West  Sulsun 

8300 

4000 

4600 

2260 

50 

150 

Innlsfall  Ferry 

3620 

3400 

1910 

(a) 2920 

283 

295 

Port  Chicago 

7130 

7600 

2190 

4430 

6450 

1570 

26 

21 

0  &  A  Ferry 

2050 

1760 

310 

476 

321 

30 

6 

14 

Pittsburg 

874 

560 

(b)lll 

58 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

(a)30B 

607 

54 

(a)37 

21 

8 

Emmaton 

11 

4 

2 

(a)3 

Threemlle  Slough-SR 

13 

14 

7 

7 

10 

3 

3 

2 

Rio  Vista  Bridge 

10 

(a)12 

6 

8 

11 

lost 

6 

7 

Isleton  Bridge 

10 

10 

h 

11 

12 

s 

4 

3 

San  Joaquin  River  Delta 

Antloch 

454 

300 

104 

73 

102 

66 

19 

Millers  Harbor 

38 

31 

31 

29 

30 

(a)33 

40 

(b)29 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough-SJR 

20 

19 

14 

Oulton  Point 

(a)20 

26 

20 

(a)20 

17 

San  Andreas  Landing 

20 

21 

20 

24 

fa|24 

6 

Opposite  Central  Landing 

(a)lO 
(a)40 

10 

8 

(a)9 

(a)l5 

7 

2 

(a)4 

Dutch  Slough 

40 

44 

(a)53 

,  >3e 

,  >" 

91 

(a)30 

Webb  Ferry 

20 

(d)23 

23 

22 

{d)26 

{d)27 

East  Contra  Costa  I.D. 

134 

(b)l46 

151 

(ab)173 

(a)173 

162 

(b)42 

(a)23 

Clifton  Court  Ferry 

Mossdale  Bridge 

120 

113 

(a)82 

(a)79 

a  86 
c  87 

Ca)69 

(a)4 

(a)10 

Vemalls  (g) 

125 

105 

(e)77 

January  1956 

San  Fran 

Cisco,  San  Pablo,  and  Suisun  Bays 

Point  Orient 

4960 

6160 

8060 

4060 

4880 

a)6l40 

4460 

Point  Pinole 

1270 

3100 

a) 3800 

Point  Davis 

»57 

{b)1020 

2010 

955 

54 

209 

765 

27 

Grand  View 

683 

682 

801 

827 

,  259 

402 

890 

607 

Crockett 

19 

1130 

1530 

(a)3b 

170 

546 

Benlcla 

20 

Ca)l4l 

155 

73 

28 

43 

28 

19 

Martinez 

(a)49 

24 

66 

34 

24 

26 

19 

37 

West  Sulaun 

40 

55 

99 

16 

33 

50 

Innlsfall  Perry 

(a)35 

39 

343 

139 

130 

16 

*9 

Port  Chicago 

26 

24 

21 

20 

(a)25 

23 

:"^3 

29 

0  &  A  Ferry 

8 

10 

11 

10 

6 

17 

'' 

*13 

Pittsburg 

29 

20 

(b)l4 

15 

it 

(a)28 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

10 

11 

11 

9 

5 

7 

10 

8 

Emmaton 

(a)ll 

(a)3 

11 

4 

2 

5 

Threemlle  Slough-SR 

2 

3 

3 

2 

6 

2 

8 

3 

Rio  Vista  Bridge 

7 

10 

12 

7 

3 

(a)5 

7 

Isleton  Bridge 

^ 
J 

5 

3 

3 

1 

2 

San  Joaquin  River  Delta 

Antloch 

20 

19 

20 

19 

21 

23 

25 

26 

Millers  Harbor 

36 

31 

31 

30 

39 

40 

39 

40 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough-SJR 

2 

8 

!I 

18 

(a)20 

Oulton  Point 

14 

16 

17 

San  Andreas  Landing 

14 

5 

10 

15 

4 

10 
8 

13 
4 

(a)l6 
8 

Opposite  Central  Landing 

9 

6 

6 

3 

Dutch  Slough 

a  30 

38 

39 

45 

41 

48 

43 

45 

Webb  Ferry 

c  15 

(c)21 

J5 

''■'12 

^'■'^i 

East  Contra  Costa  I.D. 

b  43 

45 

(a)36 

(a)60 

63 

62 

66 

47 

Clifton  Court  Ferry 

22 

Mossdale  Bridge 

14 

11 

(a)ll 

(a)13 

I'l 

7 

13 

13 

Vemalls  (g) 

Presumed. 

Taken  on  Low  High  Tide. 
Taken  on  following  day. 
Taken  two  days  later. 


(d)  Taken  over  one  hour  off  scheduled  time, 

fej  Taken  on  preceding  day. 

(f 1  Taken  two  days  earlier. 

(g)  Station  located  above  tidal  action.. 
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TABLE  23't 

SALINITY  OBSERVATIONS,  SACRAMENTO-SAN  JOAQUIN  DELTA  AND  UPPER  BAYS 

Samples  taken  by  local  observers  approximately  one  and  one-half  hours  after 

high  high  tide 
parts  per  million 


Station 

February  19^'- 

' 

b 

10 

14 

18 

c^2 

■='- 

San  Fran 

Cisco,  San  Pablo,  and  Suisun  Bays 

Point  Orient 

5700 

7460 

9860 

7330 

Point  Pinole 

1600 

6230 

4430 

Point  Davis 

531 

2280 

2690 

2300 

3950 

470 

Grand  View 

542 

770 

990 

3270 

942 

2630 

Crockett 

486 

1180 

705 

3020 

4070 

168 

Benlcia 

(a)20 

58 

1700 

274 

2820 

2880 

30 

Martinez 

30 

151 

341 

560 

908 

1890 

29 

West  Suisun 

25 

144 

2070 

55 

Innisfail  Ferry 

176 

259 

376 

420 

454 

269 

397 

Port  Chicago 

24 

19 

26 

25 

260 

224 

19 

0  &  A  Ferry 

«14 

15 

17 

18 

23 

Pittsburg 

2  b 

25 

24 

25 

25 

— 

Sacramento  River  Delta 

Collinsville 

12 

18 

23 

(a)15 

19 

15 

7 

Emma ton 

15 

16 

(a)9 

10 

Threemlle  Slough-SR 

4 

7 

7 

14 

13 

12 

h 

Rio  Vista  Bridge 

9 

c 

10 

0 

1-; 

1: 

r 

Isleton  Bridge 

s 

'-■ 

San  Joaquin  River  Delta 

Antioch 

27 

23 

23 

25 

29 

27 

24 

Millers  Harbor 

41 

47 

(b)34 

{ab)35 

38 

36 

37 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough-SJR 

19 

20 

19 

a)19 

19 

21 

Oulton  Point 

23 

19 

23 

a  22 

25 

23 

(a)25 

San  Andreas  Landing 

5 

15 

(a)ll 

a  19 

23 

22 

18 

Opposite  Central  Landing 

9 

8 

7 

a  7 

8 

11 

6 

Dutch  Slough 

42 

36 

(a  41 
(e  24 

a)40 

39 

50 

41 

Webb  Ferry 

25 

(d)27 

22 

28 

30 

(b)25 

East  Contra  Costa  I.D. 

Clifton  Court  Ferry 

Mossdale  Bridge 

Vemalis  (g) 

March  195b 

San  Fran 

Cisco,  San  Pablo,  and  suisxm  Bays 

Point  Orient 

5930 

8760 

9870 

12000 

12000 

12100 

12700 

11700 

Point  Pinole 

8070 

Point  Davis 

990 

1460 

ilS 

6120 

4300 

5900 

6020 

5020 

Grand  View 

2250 

(b)2120 

3770 

4790 

6700 

Crockett 

998 

315 

2370 

5320 

3960 

4730 

3960 

Benlcia 

138 

64 

1760 

2600 

2710 

3020 

2450 

3390 

Martinez 

31 

64 

2400 

(a)772 

(a)l458 

1150 

(a)85 

1160 

West  Suiaun 

36 

48 

57 

52 

823 

976 

72 

222 

Innisfail  Perry 

(a)112 

205 

300 

331 

(a)309 

314 

Port  Chicago 

21 

17 

21 

58 

147 

210 

56 

389 

0  ft  A  Ferry 

8 

13 

15 

14 

16 

14 

12 

12 

Pittsburg 

20 

(b)20 

(a)24 

17 

(b)21 

(ab)l8 

16 

Sacramento  River  Delta 

Collinsville 

9 

9 

16 

iS 

12 

(a)  9 

12 

Emmaton 

7 

6 

9 

Threemlle  Slough-SR 

6 

8 

9 

8 

10 

6 

Rio  Vista  Bridge 

8 

9 

7 

11 

10 

7 

7 

loleton  Bridge 

4 

4 

4 

5 

4 

3 

? 

S!»n  Joaquin  River  Delta 

Antioch 

25 

28 

24 

20 

y 

(a)23 

(a)22 

Millers  Harbor 

32 

38 

36 

34 

29 

30 

28 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough-SJR 

10 

53 

(a)l6 

IS 

a  15 

16 

Oulton  Point 

21 

21 

18 

19 

19 

a  17 

15 

San  Andreas  Landing 

21 

8 

20 

a  19 

20 

6 

a  16 

17 

Opposite  Central  Landing 

5 

.1 

8 

a  8 

6 

7 

a  5 

5 

Dutch  Slough 

47 

43 

Lost 

39 

37 

36 

39 

Webb  Perry 

26 

25 

30 

29 

22 

22 

(a)27 

(e)25 

East  Contra  Costa  I.  D. 

58 

(b)62 

54 

65 

61 

51 

80 

104 

Clifton  Court  Perry 

74 

112 

Mosodale  Bridge 

23 

30 

(a)30 

41 

70 

65 

110 

86 

Vemallo  (g) 

(■)  Presumed 

(aj  Taken  on  Low  High  Tide. 

(bi  Taken  on  following  day. 

(c)  Taken  two  days  later. 


id)  Taken  over  one  hour  off  scheduled  time 

(el  Taken  on  preceding  day. 

jf )  Taken  two  days  earlier. 

(g)  Station  located  above  tidal  action. 


TABLE  234 
SALINITY  OBSERVATIONS,  SACRAMENTO-SAN  JOAQUIN  DELTA  AND  UPPER  BAYS 

Samples  taken  by  local  observers  approximately  one  and  one-half  hours  after 

high  high  tide 
parts  per  million 
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station 

April  1956 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  Bays 

Point  Orient 

11600 

e 19630 

13900 

13500 

12600   (e) 13700 

12600 

(a)12600 

Point  Pinole 

a  7650 

(a) 11000 

Point  Davis 

3430 

e)8320 

9880 

7250 

5200 

8000 

6300 

4700 

Grand  View 

6960 

e  7100 

6440 

6430 

6550 

6800 

7650 

Crockett 

2610 

d)5l80 

8500 

6900 

5920 

5700 

(a)4400 

4120 

Benlcla 

633 

4410 

5550 

4290 

2450 

4400 

4300 

1700 

Martinez 

426 

(a)2590 

(a)  2700 

(a)422 

1190 

(a)572 

(a)5l8 

1030 

West  Sulsun 

112 

3490 

910 

593 

634 

(a*  934 

Innlsfall  Perry 

329 

(a)304 

(a)275 

286 

(a)242 

(a  284 

Port  Chicago 

18 

1970 

(e)2730 

685 

440 

920 

995 

169 

0  &  A  Perry 

19 

13 

15 

16 

17 

16 

19 

16 

Pittsburg 

17 

(a)l6 

(b)21 

(b)l8 

(a)26 

Sacramento  River  Delta 

Oollinsville 

14 

(a)ll 

(a)12 

11 

16 

(a)ll 

Eramaton 

8 

(a)ll 

9 

Threemlle  Slough-SR 

6 

16 

10 

10 

8 

17 

9 

6 

Rio  Vista  Bridge 

7 

13 

8 

6 

7 

7 

5 

7 

Isleton  Bridge 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

4 

4 

San  Joaquin  River  Delta 

Antloch 

20 

a)19 
a)27 

(also 

{a)26 

26 

fa}30 

28 

Millers  Harbor 

27 

(a)29 

29 

34 

(a)40 

(a)38 

39 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough-SJR 

17 

(a)l8 

(a)22 

28 

a  26 

25 

Oulton  Point 

17 

25 

21 

105 

a  32 

{b)25 

25 

San  Andreas  Landing 

20 

a  9 

(a)24 

23 

16 

a  26 

28 

66 

Opposite  Central  Landing 

5 

a  9 

{a18 
a  44 

18 

11 

(a)9 

(a)5 

11 

Dutch  Slough 

40 

m 

50 

60 

(a)  59 

53 

52 

Webb  Ferry 

20 

a  25 

29 

31 

32 

32 

33 

East  Contra  Costa  I.  D. 

102 

(a)127 

a  92 

107 

109 

69 

56 

70 

Clifton  Court  Perry 

78 

66 

82 

Mossdale  Bridge 

47 

74 

66 

34 

(b)30 

37 

25 

19 

Vemalls  (g) 

May  1956 

San  Fran 

Cisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  bays 

Point  Orient 

7950 

(e)10300 

12200 

10200 

9900 

10900 

7720 

Point  Pinole 

Point  Davis 

3860 

6600 

5070 

4180 

7060 

5680 

♦3540 

3190 

Grand  View 

7300 

6450 

7100 

6280 

7160 

6200 

6040 

Crockett 

(a)4700 

5800 

(a)1240 

2790 

(a  4200 
(b  3510 

4660 

3600 

2630 

Benicia 

3690 

4900 

2490 

2210 

3580 

1020 

1800 

Martinez 

(a)1150 

(a) 1660 

(a)l84 

2030 

(a)727 

(a)154 

(a)42 

(a)486 

West  Sulsun 

725 

1780 

347 

44 

(b)1020 

1060 

117 

39 

Innlsfall  Ferry 

(a)  306 

(a)l88 

{a)175 

(a)l60 

(a)139 

(a)124 

102 

Port  Chicago 

195 

265 

409 

123 

(b)35 

135 

(a)l6 

11 

0  &  A  Perry 

16 

20 

15 

13 

11 

21 

10 

9 

Pittsburg 

{a)29 

(a)20 

15 

(ab)13 

(a)l4 

(ab)12 

Sacramento  River  Delta 
1 

Collinsville 

13 

7 

(a)6 

Emmaton 

(a)8 

8 

(a)6 

,  9 

Threemlle  Slough-SR 

(b|12 
(b)l0 

9 

8 

13 

(b)8 

7 

(d)5 

7 

Rio  Vista  Bridge 

6 

5 

5 

b  10 

9 

3 

5 

Isleton  Bridge 

(b)7 

4 

3 

4 

b  5 

5 

7 

(b)4 

San  Joaquin  River  Delta 

Antloch 

(a  33 
(a  37 

m 

a)24 

18 

(^Jl^ 

(a)13 

(a)15 

(a)17 

Millers  Harbor 

a)32 

31 

(d)l8 

17 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough-SJR 
Oulton  Point 

a  27 
a  26 

{a)l6 

WA 

(a)12 

(a)12 
13 

(alio 
(a)ll 

San  Andreas  Landing 

a  13 

(a)21 

17 

14 

(a  6 
(a  5 

(a)12 

13 

(a)7 

Opposite  Central  Landing 

(a)6 

(a)5 
(a  4l 

(a)4 

7 

(a)5 

8 

(a)4 

Dutch  Slough 

(a)5 

35 

2? 

(a  IP 
(ad  14 
(ab  25 

(a  20 
(a  13 

23 

a  19 

Webb  Ferry 

(a  26 

a  25 

24 

24 

17 

a  17 

East  Contra  Costa  I.  D. 

(a  50 

(a  47 

24 

22 

(ab  25 

18 

a  14 

Clifton  Court  Perry 

(a  21 

14 

10 

18 

a  12 

Mossdale  Bridge 

(a  22 

12 

13 

16 

(a)19 

13 

12 

a  23 

Vernalis  (g) 

Presumed. 

Taken  on  Low  High  Tide. 
Taken  on  following  day. 
Taken  two  days  later. 


fd^  Taken  over  one  hour  off  scheduled  time. 

(e)  Taken  on  preceding  day. 

(f j  Taken  two  days  earlier. 

(g)  Station  located  above  tidal  action. 


TABLE  23U 

SALINITY  OBSERVATIONS,  SACRAMENTO-SAN  JOAQUIN  DELTA  AND  UPPER  BAYS 

Samples  taken  by  local  observers  approximately  one  and  one-half  hours  after 

high  high  tide 
parts  per  million 


Station 


June  1956 


14 


18 


San  Francisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  Bays 


Point  Orient 
Point  Pinole 
Point  Davis 
Grand  View 
Crockett 
Benlcla 
Martinez 
West  Sulsun 
Innlsfall  Perry 
Port  Chicago 
0  4  A  Ferry 
Pittsburg 


10700 
(a)6tOO 
4450 
5560 
3740 
2940 
840 
1190 

(b)1060 
b)l6 
a)12 


3690 

6850 

4330 

(b)3110 

(a)84 

438 

707 

11 

(ab)ll 


5560 

7110 

5090 

4620 

(al94 

600 

(al83 

800 

12 

(a)14 


6230 
7600 
5730 
2560 
(a)1130 
864 

374 

11 

(a)ll 


(e)ll600 

(e)6670 

(e)8520 

(e)5riO 

4900 

(a) 1440 

2140 

72 

1790 

12 

(ab)13 


8050 

(a) 5520 

5940 

(a)539 

2340 

1780 

17 

(a)l4 


13600 

(a)6640 

(a)8000 

58CO 

5120 

(a)2130 

1280 

(a)132 

1240 

19 

(b)24 


13300 


7800 

5850 
(a)3750 

103 

4330 


Sacramento  River  Delta 


Colllnsvllle 
Enmaton 

Threemlle  Slough-SR 
Rio  Vista  Bridge 
Isleton  Bridge 


(a)7 

b)6 
b)9 
b)5 


(ae)6 

9 

6 

10 


9 
7 
(a)9 
7 
4 


(a)10 
(a)7 


(a)36 

7 
6 
7 


12 

(a)9 

9 

8 

7 


(a)15 

7 

(a)12 

(b)7 


San  Joaquin  River  Delta 


Antloch 

Millers  Harbor 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough-SJH 

Oulton  Point 

San  Andreas  Landing 

Opposite  Central  Landing 

Dutch  Sloxigh 

Webb  Ferry 

East  Contra  Costa  I.  D. 

Clifton  Court  Ferry 

Mossdale  Bridge 

Vemalla    (g) 


(a)lD 


(a)7 


m 

(ab)27 


(a)9 


3 
.2 
(ab)27 


(a)9 
(a)10 

m 

mt 
12 
11 


(a)ll 

14 

(a)9 

9 
7 

14 

9 

14 


(a)13 


(a)9 

(a)10 
(a)7 

(a)17 

10 

a)19 

a)l4 

a  16 


(a)12 

(a)12 
(a)9 
a)l6 
a  15 
a)22 
17 
18 


(a)10 
(a)12 

mi 
22 
22 

12 
(ad)14 


15 


[ai 


22 
(ac)2e 


(ail4 


16 

a  13 

11 

a  12 

19 

a  19 

12 

a  10 

20 

a  24 
a  18 

July   1956 


Point  Orient 
Point  Pinole 
Point  Davis 
Grand  View 
Crockett 
Benlcla 
Martinez 
West  Sulsun 
Innlsfall  Ferry 
Port  Chicago 
0  *  A  Ferry 
Pittsburg 


8000 
7700 
5730 

(a)2000 

3290 

118 

3070 

{b)50 


(e)9900 

(e)7850 

(d  19640 

(e)4730 

(a)4390 

5040 

(a)l87 

5020 

327 


San  Francisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  Bays 


10200 

9230 

10000 

5560 

7700 

3450 

(a)  507 

4020 

575 


11000 
10200 

•  4900 

(a)3650 

4680 

4140 

628 

(a)308 


(e) 14400 


;e)10200 

;e)  12200 

(e)5790 

(a)3S40 

(e)853 

(e)4940 

(e)405 


e) 15000 

12600 

10400 

7900 

(a)3840 

6200 

847 

4760 

767 

(ab)4l8 


14500 

10900 

10300 

10700 

6600 

6720 

4800 

4840 

1060 

(a)6l2 


11200 

13200 
11200 
11600 

6070 
(a)4740 

6030 

5660 
897 
401 


Sacramento  River  Delta 


Colllnsvllle 
Bnmaton 

Threemlle  Slough-SR 
Rio  Vista  Bridge 
iBleton  Bridge 


iai 


Ca)12 

14 

8 

8 

8 


126 

17 

13 

10 

8 


11 

(b)l6 

10 

7 


(a)90 
(a)l5 


(a)174 

(a)15 

14 

12 

12 


(a)351 
(a)l6 


San  Joaquin  River  Delta 


Arillucii 

milera  Harbor 

Jersey  Island 

Threemlle  S lough -SJR 

Oulton  Point 

San  Andreas  Landing 

Opposite  Central  landing 

Dutch  Slough 

Webb  Perry 

East  Contra  Costa  I.  D. 

Clifton  Court  Perry 

Mossdale  Bridge 

Vemalls  (g) 


(ajie 

(a)l6 


a)l6 
(a)8 
a)21 
a)l4 
0)33 


lajll 

(a)ll 

20 

(a)l6 


Iai 


{->)' 


a)21 

14 
46 

61 

6r 


(a)05 
19 

(a)14 

(b)l9 

(a)l4 

(a)12 

22 

17 

30 

32 

73 

(e)70 


(a)61 
24 


(ab 


le! 


a)8l 
e)79 


mt 


114 
(e)in 


(a)141 
(a)49 

21 

18 
a)20 
a)ll 

30 
a)i5 

32 


(a)147 


{a)28t. 
(a)l8 

10 
9 


(aj26 
(ad]20 


12 
52 
36 

34 
40 

Jl 


Presumed. 

Taken  on  Lom  High  Tide. 
Taken  on  following  day. 
Taken  two  days  later. 


d)  Taken  over  one  hour  off  scheduled  time. 

e)  Taken  on  preceding  day. 

f )  Taken  two  days  earlier. 

g)  Station  located  above  tidal  action. 


TABLE  234 
SALINITY  OBSERVATIONS,  SACRAMENTO-SAN  JOAQUIN  DELTA  AND  UPPER  BAYS 

Samples  taken  by  local  observers  approximately  one  and  one-half  hours  after 

high  high  tide 
parts  per  million 
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station 

August  1956 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

San  Francisco,  San  Pablo,  and  S 

ulsun  Bays 

Point  Orient 

16300 

(e)l6l00 

16400 

(e) 16200 

15300 

16600 

15900 

Point  Pinole 

14300 

(a)l4500 

13300 

Point  Davis 

13300 

(b)11700 

13300 

12800 

e  10400 

12200 

12200 

13600 

Grand  View 

loroo 

11200 

11300 

11600 

e  11800 

12200 

11900 

12700 

Crockett 

»10900 

11900 

11000 

e  10400 

11300 

12200 

Benlcla 

6500 

7720 

6600 

7860 

e  7250 

6450 

7290 

8900 

Martinez 

(a)45K0 

(a)4360 

6900 

(a)6620 

a  5340 

6710 

6490 

(a) 5900 

West  Sulsun 

6700 

7000 

7580 

e  17280 

5930 

6990 

7800 

Innlsfall  Perry 

(a)1230 

(a) 1770 

2110 

2540 

a) 2290 

2710 

2750 

Port  Chicago 

6430 

6560 

5BOO 

5880 

5620 

5820 

7000 

0  &  A  Perry 

893 

1030 

1330 

1170 

1890 

1240 

1670 

1530 

Pittsburg 

(a)242 

(ab)82S 

472 

(ae)498 

(a)955 

(a)8l2 

793 

930 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

(a)270 

{a)l84 

(a)542 

{a)380 

(a)302 

Emmaton 

(ab)33 

(a)27 

25 

23 

25 

(a)29 

29 

Threemlle  Slough-SR 

(b  16 

20 

22 

26 

25 

24 

27 

31 

Rio  Vista  Bridge 

m 

7 

9 

9 

13 

9 

12 

12 

Isleton  Bridge 

7 

10 

10 

10 

13 

8 

11 

San  Joaquin  River  Delt 

a 

Antloch 

(a)194 

a)237 

350 

a)  256 

(a)287 

(a)322 

424 

(a)213 

Millers  Harbor 

(a)78 

ad)  82 

95 

e)l07 

(a)l21 

137 

141 

157 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough-SJR 

a  32 

24 

(a)31 

a  42 

(a  43 

a  64 

Oulton  Point 

a  30 

a  25 

a  3b 

a  30 

a  34 

a)  39 

{a)41 

a  39 

San  Andreas  Landing 

a  20 

a  19 

18 

a  24 

(a  24 

a  26 

,   31 

a  32 

Opposite  Central  Landing 

a  11 

a  11 

a  13 

(a  14 

a  13 

a  17 

(a)l4 

a  19 

Dutch  Slough 

a  47 

a  44 

a  43 

a  56 

a  64 

a)70 

71 

a  94 

Webb  Perry 

a  30 

a  30 

a  45 

(a  45 

a  32 

33 

fal58 
a)51 

a  56 

East  Contra  Costa  I.  D. 

b  33 

34 

^'  ^i 

(a  48 

(a  44 

55 

a  55 

Clifton  Court  Ferry 

(a  18 

Mossdale  Bridge 

a)71 

62 

(a  79 

(a)122 

128 

111 

a  113 
f  114 

(a)ll4 

Vemalls  (g) 

b)69 

(b)75 

65 

(e)106 

September  195fc> 

San  Fran 

Cisco,  San  Pablo,  and  Sulsun  Bays 

Point  Orient 

(e) 16600 

16600 

14800 

14900 

15000 

14900 

(e)15600 

Point  Pinole 

Point  Davis 

13800 

10200 

(e  11700 

Grand  View 

(e)13500 

12300 

12500 

13200 

13200 

Lost 

13400 

(e  12900 

Crockett 

(e)12600 

12800 

10800 

10000 

10700 

8940 

♦9440 

e)9800 

Benlcla 

(e  8830 

6820 

5750 

7400 

5900 

4900 

6050 

e  4450 

Martinez 

(a  5080 

(d)6l00 

5600 

(a) 5000 

5030 

5400 

56BO 

a  4630 

West  Sulsun 

(e  6850 

7710 

6530 

6200 

4300 

e  4480 

Innlsfall  Ferry 

(a  2580 

2780 

2860 

2460 

2040 

a  1790 

Port  Chicago 

4880 

5070 

4500 

4070 

3400 

4120 

(e  4800 

0  8:  A  Ferry 

970 

1160 

1090 

422 

407 

248 

418 

(e)132 

Pittsburg 

(ab)680 

848 

390 

(b)428 

167 

Sacramento  River  Delta 

Colllnsvllle 

(a)4lO 

a  278 

135 

86 

38 

{a)33 

(a)108 

Emmaton 

'^s~i 

a  33 

a  22 

15 

*15 

Threemlle  Slough-SR 

34 

41 

31 

b  16 

17 

15 

14 

14 

Rio  Vista  Bridge 

10 

11 

12 

(b  14 

10 

11 

9 

13 

Isleton  Bridge 

10 

13 

11 

(a  10 

11 

14 

10 

10 

San  Joaquin  River  Delta 

Antloch 

(a)258 

354 

204 

122 

115 

106 

(a)93 

Millers  Harbor 

134 

122 

99 

{b)56 

55 

(b)42 

47 

35 

Jersey  Island 

Threemlle  Slough-SJR 

a)50 

58 

36 

a  24 

(d)25 

25 

Oulton  Point 

a  45 

36 

a  22 

27 

25 

San  Andreas  Landing 

a)  30 

31 

25 

a  26 

23 

29 

a  23 

a  23 

Opposite  Central  Landing 

a)l6 

17 

a  12 

a  14 

a  16 

a  14 

Dutch  Slough 

aJ96 

m^ 

a  76 

(a  59 

54 

,  >'*5 

a  41 

a  37 

Webb  Ferry 

a)57 

a  48 

a  47 

(a)30 

^^1 

a  26 

East  Contra  Costa  I.  D. 

51 

48 

a  57 

a  63 

(ab)67 

(a)89 

a  75 

(b)72 

Clifton  Court  Perry 

Mossdale  Bridge 

125 

(a)ll4 

a  93 

"  11 

(a)80 

a  88 
e  86 

*!f3 

(a)92 

Vemalls  (g) 

(c)117 

(c)88 

c  99 

b  88 

e)8l 

•86 

Presumed. 

Taken  on  Low  High  Tide. 
Taken  on  following  day. 
Taken  two  days  later. 


fd)  Taken  over  one  hour  off  scheduled  time. 

(e)  Taken  on  preceding  day. 

ffl  Taken  two  days  earlier. 

(g)  Station  located  above  tidal  action. 
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TABLE  235 

COMPLETE  OR  PARTIAL  ANALYSES  OP  THE  WATERS  OP  THE  SACRAMENTO,  SAN  JOAQUIN  RIVERS, 
THEIR  TRIBUTARIES  AND  THEIR  DELTAS  -  1956 


G.  H. 

Plow   Temp.      f- 

Parts 

per  Mllllor, 

% 

Total 

Date  Time   Peet 

c.f.3.   Op    KjiIO    pH 

Ca 

Me 

Na 

K 

CO-3 

HCO3 

SQJi   CI 

NO3 

B   Solids 

Ka 

AMERICAN  RIVER  BELOW  NIMBUS  DAM  T9N.  R6E.  Sec. 

13 

1/10   1000 

47       56   7.2 

5.2 

2.4 

0.9 

0.0 

0.0 

2.3 

3.4   2.1 

0.01 

36 

8.0 

4/20   1100 

54       66   7.2 
58      102   8.0 

6.0 

2.1 

1.8 

0.4 

0.0 

25 

'♦.8  3.9 

0.0 

42 

14 

7/9   1100 

14 

1.2 

1.4 

0.8 

0.0 

50 

2.4  1.4 

0.0 

70 

6.8 

10/5  1100 

71      64   6.3 

6.2 

1.8 

2.1 

0.0 

0.0 

22 

3.4  3.9 

0.0 

5* 

16 

SACRAMENTO  RIVER 

AT  GREENS  LANDING  T6N,  R4E,  Sec 

.  22F 

2/1   1330 

43      103   6.5 

10 

4.1 

4.4 

1.6 

0.0 

43 

6.7  5.7 

0.0 

84 

17 

3/1    1250 

50     180   8. 3 

16 

8.3 

8.5 

1.6 

0.0 

76 

25    3.9 

0.0 

152 

20 

3/29   1405 

53     113   6.9 

9.0 

5.1 

4.1 

0.0 

0.0 

66 

10    4.3 

0.0 

100 

17 

5/2   1255 

60     125   7.1 

11 

5.1 

6.7 

1.2 

0.0 

52 

7.2  8.2 

0.0 

100 

22 

5/29  1125 
6/26  1110 

60      83   7.4 

9.4 

2.9 

3.4 

1.6 

0.0 

40 

3.8  5.7 

0.0 

66 

11 

68     141   7.0 

13 

4.1 

8.5 

0.0 

0.0 

56 

5.8  11 

0.6 

136 

7/25  1115 
8/28  1145 

--     146   7.3 

12 

5.6 

10 

0.0 

0.0 

71 

6.7  11 

0.6 

118 

29 

fi         ^i^     ''■I 

13 

7.1 

13 

1.6 

0.0 

76 

13   13 

0.0 

122 

30 

9/26  1230 

66     181   7.8 

16 

6.1 

13 

1.2 

0.0 

95 

7.2  9.2 

0.0 

136 

30 

11/9  1150 

57     130   7.6 

12 

4.9 

1:1 

2.7 

0.0 

60 

7.2  5.7 

0.0 

96 

24 

11/29  1250 

51     144   7.1 

13 

3.5 

1.2 

0.0 

63 

5.8  6.4 

0.0 

94 

27 

12/26  1130 

163   7.8 

14 

5.4 

9.9 

0.4 

0.0 

70 

8.6  8.2 

0.0 

122 

27 

SACRAMENTO  RIVER 

AT  TOLAHD  LANDING  T3N,  R2E,  Se 

:.  .21 

• 

2/1    1140 

43      194 

138 

3/1   1035 

46      105 

106 

3/28  1340 

5t      199 

136 

5/2   1025 

58     137  ■ 

116 

5/29   1320 

62      111 

80 

6/26   1220 

68     142 

112 

7/25  1300 

186 

108 

8/28  1015 

68     284 

156 

9/26  1330 

68     219 

146 

SACRAMENTO  RIVER 

^T  MALLARD  SLOUGH  T2N,  RIW,  Sec 

1 

1/30   1130 

1>8      221 

11 

24 

144 

33 

2/27   1125 

50      211 

23 

164 

29 

3/26   1200 

56      211 

16 

18 

154 

33 

5/1    1145 

62      189 

13 

23 

120 

30 

5/28   1200 
6/25  1120 

65      140 

10 

13 

104 

32 

70      191 

13 

18 

120 

30 

7/25   1400 
S/29   1150 

71     1630 
68     5691 

960 

853 

1605 

'Ut 

li 

9/27  1345 

71     1191 

160 

267 

10/29  1050 

59     3001 

407 

319 

1656 

59 

CARQUINEZ  STRAITS 

AT  MARTINEZ   T2N,  R3W,  Sec.  13 

1/30  1030 

47  340 

48  272 

216 

2/27   1015 

160 

3/26   1315 

54     645 

382 

5/1   1230 

60     2567 

15M 

5/28   1300 
6/25  1235 

64     253 

160 

68  1235 

69  12080 

712 

7/25   1300 

8/29  1040 

8280 

67    23111 

16736 

9/27  1103 

67    12887 

9040 

10/29  1145 

59    27255 

19920 

12/4   1200 

63    20820 

3680 

7100 

12/26  1335 

21626 

15496 

PUTAH  CREEK  NEAR 

WINTERS  T8N,  R2W,  Sec.  28 

3/12   0810   8.10 

825    49     356 

17 

49 

0.34  348 
1.06  464 

21 

6/22  0830   4.38 

33    71     702 

26 

20 

16 

CACHE  SLOUOH  BELOW  LINDSAY  SLOUOH  T5N.  R3E.  Sec. 

31 

12 

12 

166 

u 

3/1   1150 

52     227 
62     157 

S/4    1320 

8.5 

10 

130 

8/1    1225 

70     151 

11 

16 

124 

32 

10/31  1345 

57     165 

9.9 

8.5 

148 

26 

SAN  JOAQUIN  RIVER 

AT  HEAD  OP  TEMPLE  SLOUOH  TllS. 

R13E, 

Sec. 
No 

12A 
sample  taken  - 

^oad  Impa 

saable  due 

to  floods. 

2/16   1010 

47     100   7.8 

7.2 

2.7 

8.0 

0.0 

0.0 

31 

11    7.8 

0.6 

90 

3b 

3/J5   1025 
5/12   1140 

55  226   6.7 

56  144   7.0 

14 

4.6 

19 

1.6 

0.0 

41 

25   24 

0.6 

162 

tl 

8.6 

2.7 

13 

23 

0.0 

11 

9.1  16 

0.0 

98 

5/10   1120 

62     160   7.0 

12 

u 

15 

0.0 

0.0 

12   16 

0.0 

160 

44 

6/14   1240 

68      81   6.7 

6.0 

6.7 

0.0 

0.0 

25 

58    5.7 
30   38 

0.6 

25e 

40 

7/12   1100 
8/16   1130 

75     311   7.1 

21 

5.7 

32 

1.2 

0.0 

60 

1.2 

47 

73     330   7.1 

19 

7.3 

31 

0.8 

0.0 

70 

28   45 

0.0 

196 

46 

9/14   1245 

70     502   7.4 

27 

12 

53 

2.3 

0.8 

0.0 

95 

36   80 

1.2 

294 

% 

10/16  0838 

61     154   7.6 

49     186   7.9 

9.0 

3.2 

10 

0.0 

36 

7.2  18 

0.0 

108 

11/16  0843 

13 

4.0 

18 

1.6 

0.0 

116 

44 

12/13  1230 

5^'     t'9b   7.7 

40 

14 

75 

3.1 

0.0 

454 

51 

Date  copied  from  U.S.  Bureau  of  Reclamation  compilation. 
September  30,  1956. ) 


(Daylight  Saving  Time  In  effect  April  29>  1956,  through 


Explanation  of  abbrevlatlona: 


0 
* 

KxlO' 
Ca 

Me 


H.  -  Oage  height 
ij.-  Per  cent  saturation 
'  -  Conductance  mlcromhos  at  25°  C 

Calcium 

Hogneolum 


Na 
K 

CO5  - 
HCO,  - 
SOi,^  - 


Sodium 

Potassium 

Carbonate 

Bicarbonate 

Sulfate 


CI 

-  Clorlde 

NO:, 
B  •* 

-  Nitrate 

-  Boron 

TABLE  235 

COMPLETE  OR  PARTIAL  ANALYSES  OP  THE  WATERS  OP  THE  SACRAMENTO,  SAN  JOAQUIN  RIVERS, 
THEIR  TRIBUTARIES  AND  THEIR  DELTAS  -  1956  (Continued) 
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a.  H. 
Date  Time   Feet 


Flow   Temp 
o.f.3.   °F 


pH 


Parts  per  Million 


Mg 


K     CO3     HCO3    SO4   CI    NO3 


Total 
SolldE 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  WHITEHOUSE   T13S,  R15E,  Sec 


3/13 
3/27 

Vio 

4/2'* 

5/8 

5/15 

5/29 

6/12 

6/26 

7/10 

7/24 

8/14 

8/28 

9/11 

9/25 

10/2 

10/16 

10/30 

11/13 

11/27 

12/13 

12/27 


1000 
1030 
1330 
1045 
1050 
1220 
1045 
1345 
1115 
1045 
1150 
0830 
0930 
1300 
1015 
1110 
1115 
0925 
0900 
0845 
0845 
1100 


3.25 
4.10 
3.62 
3.66 
3.42 
3.57 
6.84 
5.95 
2.28 
1.92 
1.00 
1.41 
1.14 
0.71 
1.98 
2.15 
2.36 
2.36 
2.22 
0.36 
0.76 
1.32 


1280 

1980 

1570 

1510 

1370 

1760 

4570 

3670 

689 

122 

84 

106 

90 

68 

422 

508 

700 

706 

648 

73 

150 

295 


49 
48 
56 
58 
58 
62 
57 
63 
75 
70 
83 
73 
73 
72 
71 
68 
61 
55 
56 
47 
47 
42 


91 
81 
53 
48 
46 
46 
44 
31 
44 
62 
75 
58 
69 
64 
39 
40 
36 
33 
36 
80 
102 
49 


6.2 

6.4 


6.1 


6.6 


6.7 


25C 


4.4   1.2   3.4 
3.4   3.2   3.2 


1.6   1.5 


6.2 
4.8   2.6   5.1 

4.6 


0.0   0.0      22     3.4    4.6   0.0 
0.0  0.0     20    5.8   3.6  0.6 


0.0   0.0      13     2.4    2.5   0.0 


3.9 
1.6   0.0      22     7.2    3.6   0.6 
3.9 


4.4    0.6    1.2   0.4   0.0      13     1.0    2.1   0.0 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  FREMONT  FORD  BRIDGE   T7S,  R9E,  Sec.  24g 


1/12  1500 

2/15  1340 

3/15  1345 

4/12  1500 

5/10  1345 

6/15  0850 

7/12  1330 

8/16  0820 

9/14  1030 
10/16  1045 
11/16  1220 
12/14  0840 


31.52 


59.47 


51 
52 
58 
57 
66 
70 
78 
72 
68 
63 
53 
49 


140 
154 
596 
616 
473 
174 
774 
797 
638 
696 
1723 
2119 


7.2 
7.7 
7.0 
7.7 
7.4 
7.0 
7.0 
7.7 
7.9 

8.0 


8.8 
11 

31 
32 

27 

12 
38 
40 

34 

33 
68 
87 


5.0  11 
3.7  13 


12 
15 
12 

3.3 
16 
17 
15 
16 
41 

50 


61 

63 
49 
16 
89 
91 
71 
76 
244 
262 


0.0 
0.0 


1 

2 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

4.7 

3.5 


SAN  JOAQUIN  RIVER  ABOVE  SALT  SLOUGH   T7S,  RIOE,  Sec.  26 


1/12  1445 
2/15  1355 
3/15  1330 
4/12  1440 
5/10  1330 
6/15  0915 
7/13 

8/16  0835 
9/14  1045 
10/16  1025 
11/16  1245 
12/14  0905 


51 
53 
58 
56 
64 
70 


119 
114 
343 
341 
264 
112 


7.2 
7.6 
6.7 
7.1 
7.2 
6.8 


Could  not  get  through 
73  877  7.6 
70  450  7.6 
62  264  7.0 
51  601  8.5 
48     580    7.3 


10 

8.4 
19 
23 
19 

9.4 

45 
28 
18 
33 
37 


3.7 
3.9 
8.9 
9.3 
7.9 
1.8 


7.8 
8.7 


32 

29 

22 

9. 


17  101 

11  44 

6.6  20 

13  72 

15  53 


2.3 
2.3 
2.7 
3.9 
3.1 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

9.3 

0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
6.6 
0.0 


45 

48 

90 

110 

113 
45 

122 

134 
135 

125 

171 
189 


50 

48 

78 

97 

92 

37 

152 
135 

101 

178 

164 


9.1 
11 
58 

51 
34 

14 

67 
65 
43 

48 
189 
219 


8.2 
4.3 

32 

22 

15 
9.1 


12 

15 

86 

96 

66 

18 

134 

134 

97 

112 

366 

440 


7.5 
7.5 

40 
40 
24 
8.9 


SAN  JOAQUIN  RIVER  BELOW  MERCED  RIVER   T7S,  R9E,  Sec.  30 


1/12  1420 
2/15  1315 
3/15  1415 
4/12  1555 
5/10  1430 
6/15  0815 
7/13  0825 
8/15  1414 
9/14  1400 
10/15  1350 
11/16  1320 
12/14  0950 


51 
52 
58 
59 
65 
68 
74 
80 
72 
66 
51 
50 


255 

264 

694 

912 

407 

154 

1116 

1336 

750 

960 

2310 

2713 


7.0 
7.8 
7.0 
7.6 
7.1 
7.0 
7.0 
7.4 
8.1 
7.4 
8.6 
8.0 


6.7  25 
6.6  26 
17  7^* 
23  105 
11  43 
2.4  14 
25   132 


31 

17 
24 

70 

73 


158 
83 
106 
304 
35'* 


2.0 

0.0 

0.8 

0.0 

2.7 

0.0 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

0.0 

1.2 

0.0 

1.6 

0.0 

2.3 

0.0 

2.0 

0.0 

5.1 

11 

5.1 

0.0 

62  30 

57  28 

93  81 

104  109 

78  40 

4l  14 

132  131 

157  151 

143  69 

140  99 

199  359 

228  384 


28 

31 

106 

147 

59 

15 

196 

234 

109 

155 

440 

536 


0.6 
0.6 
1.9 
1.9 
1.2 
0.6 
1.9 
0.0 
1.2 
0.6 
3.7 
1.2 


0.6 
0.6 
2.5 
3.1 
1.2 
0.6 


55   151  1.9 

28  52  1.2 
6.7  20  2.5 

29  77  0.8 
34    75  5.0 


0.6 
0.6 
2.5 
2.5 
1.2 
2.5 
1.9 
2.5 
3.1 
1.9 
1.9 
1.9 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  HILLS  FERRY  BRIDGE   T7S,  R9E,  Sec.  3H 


1/12   1400 

13.4 

51 

235 

2/15  1310 

12.7 

52 

262 

3/15   1420 

58 

694 

4/12   1600 

4.68 

59 

807 

5/10  1440 

8.5 

65 

413 

6/15  0800 

69 

148 

7/13  0835 
8/15  1354 

3.50 

74 

873 

2.40 

76 

1054 

9/14  1420 

2.65 

72 

669 

10/15  1330 

2.5 

65 

646 

11/16  1315 

1.72 

54 

1162 

12/14  0943 

1.49 

-- 

1259 

54 

48 
50 
42 
42 
42 
42 
28 
46 
56 
44 
32 
50 
46 
42 
22 
26 
28 
20 
64 


90 
130 
350 
372 
306 
118 
508 
480 
374 
434 
1086 
1318 


114 
104 
228 

254 

188 

90 

490 
274 
194 
358 
340 


192 
192 

426 

572 
254 
106 
708 
816 
450 
586 
1504 
1706 


32 
25 


29 

36 
31 
29 

15 


7.1 

13 

6.6 

24 

1.2 

0.0 

61 

28 

25 

0.6 

198   1 

7.8 

13 

6.8 

26 

0.0 

0.0 

57 

29 

30 

0.0 

190   ' 

7.1 

31 

17 

76 

2.7 

0.0 

94 

84 

104 

1.9 

426   t 

7.4 

33 

22 

90 

2.7 

0.0 

120 

91 

132 

1.2 

584  : 

7.2 

20 

10 

43 

0.0 

0.0 

75 

40 

58 

1.2 

268   ' 

7.0 

10 

2.6 

13 

1.2 

0.0 

40 

12 

15 

1.2 

106   ' 

7.3 

38 

20 

105 

1.2 

0.0 

122 

98 

143 

2.5 

592 

7.4 

45 

25 

121 

1.6 

0.0 

140 

113 

180 

1.2 

642   ; 

7.8 

33 

16 

77 

2.3 

0.0 

136 

60 

98 

1.9 

398   ! 

7.2 

29 

15 

72 
l4l 

2.0 

0.0 

116 

54 

98 

0.8 

406   > 

8.4 

44 

31 

3.9 

5.4 

152 

153 

190 

3.1 

722   ! 

7.9 

4b 

33 

150 

3.5 

0.0 

164 

148 

217 

3. 1 

762   ! 

36 
39 

51 
50 
48 
43 
54 
54 
51 
52 
60 
57 


30 
34 
45 
39 
37 
40 

55 
45 
37 
53 
43 


46 
48 
52 
54 
49 
42 
56 
56 
52 
54 
58 
58 


Data  copied  from  U.S.  Bureau  of  Reclamation  compilation. 
September  30,  1956.) 


(Daylight  Saving  Time  in  effect  April  29,  1956,  through 


184 


TABLE  235 

COMPLETE  OR  PARTIAL  ANALYSES  OF  THE  WATERS  OP  THE  SACRAMENTO,  SAN  JOAQUIN  RIVERS, 
THEIR  TRIBUTARIES  AND  THEIR  DELTAS  -  1956  (contd. ) 


G.  H. 

Flow    Time 

Parts 

per  I-Ulll 

^■r. 

. 

:  ■  .  _ 

Date  Time   Feet 

c.r.s.   °F     Kxio'-'    pH 

Ca    Mg 

Na 

K 

CO3 

HCO.„  Zr._, 

SAN  JOAQUIN  RIVER 

AT  CROWS  LANDING  BRIDGE   T6S,  R9E,  Se 

c.  7B 

1/12  1350 

50      221 

18 

27 

152 

35 

2/15  1250   55.6 

51      252 

24 

31 

160 

41 

3/15  1430 

58     520 

53 

80 

302 

44 

4/13  0825   16.40 

57     552 

60 

80 

334 

47 

5/lO  1515 

6/14  0745   52.4 

7/13  0800 

66     245 

24 

33 

172 

42 

67     120 

11 

16 

88 

40 

73     689 

77 

111 

440 

48 

8/15  1330   43.2 

76-    952 

115 

152 

548 

53 

9/14  0935   43.7 
10/15  1300   43.4 

68    593 

69 

82 

400 

51 

66     606 

68 

92 

360 

48 

11/16  —    42.5 

54    1207 

139 

192 

768 

50 

12/14  1010 

53    1205 

145 

212 

792 

52 

SAN  JOAQUIN  RIVER 

AT  PATTERSON  WATER  COMPANY   T5S,  R8E, 

Sec. 

15M 

1/12   1325 

50      207    6.9 

14    5.4 

18 

2.0 

0.0 

60  21 

22 

0.6 

156 

40 

2/15  1220   48.8 

52      232    7.9 

12    6.0 

21 

0.0 

0.0 

59  21 

26 

1.2 

158 

45 

5/13  0845   41.5 

58     424   6.8 

22    9.9 

41 

1.6 

0.0 

70  44 

60 

1.2 

262 

48 

57     581   7.6 

29   13. 

64 

2.3 

0.0 

102  53 

86 

2.5 

348 

52 

5/11  0830   43.8 
6/15  1115 

63     203   7.0 

12     5.1 

19 

0.0 

0.0 

48  15 

27 

0.6 

152 

44 

67    101   6.9 

7.4  1.8 

8.7 

0.4 

0.0 

28   7.2 

8.5 

0.6 

74 

42 

7/13  0930   38.7 
8/15  1306   37.1 

73    759   7.1 

34     18 

90 

1.2 

0.0 

128  77 

116 

2.5 

484 

55 

75    963   7.4 

42   20 

115 

1.6 

0.0 

155  96 

149 

0.0 

546 

57 

9/13  1300   37.6 

71    669   7.4 

34   14 

79 

2.3 

0.0 

142  53 

97 

1.2 

388 

54 

10/15  1240   37.6 

65    599   7.2 

29   12 

68 

2.0 

0.0 

123  49 

89 

0.6 

384 

54 

11/16  1355   36.9 

54    1189   8.5 

52   29 

143 

3.9 

6.6 

167  155 

200 

2.5 

760 

55 

12/14  1036   36.5 

55    1306   7.6 

51   32 

154 

3.1 

0.0 

180  144 

224 

5.0 

778 

56 

SAN  JOAQUIN  RIVER 

AT  LAIRD  SLOUGH  BRIDGE   T4 

3,  R7E,  Sec 

.  25D 

1/12  1245 

50      203    7.5 

12    6.0 

18 

1.2 

0.0 

62  19 

22 

1.2 

168 

41 

2/15  1125   40.8 

51     249   7.8 

13    7.6 

24 

0.0 

0.0 

63  22 

29 

0.6 

176 

45 

3/15,  1530 

58     514   6.8 

28    10 

52 

1.6 

0.0 

82  51 

75 

2.5 

304 

50 

4/13  0920   31.4 

58     713   7.7 

33   19 

79 

2.3 

0.0 

119  71 

110 

1.9 

380 

11 

5/11  0935   37.2 

63    216   7.2 

12    6.2 

20 

0.0 

0.0 

51  17 

27 

0.6 

170 

6/15  1150 

68     131   6.9 

8    2.8 

12 

0.4 

0.0 

32   9.1 

15 

0.6 

92 

45 

7/13   1010 

8/15  1208    7.90 

74     810   7.3 

37   21 

94 

1.2 

0.0 

132  90 

2.5 

516 

53 

73    1034   7.8 

45   23 

118 

2.3 

0.0 

163  113 

153 

0.6 

586 

55 

9/13  1335    8.47 

71    738   8.0 

36   19 

87 

2.3 

0.0 

158  65 

109 

1.2 

440 

52 

10/15  1155   28.7 

66     787   7.4 
53    1247   8.5 

37   18 

92 

2.0 

0.0 

145  71 

121 

3.1 

§90 

54 

11/15  1045   27.6 

57   33 

150 

3.5 

9.9 

180  161 

201 

3.7 

54 

12/14  1130    7.44 

55    1314   8.3 

57   31 

154 

3.5 

0.0 

198  150 

226 

5.0 

790 

55 

SAN  JOAQUIN  RIVER 

AT  WEST  STANISLAUS  IRBIOATION  DISTRIC 

r  T4S 
No 

,  R7E, 
sample 

Sec.  10 
taken  ■ 

-  road  impassable 

due  to 

flood. 

1/12 

2/15  1106 

52      248    8.0 

13    6.5 

23 

0.0 

0.0 

66  17 

28 

0.6 

184 

45 

3/15  1540 

58     542   6.9 

26   13 

56 

1.6 

0.0 

79  60 

83 

1.2 

324 

50 

4/13  1000   28.6 

58     652   7.6 

30   16 

74 

2.3 

0.0 

122  64 

100 

3.1 

440 

53 

5/11  1000   35.0 

65     223   7.0 

13    7.1 

21 

0.0 

0.0 

53  20 

29 

3.7 

158 

43 

6/15  1201 

68     124   7.0 

9.4  1.7 

12 

0.4 

0.0 

31  10 

12 

0.6 

90 

46 

7/13  1045 

8/15  1154   24.1 

75     850   7.2 

2?  11 

95 

1.2 

0.0 

141  93 

134 

1.2 

552 

52 

75    1025   7.5 

115 

1.6 

0.0 

164  119 

154 

0.0 

594 

52 

9/13  1410   24.7 

72    773   7.8 
67    772   7.3 
54    1432   8.6 

ii  \k 

90 

2.3 

0.0 

155  66 
141  69 

116 

1.2 

460 

53.5 

10/15  1130   25.0 

81 

2.0 

0.0 

117 

3.1 

464 

52 

11/15  1015   24.3 
12/14  1145   25.3 

57   40 

181 

3.1 

9.9 

178  175 

249 

3.1 

890 

56 

54    1304   8.0 

54   35 

150 

3.1 

0.0 

231  154 

213 

6.2 

772 

50 

SAN  JOAQUIN  RIVER 

AT  EL  SOLYO  RANCH  T3S,  R7 

;,  Sec.  29P 

1/12   1220 

50     166 

12 

16 

120 

31 

2/16   1045 

49     244 

22 

31 

148 

39 

3/15  1550 

4/13  1025    9.32 

58    395 

36 

11 

228 

40 

56    403 

40 

244 

51 

5/11  1030 

61     148 

13 

19 

104 

6/14  1230 

68    168 

14 

24 

120 

36 

7/13  1130 

8/15  1126    4.80 

73    815 

86 

149 

i 

46 

72     728 

11 

125 

46 

9/13  1430 

70     586 

^ 

46 

10/15  1110 

6g     591 

62 

360 

46 

11/15  1000 

73 

124 

456 

46 

12/14  1205 

54     499 

52 

87 

328 

45 

SAN  JOAQUIN  RIVER 

NEAR  VERNALIS  T3S.  R6E.  S 

:c.  13B 

10   5.7 

11 

1.6 

0.0 

45  13 

16 

0.0 

108 

32 

1/30  1110 

44     154   6.7 
51     206   7.8 

3/1   0835   17.9 

14    5.1 

17 

1.6 

0.0 

60  16 

24 

0.0 

0.05  148 

39 

3/26  1340 

61     679   7.6 

69     167   7.9 

76   7.1 

33   17 

70 

1.6 

0.0 

112  54 

111 

0.0 

406 

50 

I'^Sd  ^350 

13    5.0 

15 

0.4 

0.0 

51  11 

25 

0.6 

140 

19 

5/28  1320 

7.4  1.8 

5.1 

1.6 

0.0 

23   1.9 

10 

0.0 

62 

31 

6/25  1000 
7/26  1020 
8/29  1205 

65     165   6.8 

11    3.0 

13 

0.0 

0.0 

38   8.2 

27 

0.6 

92 

41 

79     641   7.5 
72    655   7.4 
71     519   8.0 
59     598   7.1 

35   17 

65 

u 

0.0 

139  37 

111 

6.8 

430 

47 

35   15 

66 

0.0 

122  41 

107 

1.2 

378 

49 

9/26  1350 

28   12 

57 

2.3 

0.0 

127  29 

82 

0.6 

318 

50 

10/30  1320 

34   15 

61 

2.3 

0.0 

113  44 

97 

1.9 

360 

48 

11/29  1045 

50     379   7.6 
50     595   8.1 

21    9.9 

37 

2.3 

0.0 

70  31 

61 

0.1 

254 

46 

12/27  1435 

32   15 

61 

0.8 

0.0 

104  44 

103 

2.5 

354 

48 

Data  copied  from  U.S. 
September  30,  1956.) 


Bureau  of  Reclamation  compilation.   (Daylight  Saving  Time  In  effect  April  29,  1956,  through 
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COMPLETE  OR  PARTIAL  ANALYSES  OF  THE  WATERS  OP  THE  SACRAMENTO,  SAN  JOAQUIN  RIVERS, 
THEIR  TRIBUTARIES  AND  THEIR  DELTAS  -  1956  (oontd.) 


185 


G.  H.   Flow   Temp       g 

Parts  per 

Million 

% 

Total 

Date   Time   Feet    c.f.s.   °F    KxlO    pH 

Ca     Mg 

Na 

K 

OO3 

HC03 

SO4    01 

NO3     E 

Solids 

Na 

MERCED  RIVER  AT  MERCED  RIVER  BRIDGE   T7S,  R9E,  Sec.  31 

1/12  1410               51     118 

6.2 

7.8 

88 

23 

2/15  1304               50     150 

6.9 

9.2 

102 

20 

3/15  1425                58     110 

6.9 

8.5 

118 

27 

4/12  1605                60     182 

15 

15 

130 

37 

5/10  1450               65     66 

3.4 

3.9 

80 

23 

6/15  0810               66     49 

1.2 

0.4 

48 

11 

7/13  0845                71     210 

21 

16 

160 

43 

8/15  1403               74     322 

31 

112 

208 

42 

9/14  1430               72     245 

23 

21 

176 

41 

10/15  1315               66     249 

24 

22 

188 

41 

11/16  1305               56     292 

26 

18 

188 

39 

12/14  0935               53     332 

36 

31 

264 

47 

TUOLUMNE  RIVER  AT  TUOLUMNE  CITY  BRIDGE   T4S, 

r8e.  Sec. 

7B 

1/12  1257               50     87 

4.4 

11 

74 

19 

2/15   1135                   47      158 

11 

24 

104 

30 

3/15   1530                   56      187 

14 

29 

114 

33 

4/13  0910   32.8         54    177 

4.8 

18 

126 

12 

5/11  0905   38.1         58     75 

5.1 

11 

80 

29 

6/14  1140               66     150 

12 

29 

88 

35 

7/13  0950   28.9         72     634 

64 

136 

468 

44 

8/15  1219    2.72               479 

45 

i3 

308 

41 

9/13  1345                71     406 

40 

80 

268 

43 

10/15  1145   28.9         65     436 

40 

85 

276 

40 

11/15  1035   29.3         55     347 

32 

62 

212 

40 

12/14  1117               55     237 

22 

49 

156 

40 

STANISLAUS  RIVER  AT  BRET  HARTE  PUMPS   T3S,  R7E,  Sec.  9F 

1/12   1120                   49      112 

3.7 

3.6 

88 

14 

2/16  1025               48     109 

3.0 

3.9 

84 

12 

3/15  1606               55     118 

4.4 

5.0 

?5 

16 

4/13  1040                52      72 

2.8 

3.8 

66 

17 

5/11  1115                57      64 
6/15  1245               68     74 

2.1 

3.2 

80 

14 

2.3 

2.1 

60 

14 

7/13  1230               69     82 

3.4 

0.0 

64 

18 

8/15  1107               71     348 

19 

15 

244 

24 

9/13  1520               71     233 

14 

11 

184 

26 

10/15  1055               64     245 

16 

9.2 

176 

29 

11/15  0920               52     288 

9.0 

7.1 

152 

14 

12/14  1225               53     176 

9.2 

7.1 

160 

23 

SALT  SLOUGH  AT  SAN  LUIS' RANCH  T9S,  RUE,  Sec.  7A 

1/13  0930    5.90         50     724   7.3 

36   17 

82 

2.0 

0.0 

98 

101   112 

0.6 

462 

52 

2/15  1525    5.00         52     949   7.6 

42    22 

111 

0.0 

0.0 

102 

158   139 

0.6 

608 

55 

3/15  1130    3.60         57     964   7.0 

46   22 

109 

2.7 

0.0 

121 

118  159 

1.9 

594 

53 

4/12  1325    3.56         57     908   7.0 

39   22 

110 

3.9 

0.0 

109 

114  151 

1.2 

602 

55 

5/10  1230    3.1         63     854   7.4 

40   22 

95 

1.6 

0.0 

121 

91  149 

1.9 

536 

52 

6/14  1430               75     583   7-1 

30   14 

60 

2.0 

0.0 

109 

52   82 

3.7 

374 

49 

7/12  1230    3.50         73     658   7.3 

35   15 

70 

1.2 

0.0 

113 

64  102 

3.1 

424 

50 

8/16  0940    3.10         71     764   7.2 

38   18 

79 

2.0 

0.0 

131 

72  118 

2.5 

442 

50 

9/14  1140    2.95         70     952   7.5 

44   25 

110 

3.5 

0.0 

158 

99  157 

3-J 

568 

52 

10/16  0940               63    1466   7.2 

56   38 

176 

2.7 

0.0 

175 

143  266 

5.6 

946 

56 

11/16  1010    2.6         50    1462   8.4 

54   39 

196 

3.9 

5.7 

156 

179  268 

4.3 

910 

59 

12/13  1128    1.8         53    2786   7.9 

85   73 

368 

4.3 

0.0 

232 

385  540 

8.7 

1716 

61 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE   T2S,  R6E,  Sec.  3 

1/30  1500               48     150 

10 

15 

114 

29 

2/27   1327                   50      286 

25 

38 

176 

?? 

3/26  1250    3.13         60     656 

66 

103 

390 

44 

5/3   1350                64     163 

13 

18 

104 

35 

5/31  1322                64      95 

6.4 

11 

84 

29 

6/25  1045                68     154 

13 

20 

88 

37 

7/26  1100                80     726 

76 

139 

408 

!•? 

8/29  1135               73     695 

73 

121 

420 

46 

9/26  1310               70     516 

5^ 

78 

292 

43 

10/30  1345               59     629 

65 

106 

356 

45 

12/5  1030    3.24         53     429 

41 

70 

300 

42 

12/27  1320               47     578 

62 

104 

344 

46 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  SAN  ANDREAS  LANDING  T3N,  R3E,  Sec 

.  13 

2/1    1045                  43      137 

11    5.7 

6.0 

1.6 

0.0 

41 

12   11 

1.2 

102 

20 

3/1   0925                48     212 

16    7.1 

14- 

1.6 

0.0 

59 

24   22 

0.0 

160 

31 

3/28  1140                54     124 

11    5.6 
11    4.3 

4.6 

0.0 

0.0 

tl 

7.7  6.0 

0.0 

90 

17 

5/2   1440                60     129 

7.8 

0.0 

0.0 

6.7  12 

0.6 

114 

27 

5/29  1025              62    116 

8.8  3.3 

7.6 

1.6 

0.0 

35 

^■'^   ^l 

0.0 

92 

31 

6/26  1010                70     141 

9.8  4.1 

9.9 

0.0 

0.0 

41 

6.2  18 

1.2 

100 

34 

7/25  0950                —     169 

12    5.7 

15 

0.0 

0.0 

62 

10   20 

0.0 

122 

37 

8/28  1310                70     260 

14    7.2 

21 

1.6 

0.0 

67 

15   33 

0.0 

148 

41 

9/26  1105    5.49 

No  analysis 

10/31  1030                56     239 

14    7.3 

22 

1.6 

0.0 

67 

28   19 

0.6 

158 

41 

11/29  1130    4.92         50     239 

17    7.4 
19    8.7 

19 

2.3 

0.0 

70 

16   28 

0.0 

162 

36 

12/26  1040     --          --     267 

22 

0.4 

0.0 

70 

23   34 

0.6 

180 

37 

Data  copied  from  U.S 
September  30,  1956.) 


Bureau  of  Reclamation  compilation.   (Daylight  Saving  Time  in  effect  April  29,  1956,  through 
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TABLE  235 

COMPLETE  OR  PARTIAL  ANALYSES  OP  THE  WATERS  OF  THE  SACRAMENTO,  SAN  JOAQUIN  RIVERS, 
THEIR  TRIBUTARIES  AND  THEIR  DELTAS  -  1956  (contd.  ) 


a.  H.   Flow   Temp.      . 

Par 

ts  per 

V^  1 1 

l,r. 

i 

T^t  il 

Date  Time   Feet   c.f.s.   °F    KxlO '   pH 

Ca 

Kg 

:.i    K 

CO3 

HCO3 

SOi, 

01 

NO3     E 

i::ii3 

•■•■- 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  JERSEY  POINT   T2N,  R3E, 

Sec 

6 

6/26  0920               70     137 

96 

7/26  1055              71    251 

140 

8/29  1330              70    611 

240 

9/27  1440               69     266 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  ANTIOCH  T2N,  R2E,  Sec. 

18 

1/30  1325   1.93         49    297 

20 

33 

272 

29 

3/1   1355                51     240 

17 

29 

166 

31 

3/26  1115                57     230 

15 

24 

158 

28 

5/1   1050                62     235 

18 

26 

144 

33 

5/28  1105                66     161 
6/25  1005                70     148 

11 

17 

120 

29 

9.9 

17 

104 

29 

7/26  1245                72     783 

96 

190 

480 

54 

8/29  1415               70    1318 

178 

329 

752 

58 

9/27  1015               69     382 

39 

62 

248 

44 

10/30  1050               59     486 

50 

80 

264 

45 

11/29  1250               51     373 

35 

60 

220 

41 

12/26  1235                —     523 

60 

102 

296 

50 

OLD  RIVER  AT  CLIFTON  COURT  PERRY  TIS,  R4E,  Sec. 

21 

1/3   1141                 51     153^ 

12 

16 

124 

34 

1/30  1430   6.42          49     183 

13 

21 

138 

31 

2/27  0925                49     316 

29 

37 

202 

40 

3/26  1030                60     484 

44 

73 

296 

40 

5/3   0850   3.45          63     182 

15 

22 

142 

31 

5/31  1410   4.60          65     113 
6/25  1215                68     121 

8.0 

13 

96 

31 

11 

15 

80 

40 

7/26  1230                80     211 
6/29  1030                73     667 

18 

26 

176 

37 

69 

114 

400 

45 

9/26  1010                70     503 

47 

76 

276 

41 

10/30  1425                59     586 

58 

344 

43 

12/5  1245                50     435 

42 

264 

42 

12/27  1014                43     471 

47 

82 

304 

43 

CONTRA  COSTA  CANAL  AT  1ST  PUMP  LIFT   T2N,  R2E,  Se 

c.  25 

1/30   1410                   49      982    7.1 

40 

33 

102    3.9 

0.0 

104 

185 

133 

7.4 

628 

48 

3/1   1440                52     541   7.8 

23 

16 

59    1.6 

0.0 

90 

72 

75 

1.2   0. 

30   364 

51 

3/26  1030               57     534   7.1 

23 

16 

53    1.6 

0.0 

85 

67 

71 

0.6 

334 

47 

5/1   1000               64     464   8.0 

21 

13 

47    1.2 

0.0 

82 

50 

65 

1.2 

274 

48 

5/28  1030               67     231   7.4 

12 

6.8 

22    1.6 

0.0 

50 

23 

28 

0.6   0. 

00   148 

44 

6/25  1000               70     247   6.8 

12 

7.0 

23    0.0 

0.0 

45 

24 

36 

0.6   - 

144 

46 

7/25  1400                —     205   7.1 

13 

5.7 

19    0.0 

0.0 

57 

18 

27 

2.6 

138 

42 

8/29  1445                74     396   7.6 
9/26  1420                71     369   8.0 

18 

11 

37    3.9 

0.0 

70 

44 

55 

0.6   0. 

22   216 

45 

19 

11 

38    1.2 

0.0 

90 

33 

49 

0.0 

254 

47 

10/29  0940                58     508   7.3 
11/29  1025               48     721   6.1 

26 

14 

52    2.3 

0.0 

101 

42 

lis 

1.2 

296 

48 

36 

18 

71    2.7 

0.0 

117 

72 

1.2   0. 

27   496 

48 

12/26  1445               —     599   8.0 

32 

17 

59    1.6 

0.0 

89 

74 

91 

3.7   — 

394 

46 

OLD  RIVER  AT  HOLLAND  TRACT  T2N,  R4E,  Sec.  IS 

) 

20 

31 

240 

31 

2/2   1245                 49 

3/1   1325             54 

31 

47 

214 

39 

3/26  0945               57 

31 

57 

222 

i? 

5/1   0913               62 

24 

?5 

162 

5/28  0940               64 

12 

109 

35 

6/25  0855               70 

13 

20 

124 

33 

7/26  1000                74 
9/29  1115               73 

17 

21 

116 

42 

24 

38 

\-^ 

37 

9/27  1530              70 

24 

49 

34 

10/30  1015              59 

48 

79 

316 

42 

11/29  0950              51 
12/27  1135              46 

59 

97 

384 

"3 

42 

67 

288 

36 

DUTCH  SLOUQH  AT  FARRAR  PARK  T2N,  R3E,  Sec.  22 

6/26  0900                74     165 

112 

7/26  1040                73     249 
8/29  1155                70     479 

140 

284 

9/27  1500               70     333 

212 

FALSE  RIVER  AT  WEBB  PUMP  T3N.  R3E.  Sec.  36 

7/26  1148                73     179 
6/29  1240                70     316 

60 

200 

9/27  1345              71    260 

lfl4 

Data  copied  from  U.S.  Bureau  of  Reclamation  compllatlo 
September  30,  1956.) 


(Daylight  Saving  Time  In  effect  Aprli 


through 
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LAHONTON   AREA 
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LAHONTAN  AREA 
Introduction 


Reporting  of  stream  flow  In  this  area  Is  Initiated  In  this  report.   Geographically 
the  Lahontan  Area  Is  the  most  extensive  of  the  hydrographlc  areas  (see  Plate  1).   It  lies  along 
almost  the  entire  California-Nevada  border,  extending  from  the  Oregon  border  to  the  New  York 
Mountains,  within  40  miles  of  the  Colorado  River.   It  includes  all  the  drainage  basins  of 
California  lying  east  of  the  Warner  Mountains,  the  Sierra  Nevada,  the  Tehachapi  Mountains, 
the  Portal  Ridge,  the  San  Gabriel  Mountains  and  the  San  Bernardino  Mountains.   It  does  not 
Include  areas  draining  into  the  Salton  Sea  and  Colorado  River.   All  of  the  principal  streams 
of  the  area  head  on  the  eastern  slopes  of  the  Sierra  Nevada  or  on  the  San  Bernardino  Mountains 
and  flow  into  Inland  lakes  or  sinks  in  California  or  Nevada. 

Tabular  Information 

Record  for  one  stream  flow  station.  Pine  Creek  near  Susanvllle,  is  Included  in  this 
report  for  the  1956  water  year. 


TABLE  a36 
PINE  CREEK  NEAR  SUSANVILLE 
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Doily    Moon    Flow  i 

n    Socond 

Foor      Woiof 

Yoor  Octobof, 

1955    To   Soplombor,  1956 

D<M< 

Oct. 

Nov.                    Doc.                   Jon. 

Fob. 

Morcli 

April 

May                    Juno                 July                    Aug. 

Sopt. 

r 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

M 

12 

13 

N 

N 

14 

0 

0 

IJ 

le 

17 

P 

P 

IS 

L 

L 

19 

0 

0 

20 

w 

w 

21 

22 

23 

2"» 

25 

26 

0 

27 

0 

26 

0 

29 

0 

30 

0 

31 



= 



0 

Maan 

0                            C' 

Ac-FI 

0                          0 

Maximum 

Woter     Ye  or 

Tolol  Runoff 

1955-  ColondOf    Yoor 

Diicharg* 

Of    Rtcord 

0  c. r . 3 . 

in   Acra  -  Foot 

1955-  56  Wotor   Yoor 

Department  of  Water  Resources  station  located  approximately  17  mllea  northwest  of  Susanvllle  and  2.5  miles  above  mouth 
Pine  Creek  flows  Into  Eagle  Lake.   Recorder  Installed  July  25,  1956. 
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PLATES 


I 


PLATE    I 


STATE     OF    CALIFORNIA 

DEPARTMENT  OF  WATER   RESOURCES 
DIVISION  OF   RESOURCES    PLANNING 


AREAS    COVERED 

BY 

SURFACE  WATER  MEASUREMENTS 
1956 


SCALE    OF  MILES 

20  40  60 


STREAM  GAGING  STATIONS  SHOWN  ON  THIS  PLATE 

North  Coastal  Area 

1  Canyon  Creek  near  Kelsey  Creek  Guard  Station 

4  East  Fork  Scott  River  near  Callahan 
3       Etna  Creek  near  Etna 

2  Shackleford  Creek  near  Miigglnsvllle 

5  South  Fork  Scott  River  near  Callahan 

Central  Valley  Area 

8  Indian  Creek  near  Taylorsvllle 
7       Lights  Creek  near  Taylorsvllle 

14  Little  Last  Chance  Creek  near  Chllcoot 

12  Middle  Fork  Feather  River  near  Portola 

13  Miller  Creek  near  Sattley 

11  Red  Clover  Creek  near  Genesee 

15  Smlthneck  Creek  near  Loyalton 
10  Spanish  Creek  near  Qulncy 

16  Webber  Creek  near  Sierravllle 

9  Wolf  Creek  at  Greenville 

Lahontan  Area 

6  Pine  Creek  near  Susanvllle 


PLATE    2 

7^ 


SACRAMENTO    AND    NORTHERN    SAN  JOAQUIN   VALLEYS 

1956 

SCALE    OF   MILES 


STREAM  OAOING  STATIONS  SHOWN  ON  THIS  PLATE 


98  American  River  at  Fair  Oaks 

97  American  River  at  Sacramento 
("H"  Street  Bridge) 

27  Antelope  Creek  near  Mouth 

26  Antelope  Creek  near  Red  Bluff 

68  Auburn  Ravine  at  Lincoln 

22  Battle  Creek  near  Cottonwood 
103  Bear  Creek  near  Lockeford 

74  Bear  Creek  near  Rumsey 

66  Bear  River  near  Wheatland 

41  Big  Chleo  Creek  at  Chlco 

(Rose  Avenue) 

42  Big  Chlco  Creek  near  Chleo 

43  Butte  Creek  near  Chlco 

53  Butte  Slough  to  Sacramento  River 
at  Outfall  Gates 

75  Cache  Creek  near  Capay 
82  Cache  Creek  at  Yolo 

108  Calaveras  River  at  Bellota 
106  Calaveras  River  at  Jenny  Llnd 

109  Calaveras  River  near  Stockton 

19  Clear  Creek  near  Igo 

73  Colusa  Basin  Drain  near 
College  City 

81  Colusa  Basin  Drain  to  Sacramento 
River  at  Khlghts  landing 

50  Colusa  Basin  Drain  at  Highway  20 

51  Colusa  Weir  from  Sacramento 

River  to  Butte  Basin 

111  Contra  Costa  Canal  at  Pumping 

Plant  No.  1 

67  Coon  Creek  at  Highway  99E 

23  Cottonwood  Creek  near  Cottonwood 

20  Cow  Creek  near  Mlllvllle 

100  CoBumnes  River  at  HcConnell 

99  Cosumnes  River  at  Michigan  Bar 
34  Deer  Creek  at  Highway  99E 

64  Deer  Creek  near  smartville 
33  Deer  Creek  near  Vina 

112  Delta  Mendota  Canal  at 

Tracy  Pumping  Plant 

101  Dry  Creek  near  Oalt 

128  Dry  Creek  near  Modesto 
(Clauss  Road  Bridge) 

62  Dry  Creek  at  Virginia  Ranch 

65  Dry  Creek  near  Wheatland 
117  Duck  Creek  at  Parmington 

119  Duck  Creek  Diversion  at 

Parmington 

113  Duck  Creek  near  Stockton 

(Laurel  Avenue) 


29  Elder  Creek  at  Gerber 

47  Feather  River  near  Gridley 

69  Feather  River  at  Nlcolaua 

46  Feather  River  near  Oroville 

58  Feather  River  below 
Shanghai  Bend 

57  Feather  River  at  Yuba  City 
(5th  St.  Bridge) 

83  Fremont  Weir  from  Sacramento 

River  to  Yolo  Bypass 

ll4  French  Camp  Slough  near  French 
Camp  (Sharps  Lane) 

118  Littlejohns  Creek  at  Pannlngton 

89  Linda  Creek  near  Rosevllle 

4o  Llndo  Channel  near  Chlco 

115.  Lone  Tree  Creek  near  Manteca 
(Austin  Road) 

130  Merced  River  at  Merced  River 
Slough  near  Newman 

129  Merced  River  near  Stevinson 

32  Hill  Creek  near  Los  Mollnoa 

31  Mill  Creek  near  Mouth 

104  Mokelumne  River  near  Clements 

105  Mokelumne  River  at  Lancha  Plana 

102  Mokelumne  River  at  Woodbrldge 

107  Mormon  Slough  at  Bellota 

49  Moulton  Weir  from  Sacramento 
River  to  Butte  Basin 

88  Hatoraas  Crosa  Canal  at  Head 

30  North  Fork  Mill  Creek  near 

Mouth 

132  Orestlraba  Creek  near  Newman 

24  Payne's  Creek  near  Red  Bluff 

93  Putah  Creek  near  Davis 

92  Putah  Creek  near  Winters 

71  Reclamation  District  No.  70  Drain 

77  Reclamation  District  No.  108  Drain 

at  Rough  and  Ready  Bend 

78  Reclamation  District  No.  787  Drain 

90  Reclamation  District  No.  1000 

Drain  (Prltchard  Lake) 

95  Reclamation  District  No.  1000 
Drain  (2nd  Bannon  Slough) 

86  Reclamation  District  No.  1001 

Drain  into  Natomas  Cross  Canal 

84  Reclamation  District  No.  I5OO 

Drain  into  Sutter  Bypass 

28  Redbank  Creek  at  Foothills 

21  Sacramento  River  at  Balls  Ferry 

45  Sacramento  River  at  Butte  City 

52  Sacramento  River  at  Colusa 

39  Sacramento  River  at  Hamilton  City 


17  Sacramento  River  at  Keswick 

80  Sacramento  River  at  IQitghts  Landing 

55  Sacramento  River  at  Meridian 

48  Sacramento  River  at  Moulton  Weir 
(opposite  Gordon  Pump) 


44  Sacramento  River  at  Ord  Perry 

76  Sacramento  River  above  Reclamation 
District  108  Drain  Plant 

25  Sacramento  River  near  Red  Bluff 
(Iron  Canyon) 

18  Sacramento  River  near  Redding 

96  Sacramento  River  at  Sacramento 

87  Sacramento  River  at  Verona 

35  Sacramento  River  at  Vina  Bridge 

72  Sacramento  River  below  Wllkina 
Slough 

85  Sacramento  Slough  to  Sacramento 
River 

94  Sacramento  Weir  from  Sacramento 
River  to  Yolo  Bypasa 

133  San  Joaquin  River  at  Fremont 
Ford  Bridge 

125  San  Joaquin  River  at  Grayson 
(Laird  Slough) 

124  San  Joaquin  River  at  Hetch 
Hetchy  Crossing 

131  San  Joaquin  River  near  Newman 

123  San  Joaquin  River  near  Vemalia 

61  South  Honcut  Creek  near  Bangor 

122  Stanislaus  River  near  Mouth 

121  Stanislaus  River  at  Rlpon 

120  Stanislaus  River  at  Rlverbank 

110  Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton 

37  Stony  Creek  below  Black  Butte 
Dam  Site 

38  Stony  Creek  below  Hamilton  City 
(near) 

54  Sutter  Bypass  (Mawson  Bridge) 

79  Sycamore  Slough  near  Knights 
Landing 

Tempo  Creek  near  Manteca 
(jack  Tone  Road) 

36  Thomes  Creek  at  Paskenta 

70  Tiadale  Weir  from  Sacramento  River 
to  Sutter  Bypass 

126  Tuolumne  River  at  Tuolumne  City 

127  Tuolumne  River  at  Modesto 
56  wadsworth  Canal  to  Sutter  Bypass 
91  Yolo  Bypass  near  Woodland 
63  Yuba  River  at  Englebrlght  Dam 

59  Yuba  River  at  Marysvllle 

60  Yuba  River  near  Marysvllle 


LESEND 
-    ITHtjIU  filONS  41 


STREAM  QAarNG  STATIONS  SHOWN  ON  THIS  PLATE 


145 
144 
108 
106 
148 

158 

128 

117 
119 
113 

114 

153 
162 
161 

157 
165 
156 
155 
118 
115 

147 

134 
141 
130 

142 
129 
107 
132 
146 


Bear  CreeK  below  Bear  Reservoir 

Bums  Creek  below  Bums  Reservoir 

Calaveras  River  at  Bellota 

Calaveras  River  at  Jenny  Llnd 

Chowchilla  River  at  Buchanan 
Dam  Site 

Cross  Creek  below  Lakeland  Canal 
No.  2 

Dry  Creek  near  Modesto  (Cla^ss 
Road  Bridge) 

Duck  Creek  at  Farmlngton 

Duck  Creek  Diversion  at  Farmlngton 

Duck  Creek  near  Stockton 
{Laurel  Avenue) 

French  Camp  Slough  near  Franch  Camp 
(Sharps  Lane) 

Fresno  River  near  Daulton 

Priant-Kem  Canal  to  Porter  Slough 

Frlant-Kem  Canal  to  Tule  River 

Kaweah  Fllver  near  Three  Rivers 

Kem  River  near  Bakersfleld 

Kings  River  at  Piedra 

Little  Dry  Creek  near  Priant 

Littlejohns  Creek  at  Farmlngton 

Lone  Tree  Creek  near  Manteca 
(Austin  Road) 

Mariposa  Creek  below  Mariposa  Reservoir  l64 


143 
152 
149 
133 

154 
125 

124 

150 
131 
123 
151 

159 

139 

122 
137 

121 
120 

116 

163 
160 


Merced  River  at  Cressey 

Merced  River  at  Exchequer 

Merced  River  at  Merced  River  Slough 
near  Newman 

Merced  River  below  Snelllng 

Merced  River  near  Stevinson 

Mormon  Slough  at  Bellots. 

Orestimba  Creek  near  Newman 

Owens  Creek  below  Owens 
Creek  Reservoir 


135 
136 
140 

127 
136 


Salt  Slough  near  Los  Banos 

San  Joaquin  River  near  Biola 

San  Joaquin  River  near  Dos  Paloa 

San  Joaquin  River  at  Fremont  Ford  Bridge 

San  Joaquin  River  below  Friant 

San  Joaquin  River  at  Grayson 
(Laird  Slough) 

San  Joaquin  River  at  Hetch  Hetchy 
Crossing 

San  Joaquin  River  near  Mendota 

San  Joaquin  River  near  Newman 

San  Joaquin  River  near  Vemalis 

San  Joaquin  River  at  Whitehouse 

South  Fork  Kings  River  below 
Empire  Weir  No.  2 

Stanislaus  River  below  Melones 
Power  House 

Stanislaus  River  near  Mouth 

Stanislaus  River  at  Orange 
Blossom  Bridge 

Stanislaus  River  at  Ripon 

Stanislaus  River  at  Riverbank 

Tempo  Creek  near  Manteca 
(Jack  Tone  Road) 

Tule  River  near  Porterville 

Tule  River  at  Tumbull  Station 

Tule  River  at  Worth  Bridge 

Tuolunme  River  at  Hickman  Bridge 

Tuolumne  River  at  La  Grange  Bridge 

Tuolumne  River  above  La  Grange 
Dam 

Tuolumne  River  at  Modesto 

Tuolumne  River  at  Roberts 
Ferry  Bridge 


126   Tuolumne  River  at  Tuolumne  City 


station 
Number 
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PLATE    4 


For  desc 
for  Tide 


LEGEND 
BOUNOABY  OF  DELTA  SERVICE  AREA 
BOUNDARY  OF  DELTA  LOWLANDS 


V/V/7////,        BOUNDARY  OF  HISTORICAL  DELTA 


SALINITY   OBSERVATION    STATIONS 

TIDE  RECORDER    STATIONS 

LIMIT  OF  MAXIMUM  SEASONAL  ENCROACHMENT 
OF  SALINITY  OF  1000  PARTS  OF  CHLORIDE  PER 
MILLION   PARTS  OF  WATER 


STATE  OF  CALIFORNIA 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
DIVISION   OF  RESOURCES    PLANNING 


-<•>- 

LINES   OF  MAXIMUM  ANNUAL 
SALINITY  ENCROACHMENT 

SACRAMENTO  -  SAN  JOAQUIN    DELTA 

AND 

UPPER  BAYS 
1956 

SCALE    OF     MILES 
0  12  3  4 


);  Brandt*  Vrldcs 


a^irclwu  Slcugn 


KlMl*  Uwr  (Nxrn'  BrMs*) 


J  Wnr  (t  Cllftan  Court  Wmr 

i  Unr  at  WtUal  TT«<t 

a  Mnr  tt  Ninttim  flou** 

i  Klnr  nur  MU  ])«u^ 

a  M<tr  nHr  Tnuir  Ncsd  trldf* 


:'aa«™»i  aifiC' 


>r-<    -•:.•   ^ISofA  {3An  Jst^utnl 


aiLDRTY  STITIOU? 


7  (cntrsl  Lanllna  (OppellCc) 

rr  CUfMn  court  rirry 

16  COlllnsvllU 

fl  Osntn  Oula  C*tiU 

a;  DtttfTi  Sloufh 

f^  EMC  C(mlr«  teatk  Irptiitlsn  Clalrl 

U  ttmtan  (opfoilt*  m«i>a  tdndtnf) 


Iiliion  Brloc* 
Jir«*7  Point 
NlSBdale  Brld<« 
OUltcn  KilDt 


TT>r*«  KllB  Stouefi  Csan  Joaquin) 


LINES   OF  MAXIMUM  ANNUAL 
SALINITY   ENCROACHMENT 

SACRAMENTO -SAN  JOAQUIN   DELTA 


UPPER  BAYS 
1956 
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